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including  depths,  rates,  static  water  levels,  drawdowns,  and  specific  capacities;  and  lithologic  data  from  drillers' 
well  logs. 
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PREFACE 


Previous  Investigations  and  Acknowledgments 

The  data  on  ground-water  hydrology  and  geology  presented  in  this  report 
came  from  several  published  reports;  from  numerous  files  in  Federal,  State, 
and  local  governmental  agencies;  from  the  files  of  private  individuals;  and 
from  field  canvass  of  individual  wells  by  J.  D.  Home,  R.  L.  Blazs,  and 
L.  A.  Price  of  the  U.S.  Geological  Survey. 

The  published  reports  include  Mendenhall  (1909);  Waring  (1915);  Brown 
(1920  and  1923);  Kocher  and  Youngs  (1926);  Ver  Planck  (1952);  California 
Division  of  Water  Resources  (1954);  Metzger  (1965);  Metzger,  Loeltz,  and 
Irelan  (1973);  and  the  U.S.  Environmental  Protection  Agency  (1972).  The 
previously  unpublished  data  included  in  this  report  are  from  the  files  of  the 
California  Division  of  Water  Resources,  Palo  Verde  Irrigation  District, 
U.S.  Department  of  Agriculture,  Riverside  County  Flood  Control  District,  and 
many  individuals  and  well  owners. 

The  geologic  map  in  this  report  was  compiled  from  the  original 
unpublished  sources  used  by  the  California  Division  of  Mines  and  Geology  for 
the  published  Salton  Sea  map  sheet  (scale  1:250,000)  by  Jennings  (1967).  The 
original  unpublished  sources  were  used  because  they  were  closer  to  the  scale 
used  in  this  report  (1:62,500).   Original  geologic  mapping  was  by  James  Gamble 
and  E.  A.  Donehy,  geologists  with  the  Southern  Pacific  Land  Co.; 
C.  W.  Jennings  and  R.  B.  Saul,  geologists  with  the  California  Division  of 
Mines  and  Geology;  and  Warren  Hamilton,  geologist  with  the  U.S.  Geological 
Survey.  Some  modifications  or  additions  were  made  by  W.  R.  Moyle,  Jr.,  in 
this  report. 

The  cooperation  and  assistance  of  all  those  who  contributed  materially  to 
the  completeness  of  the  data  in  this  report  are  gratefully  acknowledged. 


Purpose  and  Scope  of  the  Investigation 

The  data  in  this  bulletin  were  collected  by  the  U.S.  Geological  Survey, 
in  cooperation  with  the  California  Department  of  Water  Resources,  as  a  phase 
of  the  investigation  of  water  wells  and  springs  and  of  general  hydrologic 
conditions  throughout  much  of  the  desert  region  of  southern  California. 

The  objective  of  the  investigation  was  to  collect  and  tabulate  ground- 
water data  for  the  individual  desert  basins,  in  order  to  provide  other 
agencies  and  the  general  public  with  the  information  needed  to  make  ground- 
water evaluations  and  to  plan  water  utilization  and  developmental  work. 

The  work  included  (1)  brief  reconnaissance  of  major  geologic  features  to 
determine  the  extent  and  general  character  of  the  deposits  that  contain  ground 
water;  (2)  field  examination  of  most  water  wells  and  one  spring  in  the  area  to 
determine  their  location  with  respect  to  the  geographic  and  cultural  features 
and  the  public-land  net  and  to  record  well  depth  and  casing  diameter,  type  and 


capacity  of  pumping  equipment,  use  of  the  water,  and  other  pertinent 
information  available  at  the  well  site;  (3)  measurement  of  the  depth  to  water 
below  land  surface;  (4)  selection  of  representative  wells  to  be  measured 
periodically  to  detect  and  record  changes  of  water  level;  and  (5)  collection 
and  tabulation  of  well  and  spring  records,  including  water-level  measurements, 
chemical  analyses,  and  pumping-test  data. 


Well-  and  Spring-Numbering  System 


Wells  and  springs  are  numbered  according  to  their  location  in  the 
rectangular  system  for  the  subdivision  of  public  land.   For  example,  in  the 
number  6S/22E-22B1,  the  part  of  the  number  preceding  the  slash  indicates  the 
township  (T.  6  S.),  the  part  between  the  slash  and  the  hyphen  indicates  the 
range  (R.  22  E.),  the  number  between  the  hyphen  and  the  letter  indicates  the 
section  (sec.  22),  and  the  letter  indicates  the  40-acre  subdivision  of  the 
section.  Within  the  40-acre  tract,  wells  are  numbered  serially,  as  indicated 
by  the  final  digit.   Thus,  well  6S/22E-22B1  is  the  first  well  to  be  listed  in 
the  NW^NE^  sec.  22,  T.  6  S.,  R.  22  E.,  as  shown  in  the  diagram  below.  All 
well  and  spring  locations  are  referenced  to  the  San  Bernardino  base  line  and 
meridian. 
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Where  a  Z  has  been  substituted  for  the  letter  designating  the  40-acre 
tract,  the  Z  indicates  that  the  well  is  plotted  from  an  unverified  location 
description;  the  indicated  sites  of  such  wells  were  visited,  but  no  evidence 
of  a  well  could  be  found. 

Springs  are  numbered  the  same  way  except  that  an  S  is  placed  between  tht 
40-acre  subdivision  letter  and  the  final  digit  as  shown  in  the  following 
spring  number:  9S/20E-10DS1 . 
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CONVERSION  FACTORS 


For  readers  who  prefer  metric  units  rather  than  English  units,  conversion 
factors  for  the  terms  used  herein  are  listed  below: 


Multiply  English  unit 

acres 

ft  (feet) 

gal/min  (gallons  per  minute) 

(gal/rain) /ft  (gallons  per 

minute  per  foot) 
in  (inches) 
mi  (miles) 
mi^  (square  miles) 


By 


To  obtain  metric  unit 


4.047 

X 

10" 

■3 

square  kilometers 

3.048 

X 

10- 

■1 

meters 

6.309 

X 

10" 

■2 

liters  per  second 

2.070 

X 

10" 

■1 

liters  per  second 
meter 

per 

2.540 

X 

10 

millimeters 

1.609 

kilometers 

2.590 

square  kilometers 

GENERAL  FEATURES 


Palo  Verde  Valley  covers  an  area  of  about  575  mi^  on  the  west  side  of  the 
Colorado  River  in  California.  The  valley  contains  the  towns  of  Blythe,  Palo 
Verde,  and  Ripley.  The  north  edge  of  the  study  area  is  along  the  surface- 
water  drainage  divide  of  the  Big  and  Little  Maria  Mountains.  On  the  west  and 
south,  the  edges  of  the  study  area  follow  the  drainage  divides  of  the  McCoy, 
Mule,  and  Palo  Verde  Mountains. 

The  base  map  for  the  study  area  was  compiled  at  a  scale  of  1:62,500  from 
all  or  parts  of  the  following  U.S.  Geological  Survey  topographic  maps:   Big 
Maria  Mountains,  Midland,  McCoy  Spring,  and  Palo  Verde  Mountains  at  a  scale  of 
1:62,500;  and  McCoy  Wash,  Blythe  Northeast,  Ripley,  Blythe,  Palo  Verde,  Mule 
Wash,  and  Cibola  at  a  scale  of  1:24,000. 


GEOLOGIC  AND  HYDROLOGIC  FEATURES 


Geologic  Units  and  Their  Water-Bearing  Character 


Geologic  units  in  the  Palo  Verde  Valley  area  are  divided  into  two  main 
groups,  consolidated  and  unconsolidated  rocks.   Water-bearing  characteristics 
of  these  two  groups  are  dissimilar.   The  unconsolidated  rocks  are  more  porous 
and  permeable  than  the  consolidated  rocks  and  contain  most  of  the  ground  water 
stored  in  the  area. 


The  consolidated  rocks  comprise  the  mountains  and  hills  surrounding  the 
valley  areas  and  underlie  the  unconsolidated  rocks  that  form  the  valley  fill. 
Most  of  the  precipitation  in  the  drainage  area  falls  on  the  mountains,  but 
some  falls  directly  upon  the  valley  floor.   Both  surface-water  runoff  from  the 
mountains  and  direct  rainfall  penetrate  the  valley  alluvium  to  recharge  the 
ground  water  in  the  unconsolidated  rocks. 


From  oldest  to  youngest,  the  individual  rock  units  are  described  in  the 
following  paragraph's: 

Basement  complex  of  pre-Tertiary  age. --This  includes  igneous  and 
metamorphic  rocks  composed  of  granite,  diorite,  quartzite,  schist,  gneiss, 
metal imestone,  and  metavolcanics.  These  rocks  are  non-water-bearing  except 
where  saturated  along  fractures  and  faults. 

Volcanic  rocks  of  Miocene(?)  and  Pliocene(?)  age. --These  rocks  form  an 
assemblage  of  intrusive  and  extrusive  plugs,  dikes,  and  flows.  They  are 
composed  of  andesite,  rhyodacite,  tuff,  pyroclastic  breccia,  and  agglomerate. 
These  rocks  include  the  Palo  Verde  volcanic  sequence  of  Gamble  and  Donehy 
(1960)  and  yield  little  or  no  water  to  wells  or  springs. 

Fanglomerate  of  Miocene(?)  and  Pliocene(?)  age. --This  unit  is  composed  of 
well-indurated,  reddish-brown  volcanic  debris.   It  includes  the  Tolbard 
Fanglomerate  of  Gamble  and  Donehy  (1960).   Water  is  not  known  to  be  produced 
from  this  unit  within  the  study  area.   If  the  formation  were  penetrated  by  a 
well,  it  probably  would  not  yield  more  than  a  few  gallons  of  water  per  minute. 

Continental  and  marine  sedimentary  rocks  of  Pliocene  and  Pleistocene 
age. --These  rocks  comprise  moderately  to  highly  indurated  and  well -bedded 
limestone,  sandstone,  tuffaceous  siltstone,  silt,  sand,  clay,  tufa,  and 
fanglomerate.   Included  are  the  Barren  Mountain  Group  (composed  of  the  Vinagre 
Formation,  undifferentiated,  and  the  Cibola  Member  of  the  vinagre  Formation 
from  Gamble  and  Donehy,  1960)  and  the  Bouse  Formation,  of  Pliocene  age,  which 
are  considered  to  be  part  marine  and  part  continental  in  origin.  The  rocks, 
where  saturated,  will  yield  small  to  moderate  quantities  of  water  to  wells,  as 
described  by  Metzger,  Loeltz,  and  Irelan  (1973,  p.  18-19).  They  indicated 
that  the  upper  part  of  the  Bouse  Formation  may  yield  15  gallons  of  water  per 
minute  per  foot  of  drawdown  while  the  lower  part  of  the  Bouse  Formation  may 
yield  as  little  as  1  (gal/min)/ft  of  drawdown.  They  also  indicated  that  the 
thickness  of  the  Bouse  Formation  in  some  areas  may  be  as  much  as  900  ft. 

Older  alluvium  of  Pleistocene  age. --This  is  composed  of  moderately 
indurated,  well-sorted  sand,  gravel,  boulders,  silt,  and  clay.   Where 
saturated,  the  older  alluvium  is  the  principal  aquifer  in  the  study  area  and 
will  yield  large  quantities  of  water  to  wells.   Wells  may  produce  as  much  as 
250  (gal/min)/ft  of  drawdown.  Many  wells  produce  water  in  the  range  between 
1,000  and  2,500  gal/min.   Included  in  the  older  alluvium  is  the  Arroyo  Seco 
Formation  of  Gamble  and  Donehy  (1960). 

Younger  alluvium  of  Holocene  age. --This  is  composed  of  unconsolidated 
sand,  gravel,  silt,  and  clay.   It  is  dry  in  the  mountains  and  on  the  slopes 
but  contains  water  in  the  flood  plain  of  the  Colorado  River  where  it  yields 
water  freely  to  wells. 

Dune  sand  of  Holocene  age. --This  is  actively  drifting  sand  that  is 
generally  dry.   In  places  this  sand  may  yield  small  quantities  of  water. 

For  a  more  detailed  description  of  the  geologic  units  and  their  water- 
bearing characteristics,  see  Metzger,  Loeltz,  and  Irelan  (1973). 


Recharge  and  Discharge  of  Ground  Water 


Recharge  to  ground  water  in  the  Palo  Verde  Valley  occurs  as  seepage  from 
the  Colorado  River,  ground-water  inflow  from  Chuckwalla  Valley  (west  of  Blythe 
off  base  map),  and  direct  infiltration  of  rain.   Discharge  from  Palo  Verde 
Valley  is  south  to  the  Colorado  River.   Estimates  of  recharge  and  discharge 
were  given  by  Metzger,  Loeltz,  and  Irelan  (1973). 


Records  of  Water  Level 


Measurements  of  the  water  level  have  been  made  in  many  wells  along  the 
Colorado  River  flood  plain  on  a  weekly  or  monthly  basis  since  1922  by  the  Palo 
Verde  Irrigation  District.   In  many  wells  the  fluctuation  of  the  water  table 
has  been  less  than  5  ft  for  the  period  of  record.  Therefore,  for  those  wells 
along  the  flood  plain  where  the  fluctuations  are  small,  only  two  measurements 
a  year  are  shown  in  table  3.   If  an  unusual  fluctuation  occurred,  it  was 
included  also. 


Quality  of  Water 

Ground  water  in  Palo  Verde  Valley  ranges  in  dissolved-solids 
concentration  from  about  500  to  13,000  milligrams  per  liter  as  shown  by  the 
chemical  analyses  in  table  4.   This  indicates  that  the  water  varies  from  good 
to  poor  for  public  supply,  irrigation,  stock,  and  industrial  uses.  These 
analyses  indicate  that  the  major  constituents  in  the  water  are  sodium  (Na) , 
chloride  (CI),  sulfate  (SOi^) ,  and  bicarbonate  (HCO3) .  Table  5  lists  the 
recommended  limit  for  individual  constituents  in  water  used  for  public  supply 
(U.S.  Environmental  Protection  Agency,  1972).  Many  of  the  constituents  listed 
in  table  5  so  rarely  occur  in  objectionable  concentrations  that,  unless 
requested,  they  are  normally  not  determined  in  chemical  analyses. 


REFERENCES  CITED 


Brown,  J.  S.,  1920,  Routes  to  desert  watering  places  in  the  Salton  Sea  region, 

California:  U.S.  Geol.  Survey  Water-Supply  Paper  490-A,  86  p. 
1923,  The  Salton  Sea  region,  California:  U.S.  Geol.  Survey  Water- 

Supply  Paper  497,  292  p. 
California  Division  of  Water  Resources,  1954,  Ground  water  occurrence  and 

quality,  Colorado  River  Basin  Region:   California  Div.  Water  Resources 

Water  Quality  Inv.  rept.  no.  4,  55  p. 


10 


Gamble,  James,  and  Ponehy,  E.  A.,  1960,  Maps  of  areal  economic  geology, 

T.  9  S.,  R.  21  and  22  E.,  S.B.M.,  and  T.  10  S.,  R.  21  and  22  E.,  S.B.M., 

to  aoGompany   Minerals  for  industry,  southern  California:   San 

Francisco,  Southern  Pacific  Co.,  Land  Dept.,  2  maps. 
Jennings,  C.  W. ,  1967,  Geologic  map  of  California,  Salton  Sea  sheet: 

California  Div.  Mines  and  Geology,  1  map,  scale  1:250,000. 
Kocher,  A.  E.,  and  Youngs,  F.  0.,  1926,  Soil  survey  of  the  Palo  Verde  area, 

California:  U.S.  Dept.  Agr.,  p.  571-625. 
Mendenhall,  W.  C,  1909,  Some  desert  watering  places  in  southeastern 

California  and  southwestern  Nevada:  U.S.  Geol.  Survey  Water-Supply 

Paper  224,  98  p. 
Metzger,  D.  G.,  1965,  A  Miocene(?)  aquifer  in  the  Parker-Blythe-Cibola  area, 

Arizona  and  California:  U.S.  Geol.  Survey  Prof.  Paper  525-C,  p.  203-205. 
Metzger,  D.  G.,  Loeltz,  0.  J.,  and  Irelan,  Burdge,  1973,  Geohydrology  of  the 

Parker-Blythe-Cibola  area,  Arizona  and  California:   U.S.  Geol.  Survey 

Prof.  Paper  486-G,  130  p. 
U.S.  Environmental  Protection  Agency,  Environmental  Studies  Board,  1972,  Water 

quality  criteria  1972-a  report  of  the  Committee  on  Water  Quality 

Criteria:   Washington,  U.S.  Govt.  Printing  Office,  594  p. 
Ver  Planck,  W.  E.,  1952,  Gypsum  in  California:  California  Div.  Mines, 

Bull.  163,  151  p. 
Waring,  G.  A.,  1915,  Springs  of  California:  U.S.  Geol.  Survey  Water-Supply 

Paper  338,  410  p. 


11 


EXPLANATION  OF  WELL  TABLE 


[Boxhead  explanations  are  abstracted  and  modified  from  U.S.  Geological  Survey  "Instructions  for  Using  the  Punch-Card  System  for  the  Storage 

and  Retrieval  of  Ground-Water  Data"] 

State  number:   The  wells  are  identified  according  to  their  location  in  the  rectangular  system  for  the  subdivision  of  public  land.   The 
Identification  consists  of  the  township  number,  north  or  south;  the  range  number,  east  or  west;  and  the  section  number.   The  section  Is 
further  subdivided  into  sixteen  40-acre  tracts  lettered  consecutively  (excepting  I  and  0) ,  beginning  with  A  in  the  northeast  corner  of  the 
section  and  progressing  in  a  sinusoidal  manner  to  R  in  the  southeast  corner.   Wells  within  the  AO-acre  tract  are  numbered  sequentially. 
The  base  line  and  meridian  are  indicated  by  the  final  letter,  as  follows:   H,  Humboldt;  M,  Mount  Diablo;  S,  San  Bernardino. 

Owner  or  name:   The  apparent  owner  or  user.   In  some  cases,  the  local  name  of  the  well  is  given. 

Inventory  date:   The  year  the  well  was  field  canvassed;  other  information  given  generally  applies  for  this  date. 

Method  drllledt 

Depth,  In  feet  below  land-surface  datum.  Is  defined  as  the  bottom 
of  the  perforated  or  screened  interval  or  the  bottom  of  the 
uncased  part  of  the  well. 


A 

B 
C 
D 
H 
J 

Rotary 

Bored  or  augered 

Cable-tool 

Dug 

Hydraulic-rotary 

Jetted 

P 

R 
T 
V 
W 
Z 

Air  percussion 

Reverse-rotary 

Trenching 

Driven 

Drive-wash 

Other. 

Depth  of  well; 
Depth  cased; 

Well 

finish: 

Length  of  casing,  in  feet  below  land-surface  dat 
the  perforated  or  screened  interval. 


um,  or  to  the  top  of 


C  Porous  concrete 

F  Gravel  wall,  perforated  or  slotted  casing 

G  Gravel  wall,  commercial  screen 

H  Horizontal  gallery  or  collector 


0  Open  end 

P  Perforated  or  slotted 

S  Screen 

T  Sand  point 


W  Walled  or  shored 
:aslng  X  Open  hole  in  aquifer  (generally 

cased  to  aquifer) 
Z  Other. 


eter:   Inside  diameter  of  the  well,  in  Inches;  nominal  Inside  diameter,  in  Inches,  of  the  innermost  casing  at  the  surface  for  drilled 


cased  wells. 


1 

Hand 

3  Gasoline  engine 

4  D 

2 

Natural  gas  engine 
A     0-20  hp 
B    >2O-50 
C   > 50- 100 
D  > 100-200 
E      >200 

F      0-5  hp 
G     >5-20 
H    > 20-50 
J   > 50-100 
K  > 100-200 
I      >200 

Lift 

method: 

Water  use: 

A 

Air 

A 

Air  conditioning 

P 

B 

Bucket 

B 

Bottling 

R 

C 

Centrifugal 

C 

Coonerclal 

s 

J 

Jet 

D 

Dewatering 

T 

L 

Multiple  (centrifugal) 

E 

Power  generation 

U 

M 

Multiple  (turbine) 

F 

Fire  protection 

V 

N 

None 

H 

Domestic 

u 

P 

Piston 

I 

Irrigation 

X 

R 

Rotary 

M 

Medicinal 

Y 

S 

Submergible 

N 

Industrial,  including 

z 

T 

Turbine 

mining 

Z 

Other. 

Altitude  of  Isd:   Altitude  of 

land-surface  datum,  in  feet. 

above 

Diesel  engine 
M      0-50 
N   >5O-150 

hp 

P 

Q 

R 

>  150-400 

> 400- 7 50 

>750 

5  Flectrlc  motor 


0-1  hp 

>l-5 

>5-15 

> 15-100 

>100 


LP  gas  engine 

(propane  or  butane) 

A      0-20  hp 

B    >20-50 

C   >50-100 

D  > 100-200 

E      >200 
Other. 


Public  supply 

Recreation 

Stock  supply 

Institutional 

Unused 

Repressurizatlon 

Recharge 

Desalination,  public  supply 

Desalination,  other  use 

Other. 


Well 

use: 

A 

Anode 

X  Waste  disposal 

D 

Drainage 

Z  Destroyed. 

G 

Seismic  hole 

H 

Heat  reservoir 

0 

Observation 

P 

Oil  or  gas 

R 

Recharge 

T 

Test  hole 

U 

Unused 

W 

Withdraw  water 

Altitude  of  Isd:   Altitude  of  land-surface  datum,  in  feet,  above  or  below  (-)  mean  sea  level.   Land-surface  datum  is  an  arbitrary  plane 
f_°!*_-_*^^'^°''^"^'^^"^  ^*"**  surface  at  the  tine  of  the  first  measurement  and  used  as  the  plane  of  reference  for  all  subsequent 

0  Indicates  one  measurement;  I   Indicates  more  than  one  measurement. 


measurements. 
Nuaber  of  water  level: 
Chemical  analyses: 


Pumping  data: 


C  Indicates  one  analysis  in  which  the  major  chemical  constituents  were  determined  in  order  to 

permit  an  anion-cation  equation  balance 
M  Indicates  more  than  one  analysis 
P   Indicates  one  analysis  in  which  a  few  selected  constituents  and  properties  were  determined. 


Indicates  p uinp inf   data 
available. 


Log  data;   Restricted  information.   Availability  to  public  dependent  upon  requester  securing  owner's  permission. 

V 


A  Drilling-time 

B  Casing-collar 

C  Caliper    (diameter)    survey 

D  Driller's 

E  Electric 

F  Fluld-conductlvlty   or   f luld-reslstlvlty 

G  Geologist   or   sample 

H  Magnetic 

I  Induction 

J  Gaana-ray 

K  Dlpmeter  or  directional 
(Incllnoneter)   survey 


L     Laterolog 

M     Mlcrolog 

N     Neutron 

0     Mlcrolaterolog 

P     Photographic 

Q     Radioactive-tracer 

R     Radiation   (Includes  both  neutron 

and  gaama-ray) 
S      Sonic 
T     Teaperature 
U     Teaperatur*  and   fluld-conductlvlty 

(resistivity) 


Fluid-velocity 
W     Electric  and  radiation 
X     Electric,   radiation,   caliper, 

and    fluid-velocity 
Y     Electric,    radiation,   and  saaple 

(or  driller's) 
Z      Electric,    radiation,    temperature, 

and   fluid-conductivity 
8     Miscellaneous    (other   combinations). 
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TABLE  1. — Description   of  wetla 


STATE  NUMBER 


OWNKH  0«  NAME 


IN- 
VEN- 
TORY 

DATE 


D 
R 
Y  I 
E  L 
A  L 
X  E 
0 


0 

M  I* 

E  I 

T  L 

h  L 

0  E 

0  0 


(FT)    (FT) 


M 
L  E 
I  T 
F  H 
T  0 

D 


k 

A  U 
T  S 
E  E 
R 


E  U 
L  S 
L  E 


ALTI- 
TUDE 
OF 
LSD 


(FT) 


04S/ait- 
04S/iilE- 
05S/Z1E- 
0SS/22E- 


■09b01  S 

ISZOl  S 

27(J01  S 

26M01  S 


U.S.GYPiUM    CO 
U.S.r7YPSUM    CO 


1971 
1971 
1971 
1971 


19b« 

1964    C 

D 

19b3    C 


790 


7*5 


16 


60 
16 


N  U  U 

N  U  U 

N  U  U 

N  U  J 


860 
790 
550 
460 


0bS/22E- 
0SS/22E- 
ObS/iZE- 
05S/22E- 
05S/22E- 


26R01  S 
2BC01  S 
28C02  S 
28001  S 
31D01  S 


C.CHfELY 

RIGGI 

RI6GI 

J.EKFHNEIT 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1957 
1960 
1959 
1910 
1933 


875 
601 
400 


750 
270 
256 


P     12    V 
F     14    4 
F     16 
0      6 
12 


T  U 

T  I 

N  U 

N  U 

N  U 


U 


440 
485 
485 
455 
476 


DE 
0 


05S/22E- 
05S/22E- 
05S/22E- 
05S/22E- 
05b/22E- 

05S/22E- 
05S/22E- 
ObS/22E- 
05S/22E- 
05S/23E- 


31E01  S 
33J01  S 
33J02  S 
35A01  S 
35001  S 

35M01  S 
35M02  S 
36G01  S 
36H01  S 
25K01  S 


V.RA7ICKA 
J. HUNT 
J.HUNT 
C.CHFELY 


J.SMITH 
J.SMITH 
J.ROHINSON 
J.RO"INSON 
PALO  VEhOE  IRR 


19/1 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1965  C 
1962  H 
1968  H 
1964  ri 
C 


1964  C 

1966  H 

1967  H 

1968  H 


467 
380 
3U0 
450 
293 

400 
322 
360 
390 


291 
260 
170 
2?0 
180 

290 
197 
200 
200 


P  14 

F  12 

F  16 

F  14 

F  14 

F  14 

F  16 

F  16 

F  16 

0  1 


U 


U 


475 
438 
440 
440 
440 

425 

425 
425 
430 
266 


P  D 

P  0 

P  D 

P  D 

D 

P  D 

P  D 

P  0 

P  0 


05S/23E- 
Q5S/Z3E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
0bS/23E- 


■25K0<;  s 

■25K03  S 

'25L01  S 

■25M01  S 

■2bN01  S 


PALO  VEHOE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


19»6    V 

1946    V 

V 

V 

1946    V 


z 

U     0 
U     0 

1 


286 
280 
285 
284 
283 


05S/23E- 
0bS/23E- 
0SS/23E- 
0SS/23E- 
05S/23E- 


25N02  S 
■2SP01  S 
25P02  S 
25001  S 
'25002  S 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1948  V 

1946  V 

1946  V 

1946  V 

1947  V 


286 
284 
284 
281 
284 


05S/23E- 
05S/23E- 
0bS/23E- 
05S/23E- 
ObS/23E- 


25R01 

25R02 
25R03 
2SH04 
26J01 


PALO  VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1946  V 
1946  V 
1946  V 
1946  V 
V 


U 


287 
281 
286 
283 
284 


05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
ObS/23E- 
0SS/23E- 


26J02 
26L01 
26M01 
26N01 
26N02 


PALO 
PALO 


PALO 
PALO 


VERDE  IRR 
VERDE  IRR 


VEhDE  IRR 
VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1947 
1946 
1948 


U     0 

U     0 

Z 

U     0 

z 


285 
283 
283 
282 
283 


05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 


26P01  S 
26P02  S 
26O01  S 
26R01  S 
27R01  S 


PALO 
PALO 
PALO 


VERDE  IRR 
VERDE  IRR 
VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1946 


U 


0 

I 
U     0 

z 

U     0 


282 
283 
284 
264 
282 


05S/23E- 
IJ5S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 


32N01 
33601 
33H01 
33J01 
33J02 


PALO  VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1919 
1951 


Z 

z 

z 

U    0 

z 


274 
279 
282 
277 
279 


05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
0bS/23E- 


33L01 
33N01 
33N02 
33R01 
34A01 


PALO  VERDE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1949    V 

V 

1949    V 

1960    V 

V 


z 
z 
z 

N     U     0 
N     U     0 


275 
275 
279 
276 
280 


05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 

05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
0SS/23E- 

05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 


34A02  S 
34801  S 
34C01  S 
34E01  S 
34E02  S 


34E03 
34E04 
34F01 
34F02 
34G01 

34602 
34603 
34H01 
34H02 
34H03 


PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 


PALO  VERDE  IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


V 
1960  V 
1960  V 
1957    V 

V 


1960 
1960 
1960 
1948 

1947 
1960 

1948 
1948 


N 


U     0 

z 

N  U  0 
N  U  0 
N     U     0 

N     U     0 

z 
z 
z 
z 

z 
z 

N     U     0 

z 
z 


279 
282 
281 
278 
278 

279 
280 
261 

zei 

281 

262 
261 
278 
280 
283 


I 
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0 

0 

C  A 

P 

IN- 

R 

H  R 

0 

0  C 

F 

0 

P 

M 

M 

H 

ALTI- 

N 

H  N 

U  D 

L  D 

VEN- 

Y  I 

E  I 

E  « 

E  A 

M  I 

I 

0 

L  E 

A  U 

E  U 

TUDE 

U  M 

E  A 

M  A 

0  A 

STATE  NUHBEH 

OWNEH  OR  NAME 

TOHY 

t  L 

T  L 

P  E 

P  S 

E  N 

A 

« 

I  T 

T  S 

L  S 

OF 

N  . 

M  L 

P  T 

e  T 

A  L 

H  L 

T  L 

T  E 

L  I 

M 

E 

F  H 

E  E 

L  E 

LSO 

8  L 

I  Y 

I  A 

A 

DATE 

K  E 
D 

0  E 
0  0 

H  L 
(FT> 

M  D 
(FT) 

L  S 

• 
(IN) 

R 

T  0 
D 

R 

(FT) 

E  . 

R 

C  S 
A  E 
L  S 

N 
6 

U5S/<:3E- 
0SS/23E- 
05S/23E- 
05S/E3E- 
05S/23E- 

05S/23E- 
0SS/23E- 
0SS/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 

0SS/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 

05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 
05S/23E- 


•3*J0J  S 

'3*J02  S 

■34K01  S 

'3*K02  S 

'34K03  S 

•3*L01  S 

'34M01  S 

'34H02  S 

'3«H03  S 

■3»M0*  S 


34N01 
3«U01 
34U02 
34U03 
34R01 

3SA01 
3SA02 
3SA03 
35U01 
35B02 


05S/Z3E-3bb03  S 

05S/23E-3SC01  S 

0bS/23E-35E01  S 

0&S/23E-35E02  S 

05S/23E-3SE03  S 

0SS/23E-35FOI  S 

05S/23E-35F02  S 

0SS/23E-35F03  S 

ObS/23E-3SG01  S 

05S/23E-35602  S 

05S/23E-3b(iO3  S 
05S/23E-3&eO*  S 
05S/23E-35H01  S 
05S/23E-3bH02  S 
05S/23E-35H03  S 

0SS/23E-35M0*  S 
05S/23E-35H05  S 
05S/23E-35H06  S 
05S/23E-35H07  S 
0SS/23E-35H08  S 

05S/23E-35M09  S 
0SS/23E-35Hla  S 
05S/23E-35HU  S 
0S^/23E-35H12  S 
05S/23E-3SH13  S 

05S/23E-35H1*  S 
0SS/23E-35jai  S 
0SS/23E-3SJ02  S 
05S/23E-35J03  S 
05S/23E-35J0*  S 

0bS/23E-35j05  S 
05S/23E-3bJ0b  S 
0SS/23E-3bK01  S 
05S/23E-35K02  S 
05S/23E-35LOI  S 

05S/23E-35M01  S 
05S/23E-35M02  S 
05S/23E-35N01  S 
a5S/23E-3SN02  S 
05S/23E-35N03  S 

05S/23E-3SP01  S 
0SS/23E-35P02  S 
0SS/23E-3Soai  S 
0SS/23E-35a02  S 
0aS/23E-3Sa03  S 

05S/23E-35a04  S 
05S/23E-35Q0S  S 
OSS/23E-35006  S 
05S/23E-35R01  S 
05S/23E-35Ra2  S 


PALO  WtXOE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 


PALO  VERDE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 


PALO  VEhDE  IRR 

blythe  milling 


PALO  VERDE  IRR 


PALO  VEROE  IRR 


05S/23E-35R03 
05S/23E-35R0* 
0bS/23E-35R0& 
05S/23E-35R06 
05S/23E-36B01 


PALO  VEHOE  IRR 


PALO  VERDE  IRR 


1971 

V 

1971 

1953 

V 

1971 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

V 

1971 

V 

1971 

V 

1971 

1960 

V 

1971 

V 

1971 

1952 

c 

1971 

1919 

1971 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

1V*7 

V 

1971 

19*1 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

1960 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

1966 

c 

1971 

19*8 

V 

1971 

V 

1971 

19*8 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*7 

V 

1971 

19*6 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1947 

V 

1971 

1947 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

1971 

1946 

V 

2*6 


236    210 


0 

1 

N 

U 

0 

280    I 

0 

I 

282    I 

0 

1 

N 

U 

0 

z 
z 

z 

279  I 
283  I 
282    I 

280  I 

0 

1 

N 

U 

0 

278    I 

0 

1 

N 

U 

0 

278    I 

0 

1 

U 

0 

z 

278  I 
280    I 

0 

1 

N 

U 

0 

278    I 

p 

8 

z 

280  0 
280    I 

0 

1 

N 

U 

0 

z 

z 
z 

z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 

z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 

z 

z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

279  I 
28*    I 

28*    I 

285  I 

286  I 

283  I 
282    I 

284  I 

282  I 
284    I 

283  I 

282  I 

284  I 

285  I 

284  I 

285  I 
284    I 

284    I 

284  I 

285  I 

286  I 

287  I 

292  I 
289    I 

283  I 
283  I 
283    I 

283  I 
283  I 
286    I 

282  I 

283  I 

284  1 

282  I 

283  I 
283  I 
282    I 

282  I 

285  I 

283  I 
283  I 
285    I 

p 

8    5 

C 

H 

z 

280  0 
284    I 

0 

1 

N 

u 

0 

z 
z 

z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 
z 

282    I 

282  I 
285    I 

284    I 

283  I 
283  I 
283    I 

283  I 

284  I 

283  I 

284  I 

0 

1 

N 

u 

0 

z 

z 
z 
z 

281  I 

282  I 

282    I 

282  I 

283  I 

0 

z 
z 

283  I 

284  I 

14 


0 

0 

C  A 

p 

* 

IN- 

R 

M  R 

0 

u  c 

F 

0 

P 

M 

W 

w 

ALTI- 

N 

H  N 

U  D 

L  D 

VEN- 

Y I 

t  I 

E  K 

E  A 

tt  I 

I 

0 

L  E 

A  U 

E  U 

TUDE 

U  W 

E  A 

M  A 

0  A 

STATE  NUMBER 

OWNER  OH  NAME 

TORY 

E  L 

T  L 

P  E 

P  S 

E  N 

A 

w 

I  T 

T  S 

L  S 

OF 

M  . 

M  L 

P  T 

e  T 

A  L 

H  L 

T  L 

T  E 

L  I 

M 

E 

F  H 

E  E 

L  E 

LSD 

B  L 

I  Y 

I  A 

A 

DATE 

R  E 
D 

0  E 
0  D 

H  L 
(FT) 

H  D 
(FT) 

L  S 

H 

(IN) 

R 

T  0 

D 

R 

(FT) 

E  . 

R 

c  S 

A  E 

L  S 

N 

e 

05S/23E-36b02  S 

PALO  VEHOE 

IRR 

1971 

19*6 

V 

0 

285 

I 

05S/23E-36C01  S 

I97I 

1947 

V 

286 

I 

05S/i3E-3oC02  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

OSS/23E-36001  S 

1971 

1947 

V 

284 

I 

05S/23E-36O02  S 

1971 

1946 

V 

285 

0 

USS/23E-3oD03  S 

1971 

1941 

V 

284 

I 

05S/23E-36E01  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

05S/23e-36F01  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

05S/23E-36601  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

0bS/i3E-36e02  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

MEAT  MAKERS 

INO 

1971 

1962 

c 

134 

126 

p 

8 

U 

285 

0 

0 

ObS/23E-36MOH  S 

1971 

1946 

V 

283 

I 

ObS/23E-36L01  S 

1971 

1946 

V 

285 

I 

05S/23E-36L02  S 

1971 

1946 

V 

282 

I 

0SS/23E-36M01  S 

1971 

1946 

V 

9b? 

' 

ObS/23E-36rt02  S 

1971 

1947 

V 

284 

I 
1 

05S/23E-36N01  S 

1971 

1941 

V 

284 

05S/23E-3bN02  S 

1971 

194S 

V 

285 

I 
I 

ObS/23E-36N03  S 

PALO  VEHOE 

IRR 

1971 

1946 

V 

0 

281 

05S/23E-36f01  S 

PALO  VEROE 

IRR 

1971 

1946 

V 

0 

282 

I 

0I3S/23E-36P02  S 

PALO  VEKDE 

IRR 

1971 

1946 

V 

0 

281 

I 
I 

05S/23E-36P03  S 

PALO  VERDE 

IRR 

1971 

1946 

^ 

0 

282 

ObS/23E-36PO*  S 

PALO  VEROE 

IRR 

1971 

1946 

V 

0 

282 

I 

p 

D 

05S/2*E-laL01  S 

B.DONtLSON 

1971 

1950 

C 

34 

22 

p 

8 

S 

C 

H 

300 

I 

05S/2*E-19P01  S 

1971 

1946 

V 

291 

I 

05S/2*E-J0b01  S 

RIVERVILH  IRR 

1971 

1948 

130 

112 

20 

T 

U 

289 

0 

C 

p 

05S/2*E-30C01  S 

1971 

1946 

V 

288 

I 

6bS/2'.E-30D01  S 

RIVEPVIEW  FARM 

1971 

7 

N 

U 

290 

0 

I 
I 

05S/2*E-30E01  S 

1971 

1946 

V 

286 

05S/24E-30E02  S 

1971 

V 

290 

05)S/24E-30F01  S 

1971 

1946 

V 

266 
269 

I 

05S/24E-30F02  S 

1971 

19*7 

V 

I 

05S/2*E-3060l  S 

1971 

1946 

V 

286 
284 

I 

I 

I 

05S/24E-30L01  S 

1971 

1947 

V 

05S/2*E-30N01  S 

1971 

1950 

V 

282 

05S/24E-30N02  S 

1971 

1946 

V 

264 

I 

05S/2*E-31A01  S 

1971 

1946 

V 

283 

I 

I 
I 
I 

05S/24E-31B01  S 

1971 

1946 

V 

284 

0bS/2*E-31C01  S 

1971 

1946 

V 

286 
281 

05S/2*E-31C02  S 

1971 

1946 

V 

OSS/2'iE-31001  S 

PALO  VEROE 

IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

U 

284 

I 

ObS/24E-31F01  S 

1971 

1946 

V 

287 

264 

I 

I 

05S/2*E-31F02  S 

1971 

1946 

V 

0SS/24E-31601  S 

1971 

1946 

V 

264 

I 

I 

05S/24E-311.01  S 

1971 

1946 

V 

284 

05S/24E-31M01  S 

PALO  VEROE 

IRR 

1971 

V 

0 

N 

U 

286 

I 

05S/24E-31M02  S 

1971 

1946 

V 

283 

I 

05S/24E-31P01  S 

1971 

1946 

V 

264 

I 

I 

05S/24E-31P02  S 

1971 

1946 

V 

261 

06S/21E-01R01  S 

OENEWELLER 

1971 

D 

X 

46 

N 

u 

U 

446 

0 

06S/21E-2SA01  S 

BLYTHE  AIRPORT 

1971 

1942 

250 

170 

F 

14 

N 

u 
u 

U 

u 

398 

409 

I 

0 

p 

D 

06S/21E-35B01  S 

1971 

10 

N 

06S/21E-35B02  S 

1971 

12 

N 

u 

u 

z 

409 
393 

0 

D 
D 

06S/21E-36H01  S 

1971 

p 

06S/21E-36R01  S 

A.NICHOLLS 

1901 

1946 

620 

520 

14 

T 

H 

H 

369 

I 

M 

06S/22E-01F01  S 

M.CURLIS 

1971 

1956 

H 

350 

150 

F 

16 

w 

T 

u 

u 

405 

I 

c 

p 

0 
0 
D 
0 

06S/22E-01M01  S 

P.DANSIE 

1971 

19b9 

H 

320 

180 

F 

10 

N 

u 

u 

400 

I 

06S/22E-01L01  S 

N, WEEKS 

1971 

1966 

H 

340 

200 

F 

10 

V 

T 

u 

u 

407 

06S/22E-01N01  S 

CHRISTIANA 

1971 

1962 

c 

426 

410 

12 

V 

T 

N 

H 
Z 

405 
405 

0 
0 

c 

06S/22E-01N02  S 

CHRISTIANA 

1971 

06S/22E-01R01  S 

PALO  VERDE 

IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

U 

0 

269 

I 

p 

D 
D 

06S/22E-02F01  S 

R.BROWN 

1971 

1967 

H 

320 

220 

F 

16 

w 

T 

I 

w 

402 

I 

06S/22E-02J01  S 

ERKENEFF 

1971 

1951 

c 

426 

410 

P 

12 

V 

T 

U 

u 

403 

I 

06S/22E-02M01  S 

1971 

2 

N 

u 

u 

407 

p 

0 

06S/22E-02P01  S 

h.REEDEH 

1971 

1964 

H 

250 

150 

F 

12 

N 

u 

u 

402 

I 

M 

06S/22E-02P02  S 

W.REEOER 

1971 

1968 

H 

350 

220 

F 

16 

V 

T 

I 

w 

404 

I 

p 

0 
0 

06S/22E-02R01  S 

CHHISTIANA 

1971 

1965 

514 

406 

12 

N 

u 

u 

403 

I 

06S/22E-03tl01  S 

REEDEH-HANSEN 

1971 

1964 

H 

414 

275 

F 

12 

N 

u 

u 

421 
406 

I 
I 

p 

p 

0 

06S/22e-03J01  S 

1971 

10 

N 

u 

u 

0 

06S/22E-03P01  S 

A.NICHOLLS 

1971 

c 

380 

250 

F 

z 

400 

06S/22E-03R01  S 

J.MORTENSEN 

1971 

1966 

H 

355 

180 

F 

16 

V 

I 

403 

I 

p 

p 

D 
D 
0 
D 
D 

ObS/22E-03R02  S 

J.MORTENSEN 

1971 

1966 

H 

350 

170 

F 

16 

w 

I 

405 

I 

06S/22E-08J01  S 

J.BRADBURY 

1971 

1956 

H 

302 

172 

F 

16 

¥ 

I 

406 

I 

c 

p 

06S/22E-08L01  S 

R.BACKMAN 

1971 

1966 

H 

300 

180 

F 

16 

V 

I 

406 

1 

c 

p 

06S/22E-09L01  S 

L.MYERS 

1971 

1966 

H 

332 

172 

F 

15 

V 

I 

402 

1 

c 

p 

15 


STATE  NUMBER 


Owner  or  name 


IN- 
VEN- 
TORY 

DATE 


0 
R 
Y  I 
£  L 
A  L 
R  E 
D 


D 

E  M 

P  E 

T  L 

H  L 


(FT)    (FT) 


F 
•I  I 
E  N 
L  I 
L  S 

H 


(IN) 


H 
L  E 
I  T 
F  H 
T  0 

0 


A  U 

T  S 

E  E 
R 


£  U 
L  S 

L  E 


ALTI- 
TUDE 
OF 
LSD 


(FT) 


06S/22E-09M01 
ObS/22E-09P01 
06S/22E-09001 
06S/22E-10H01 
06S/22E-11H01 

S 

s 
s 
s 

s 

L.MYERS 

U.S.G.S 

M. BRADBURY 

V.SMITH 

H. NEIGHBOUR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1966 
1967 
1966 
1966 
19b5 

H 
H 
H 
H 
C 

292 
250 
302 
304 
235 

162 
230 
172 
17* 
170 

F 
F 
F 
F 

16 
6 
16 
16 
10 

V 

Hi 
M 
V 

T 
N 
T 
T 
T 

I 
U 

I 
I 
I 

0 

i( 

N 

« 

404 
402 
403 
403 
405 

I     C 
I     C 
I     C 
I     C 

I     M 

p 

p 
p 
p 
p 

06S/22E-nH02 
06S/22E-11N01 
06S/22E-11R01 
06S/22E-nR02 
06S/22E-12A01 

s 
s 

s 
s 
s 

H, NEIGHBOUR 

L.SCHINDLER 

U.S.G.S 

U.S.G.S 

PALO  VERDE  IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1968 
1967 
1967 

H 
H 
B 
B 
V 

480 
77 
21 

220 
75 
18 

F 
T 
T 
0 

16 
16 

1 
1 
1 

kl 

N 
T 
N 
N 
N 

I 
I 

u 

u 
u 

M 
M 
0 
0 
0 

405 
402 
276 
276 
269 

} 

I 

I     C 

I     C 

I 

p 

06S/22E-12A02 
06S/22E-12A03 
06S/22E-12C01 
a&S/22E-12E01 
06S/22E-I2F01 

s 
s 

s 
s 

s 

PALO  VERDE  IRB 
PALO  VERDE  IRR 
MESA  RANCH 
CITY  OF  BLYTHE 
MURPHY 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1965 
1922 
1969 
1925 
19*0 

V 
V 

H 

c 

♦  71 
220 

4)6 
160 

0 
0 

F 

16 
16 
14 

U 
V 
V 

T 
T 
T 

H 
R 
I 

z 

z 

H 

270 
268 

406 
405 
400 

I 

I 

I 

I     P 

I     M 

p 
p 

06S/22E-I2L01 
06S/22E-12L02 
06S/22E-I2M01 
06S/22E-12N01 
06S/22E-12R01 

s 
s 
s 
s 
s 

PALO  VERDE 
H.KOVALL 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
O.PRATHER 

IRR 

IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1965 
1965 
1950 

V 

V 
V 

c 

160 

1*1 

0 

0 
0 

X 

1 
8 
1 
1 
4 

T 

N 

T 
N 
H 

U 

I 

u 
u 

H 

0 

M 
0 
0 

M 

270 
275 
268 
275 
270 

I 

3     P 

I 

I 

5 

p 

06S/22E-12R02 
06S/22E-1JO01 
06S/22E-13GOI 
06S/22E-13H01 
06S/22E-13N01 

s 

s 
s 
s 
s 

PALO  VEROE 
PALO  VERUE 
PALO  VEROE 

PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 

IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1923 
1965 

1923 
1966 

V 
V 
V 

0 
0 
0 

1 

H 

U 
U 

I 

0 

z 
z 

0 

266 
275 
266 
255 
276 

I 
t 

I 
I 
I 

06S/22E-13P01 
06S/22E-13O01 
06S/22E-13Q02 
06S/22£-l3(J03 
06S/22E-13R01 

s 

s 
s 
s 
s 

PALO  VERDE 
U.S.G.S 
U.S.G.S 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1923 
1967 
1967 
1957 

V 
B 
B 
V 

116 
22 

114 
20 

0 

1 

1 

N 
N 

N 

U 
U 

u 

2 
0 
0 
0 

z 

267 
268 
268 
266 
264 

I 

[     C 

I     C 

[ 
I 

06S/22E-UL01 
06S/22E-ML02 
06S/22E-15E01 
06S/22E-15M01 
06S/22E-I5Q01 

s 
s 

s 
s 
s 

U.S.G.S 
U.S.G.S 

LAND-LEASING  CO 
LAND-LEASING  CO 
E.WEEKS 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1967 
1967 

1955 
1963 

R 

9* 
3* 

315 
572 

90 
3D 

171 
346 

1 
2 

12 
12 

T 

V 

N 
N 

T 
S 
T 

u 
u 
I 

H 
I 

0 

u 

» 
w 

395 
295 
390 
397 
375 

1    c 

I     C 

I     M 
I     M 

p 
p 

06S/22E-16A01 
U6S/22E-16001 
06S/22E-16E01 
06S/22E-16G0I 
06S/22E-16P01 

s 
s 
s 

s 

s 

LAND-LEASING  CO 
D.MC  MILLAN 
NICHOLAS  LAND 
LAND-LEASING  CO 
LAND-LEASING  CO 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1966 
1966 
1968 
1971 

H 
C 

H 

359 
♦  20 
3*5 

306 

170 
235 
185 

161 

16 
20 
16 
16 
16 

< 

M 
M 

T 
T 
T 
T 
T 

I 
I 

I 
I 
I 

M 

368 
398 
396 
400 
386 

I 
I 

I 
) 

I 

p 

p 
p 

p 

06S/22E-17B01 
06S/22E-I7L01 
06S/22E-17L02 
06S/22E-18Aai 
06S/22e-l8J01 

s 
s 
s 
s 
s 

D.MC  MILLAN 

J.MYERS 

J.MYERS 

L.NICHOLS 

L.NICHOLS 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1966 
1966 
1966 
1966 
1966 

H 
H 
H 
H 
H 

302 
♦*5 
323 
298 
302 

181 
180 
171 
168 
172 

16 
16 
12 
16 
16 

V 

■ 
V 
V 

T 
T 
T 
T 
T 

I 
I 
I 
I 

I 

w 

399 

400 
397 
408 
408 

I 

I    c 
I     C 
[    c 
I    c 

p 
p 

p 
p 

p 

06S/22E-19N01 
06S/22E-20A01 
06S/22E-21B01 
06S/22E-21K01 
06S/22E-22B01 

s 
s 
s 
s 

s 

BLYTHE  AIRPORT 

U.S.G.S 

A.PETERSON 

A.PETERSON 

L.HUNT 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1967 
1966 
1966 
1966 

H 
H 
M 
H 

250 
378 
323 
372 

230 
178 
182 
192 

12 
6 
16 
16 
16 

■ 

N 
N 

T 
T 
T 

u 
u 
I 

I 
I 

u 

0 

« 
w 

398 
395 
380 
375 
367 

) 

[    c 
I    c 
I    c 
I    c 

p 
p 

p 

06S/22E-23J01 
06S/22E-23L01 
06S/22E-23001 
06S/22E-23R01 
06S/22E-24J01 

s 
s 
s 
s 
s 

PALO  VEROE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1959 
1966 
1957 
192* 
1923 

V 
V 
V 
V 

V 

0 
0 
0 

1 
1 

N 
N 

u 
u 

z 

0 
0 

z 
z 

263 
268 
262 
264 
264 

I 
I 
I 

06S/22E-24J02 
06S/22E-24N01 
06S/22E-24P01 
06S/22E-24R01 
06S/22E-2SA02 

s 
s 
s 

s 
s 

PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1922 
1922 
1922 
1918 
1918 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

264 
264 
264 
265 
264 

I 

06S/22E-25F01 
06S/22E-2SH01 
06S/22E-2SN01 
CI6S/22E-25N02 
06S/22E-2S001 

s 

s 
s 

s 
s 

PALO  VEROE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1921 
1923 
1916 
1918 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

263  1 

264  I 
262    1 

261  1 

262  1 

tt6S/22E-26A01 
06S/22E-26B01 
06S/22E-26B02 
06S/22E-26C01 
06S/22E-26C02 

s 
s 
s 
s 
s 

PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

19A7 

1959 
1959 
1959 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 

N 
N 
N 

u 
u 
u 

z 

0 
0 
0 

z 

265    1 

262  I 

263  1 
263    I 
263    1 

06S/22E-26E01 
06S/22E-26E02 
06S/22E-26E03 
06S/22E-26a01 
06S/22E-26602 

s 
s 
s 

s 
s 

U.S.G.S 
U.S.G.S 
PALO  VERDE 
U.S.G.S 
U.S.G.S 

IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1967 
1967 
1959 
1967 
1967 

B 
B 
V 
B 
B 

6* 
21 

79 
21 

62 
19 

77 
1« 

T 
T 
0 

T 
T 

1 
1 
1 

1 
2 

N 
N 
N 
N 
N 

u 
u 
u 
u 
u 

0 
0 
0 
0 
0 

270    1 
270    I 
262    1 
260    1 
260    I 

c 

c 

c 
c 

1« 


STATE  NUMoEH 

• 
OalNEM  OH  NAME 

IN- 
VEN- 
TORY 

OATt 

D 
R 
1     I 
L  L 
A  L 
R  E 
0 

0 
M  R 
E  I 
T  L 
H  L 
0  E 
0  0 

D 

E  « 
P  E 
T  L 

H  L 

(FT) 

0  c 
E  A 

P  S 
T  E 
H  0 

(FT) 

F 

W  I 
E  N 
L  I 
L  S 

M 

0 

I 

A 

M 
(IN) 

p 

0 

N 

E 
R 

M 
L  E 
I  T 
F  H 
T  0 

D 

A  U 
T  S 
E  E 

R 

E  U 

L  S 
L  E 

ALTI-   N 

TUDE    U 

OF     M 

LSD    b 

E 

R 

(FT) 

CAP 

H  N  U  0  L  0 
M  E  A  HA  0  A 
.  ML  P  T  G  T 
L  I  Y  I  A  A 
.   C  S   N 

AEG 

L  S 

06S/22E-2bS03  S 
ObS/22E-2ba01  S 
ObS/22E-26H01  S 
06S/22t-27H01  S 
ObS/22E-27«01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEROE 
VEROt 
VERDE 
VEROE 
VERDE 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1959 
l»lb 

V 
V 

V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
I 

1 
1 

N 
N 

N 
N 

U 

U 

u 
u 

0 
0 
I 
0 
0 

263  I 
261    I 
261    I 

264  I 
2b7    I 

l)bS/22E-27R02  S 
06S/22E-27H03  S 
ObS/22E-28601  S 
ObS/22E-28H01  S 
ObS/22E-29D01  S 

PALO  VExDE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 
STILES 
«UNT-"OYEr< 
bLYTME  AIRPORT 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

Wb9 
1V4B 
19bb 
19b5 
19*2 

V 

M 
H 

535 
300 
193 

2B2 
220 
173 

0 

F 
F 

1 
1* 

6 
14 

V 
T 

N 

u 

I 

H 

u 

0 

i 

a 

N 

u 

259    I 
259    I 
362    I 

355    0 
395    I 

C     P     OE 
0 
P     D 

ObS/22E-2'JJ01  S 
ObS/22E-31K01  S 
0bS/22E-32F01  S 
ObS/22E-32K01  S 

blythf  airport 

faLYTHE  AIRPORT 

BLVThE  AIRPORT 
J.AIELLO 

1971 
1971 
1971 
1971 
1972 

1»»3 
19*3 

l'»»3 
19b3 

c 

3b0 
243 

230 
•64 

202 
190 

195 
112 

P 

14 
14 

14 
16 

V 
V 

u 
u 
u 

N 

u 

u 
u 

0 

if 

u 

395    I 
389    I 

387  0 

388  I 
360    I 

P     P     0 

P     D 

M     P     0 
M     P     0 

0bS/22E-32K02  S 
0bS/22E-32R01  S 
0bS/22E-3»B01  S 
UbS/22E-3*G01  S 
0bS/22E-3»J01  S 

j.aiello 

PASSEY 
PALO  VEt<DE 
PALO  VEHUE 
PALO  VEROE 

IRR 
IRR 
IRR 

1972 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
19*7 
191b 
19b5 
1917 

V 
V 
V 

•  4B 

120 

p 
0 
0 
0 

14 

1 

V 

T 

N 

N 

I 
u 

u 

k 

u 

z 

0 

z 

370    0 
332    I 

257  I 

258  I 
258    I 

M     P     OJ 

ObS/22E-3*K01  S 
06S/22E-34L01  S 
ObS/22E-3*L02  S 
ObS/22E-3»L03  S 
ObS/22E-3*N01  S 

PALO  VERDE 
F.OLSEN 
PALO  VEROt 
PALO  VERDE 
PALO  VEROE 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1972 
1971 
1971 
1971 

lyl6 
1959 
1946 
1946 

V 

V 

V 
V 

360 

350 

0 

p 

0 
0 
0 

10 

1 

N 
N 

u 
u 

z 

u 

z 
z 

0 

259    C 
330    I 
236    I 
256    I 
255    I 

C          D 

0bS/22E-3*P01  S 
06S/22E-3'>I<01  S 
06S/22E-3*R02  S 
0bS/22£-3SA0l  S 
ObS/22E-35C01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEkOE 
VEROt 
VEi<DE 
VERDE 
VEROE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

192b 

1929 
1916 

V 
V 
V 
V 

0 
0 

0 
0 
X 

1 

N 

u 

z 

0 

z 
z 

254 
257 
257 
261 
260    C 

ObS/22E-3S001  S 
ObS/22E-3bE01  S 
05S/22E-3S601  S 
ObS/22E-J5M01  S 
06S/22E-3S>J01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VERDE 
VEROE 
VEROE 
VERUE 
vEROE 

IRP 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1936 
1916 
1916 
1916 
1917 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 

0 

z 
z 
z 

z 
z 

25a 

260    ( 
258 
259 
259 

ObS/22E-3bM01  S 
06S/22E-36N01  S 
ObS/22E-35P01  S 
06S/22E-3bU01  S 
0bS/22E-3bQ02  S 

CMC 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

HRIDE 
VEROE 
VEROE 
VEROE 
VEROE 

IRP 
IRR 
IRR 
IRR 

1972 
1971 
1971 
1971 
1971 

lKb3 
1936 
1925 
1949 
1925 

c 

V 
V 
V 
V 

310 

295 

p 

0 
0 
0 
0 

8 

s 

J 

u 

u 

z 
z 
z 
z 

260 
255 
257 
259 
258 

C     P     0 

ObS/22E-3bQ03  S 
0bS/22t-35Q04  S 
06S/22E-3bH01  S 
ObS/22E-35«02  S 
ObS/22E-3b«03  S 

PALO  VERDE  IRR 
PALO  VEHDE  IRR 
SO.COUNTIES  GAS 
SO. COUNTIES  GAS 
PALO  VErDE  IRR 

1971 
1971 
1972 
1972 
1971 

1949 
1949 
1947 
1947 
192b 

V 
V 

V 

32b 
328 

302 

304 

0 
0 

p 

0 

12 
12 

u 
u 

T 
T 

N 
N 

z 
z 
• 

M 

z 

260 
259 
257 
256 
259 

P     0 
[     C     P     0 

06S/22E-3bW04  S 
0bS/22E-3bu01  S 
ObS/22E-3b002  S 
0bS/22E-3bH01  S 
0bS/22E-36K01  5 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEROE 
VEKDE 
VERUE 
VERDE 
VEROE 

IRR 
IRR 
IRP 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1945 
1946 

1916 
1919 

V 
V 
V 
V 
V 

0 

0 
0 
0 
0 

1 

N 

u 

z 
z 

0 

z 
z 

261 
261 
262 
264 
262 

06S/22E-3bN01  S 
0bS/<:2E-3bR01  S 
ObS/23E-01b01  S 
06S/23E-01B02  S 
ObS/23E-01P01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEROE 
VEROE 
VERDE 
VERDE 
VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1918 
1947 
1946 

1919 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

N 

u 

z 
u 

z 
z 
z 

262 
261 
279 
280 
280 

06S/23E-02A01  S 
06S/23E-02E01  S 
06S/23E-02F01  S 
0bS/23E-02501  S 
ObS/23E-02H01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEROE 
VEROE 
VERDE 
VEROE 
VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1946 
1949 

1949 
194b 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

261 
280 
280 
280 
281 

ObS/23£-02P01  S 
bbS/23E-02Q01  S 
0bS/23E-02R01  S 
U6S/23E-a2R02  S 
0bS/23E-03B01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VERDE 
VEROE 
VERUE 
VEROE 
VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
19T1 
1971 
1971 

1919 

1919 
1949 
1956 

V 

V 
V 

0 

0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

277 
277 
279 
274 
Z76 

ObS/23E-03B02  S 
06S/23E-03d03  S 
06S/23E-03E01  S 
06b/23E-033bl  S 
ObS/23E-03J01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VEHDE 
VtRUt 
VEROE 
VEROE 
VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1956 
1956 
1923 
1956 
1949 

V 
V 

V 

V 

0 
0 

0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

280 
280 
275 
276 
279 

06S/23E-03K01  S 
ObS/23E-03N01  S 
ObS/23E-03N02  S 
ObS/23E-03P01  S 
06S/23E-03Q01  S 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

VERDE 
VEROE 
VEROE 
VEROE 
VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1956 
1956 

1956 

V 

V 

V 
V 

0 
0 

0 
0 

z 
z 
z 
z 
z 

277 
276 
273 
276 
275 

17 


STATE  NUMdtB 


OwNKW  OS  NAME 


D 

0 

C  A 

P 

IN- 

R 

H  f< 

D 

0  C 

F 

D 

P 

M 

w 

i( 

ALTI- 

N 

H  N 

u  0 

VtN- 

Y  I 

t  I 

t    W 

E  A 

W  1 

I 

0 

L  E 

A  U 

E  U 

TUDE 

U  H 

E  A 

M  A 

TOST 

E  L 

T  L 

P  E 

P  S 

E  N 

A 

m 

1  T 

T  S 

L  S 

OF 

M  . 

M  L 

P  T 

A  L 

M  i. 

T  L 

T  E 

L  I 

M 

E 

F  H 

E  E 

L  E 

LSD 

B  L 

I  Y 

I  A 

DATt 

a   E 

0 

0  E 
0  0 

H  L 

H  0 

L  S 

M 

• 

H 

T  0 
0 

R 

E  . 

R 

C  S 

A  E 

N 
6 

(FT)   (FT) 


(IN) 


(FT) 


L  S 


06S/23E-03H01  S 

06S/23t-03RO^  !. 

UeS/23E-0»B01  S 

0<>S/23E-0*D01  S 

06S/23E-0»GOI  S 

06S/23E-0*M01  S 
0(>S/23E-0*N0i  S 
06S/23E-04Q01  S 
ObS/23E-0*Q02  S 
06S/23E-04W01  S 

06S/23E-05A01  S 
06S/23E-Q5A02  S 
06S/23E-05a01  S 
06S/23E-05EQI  S 
0bS/23E-0bE02  S 


06S/23E- 
0bS/23E- 
0t>S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/2JE- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23t- 

06S/23t- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
II6S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
U6S/23E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 


05G01  S 

05M01  S 

05H02  S 

05K01  b 

05M01  S 

-ObNOI  S 

-05P01  S 

■ObROl  S 

■ObMOl  S 

•ObNOI  S 

•ObPOl  S 

■ObQOI  S 

•ObROI  S 

•ObZUl  S 

•07A01  S 

•07A02  S 

•OTbOl  S 

•07F01  S 

•07M0I  S 

■08A01  S 

'OebOl  S 

'0Ub02  S 

•08E01  S 

'Q8H0I  S 

■ObLOI  S 

■oaNoi  s 

•08Q0I  S 

'08R0I  S 

•0bR02  S 

■OVAOl  S 

•09fa01  S 

■0»B02  S 

■09G0I  S 

'04(302  S 

■OVJOl  S 

•09M0I  S 

■09P0I  S 

•09P02  S 

09001  S 

'09Q02  S 


lOCOl 
'10C02 
lONOl 
IIAOI 
-llNOl 

IIPOI 
IIROI 
11R02 
12P01 
13P01 

14R01 
ISAOl 
ISCOl 
15D01 
15N01 

15P0I 
15Q01 
I6A01 
IbCOl 
IbCO^ 


PALO 

VEROE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1919 
1919 

PALO 

VEhUt 

IRR 

1971 

1957 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1949 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1948 

V 

PALO 

VERDE 

I  PR 

1971 

PALO 

VERDE 

IPR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IPR 

1971 

1918 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1963 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1963 
1919 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1961 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1958 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1958 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IPR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1949 

V 

PALO 

VERDE 

IRO 

1971 

1965 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1971 

1946 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1919 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1916 

V 

PALO 

VERUE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

1971 

1953 

c 

1971 

1919 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1918 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1949 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1971 
1971 

1958 
1919 

V 

PALO 

VERDE 

IPR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1929 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1949 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1971 

195ft 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1952 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1919 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1919 
1919 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1957 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1919 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1956 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 
1971 

1936 
1919 

V 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

19S6 

V 

370 


U 

0 

274    I 

z 

274    I 

z 

273    I 

u 

0 

278    I 

z 

274    I 

z 

276    I 

u 

0 

276    I 

z 

273    I 

z 

276    I 

z 

275    I 

N 

u 

0 

277    I 

z 

277    I 

z 

273    I 

N 

u 

0 

282    I 

z 

273    I 

z 

274    I 

u 

0 

276    I 

N 

u 

0 

274    I 

N 

u 

0 

274    I 

N 

u 

0 

272    I 

N 

u 

0 

270    I 

N 

u 

0 

271    I 

z 

275    I 

u 

0 

269    I 

z 

268    I 

z 

268    0 

z 

268    I 

z 

269    I 

z 

267    I 

z 

268    I 

z 

271    I 

C 

H 

M 

270    0 

z 

267    I 

z 

269    I 

z 

273    I 

N 

u 

0 

273    I 

z 

270    I 

z 

268    I 

N 

u 

0 

275    I 

N 

u 

0 

271    I 

z 

268    I 

z 

270    I 

N 

u 

0 

271    I 

z 

272    I 

N 

u 

0 

277    I 

z 

273    I 

z 

280    I 

z 

276    I 

z 

279    I 

z 

274    I 

z 

274    I 

z 

273    I 

z 

275    I 

z 

274    I 

z 

277    I 

z 

277    I 

z 

276    I 

u 

0 

274    I 

z 

278    I 

N 

u 

0 

277    I 

z 

276    I 

N 

u 

0 

274    I 

z 

273    I 

z 

276    0 

z 

275    0 

N 

u 

0 

272    I 

z 

278    I 

z 

276    1 

z 

274    I 

N 

u 

0 

274    I 

z 

270    I 

z 

271    I 

z 

278    I 

z 

272    I 

z 

273    I 

18 


0 

0 

C  A 

P 

« 

IN- 

R 

H  H 

D 

D  C 

F 

0 

P 

M 

k 

W 

ALTI- 

N 

H  N 

U  D 

L  0 

VEN- 

Y I 

E  I 

E  « 

E  A 

V  I 

I 

0 

L  E 

A  U 

E  U 

TUDE 

U  k 

E  A 

M  A 

0  A 

0»NFfc  OH  N«ME 

TORY 

E  U 

T  L 

P  E 

P  S 

E  N 

A 

k 

I  T 

T  S 

L  S 

OF 

M  . 

M  L 

P  T 

G  T 

A  L 

M  L 

T  L 

T  E 

L  I 

M 

E 

F  H 

E  E 

L  E 

LSU. 

B  L 

I  Y 

I  A 

A 

DATE 

R  E 
D 

0  E 

0  0 

H  L 
(FT) 

H  0 
(FT) 

L  S 

M 

• 
(IN) 

R 

T  0 

0 

R 

(FT) 

E  . 

R 

C  S 
A  E 
L  S 

N 

e 

06S/23E-16C03  S 
06S/i:3E-16C0*  & 
0<>S/23t-i6C0S  S 
06S/i3E-lbD01  S 
06S/23E-16E01    S 


()6S/23t-l 
U6S/23E-1 
UOS/23E-1 
06S/23E-1 
06S/£3E-1 

06S/£3E-1 
06S/23E-1 
06S/23E-1 
06S/23t-l 
06S/23E-1 


6E02  S 
bFOl  S 
6M01  S 
bKOl  S 
6N01  S 

6P01  S 
6P02  S 
bUOl  S 
bQ02  S 
6R01  S 


06S/23E-lbR02  S 
0bS/23E-17B01  S 
06S/23t-17C01  S 
06S/23E-17D01  S 
0bS/23E-17E01  S 


06S/£3t- 
06S/23E- 
0bS/23E- 
ObS/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
06S/23E- 
(ibS/<;3E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 

06S/23E- 
0OS/23E- 
06S/23fc- 
06S/23E- 
0bS/23£- 

0bS/23E- 
0bS/23E- 
ObS/23E- 
06S/23E- 
0bS/23E- 

06S/i;3E- 
06S/23E- 
ObS/23E- 
06S/23E- 
0bS/23E- 

0bS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 
ObS/23e- 
06S/23t- 

06S/23t- 
06S/23E- 
06S/23E- 
UbS/23E- 
0bS/23E- 

0bS/23E- 
06S/23E- 
UbS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

06i/23E- 
0bS/23E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

ObS/23E- 
CbS/23E- 
ObS/23E- 
06S/23E- 
06S/23E- 

ObS/23E- 
06S/23E- 
0bS/23E- 
0bS/23E- 
06S/23E- 


17H01  S 

17N01  S 

17u01  S 

17U02  S 

17003  S 


17R01 
18AU1 
lUOOl 
lOLOl 
IBMOl 


19U01 
aOBbl 
20C01 
20UU1 


20t01 
20F01 
20J01 
20J02 
20J03 


21(>01 
21H01 
21LU1 
21M01 
21001 


•loNOl  S 

■laN02  S 

■  leooi  s 

•19001  S 

■19P01  S 


20M01  S 
20N01  S 
20U01  S 
2UR01  S 
20R02  S 

20HU3  S 
21A01  S 
21b01  S 
21C01  S 
21Eai  S 


21R01  S 
22A01  S 
22C01  S 
22002  S 
22N01  S 


22R01 
23U01 
'23001 
£*P01 
2t>Dai 

2bR01 
27C01 
27C02 
•27E01 
•27E02 


PALO  VEKUE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

RONTILISt  ETAL 

PALO  VERUE  IRR 

PALO  VE.<DE  IRR 

PALO  VtHOt  IRR 


PALO  VtROE  IRR 
PALO  VEkDE  IRR 


PALO  VErtDE  IRR 


PALO  VEhOE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 
PALO  VEHUE  IRR 
PALU  vEhOE  IRR 


PALO  VEKOE  IRR 

PALO  VEHOt  IRR 

PALO  VEkOE  IRR 

PALO  VERUE  IRR 

PALO  VtRUE  IRR 

^ALO  VEf<OE  IRR 

PALO  VEi<DE  IRR 

PALO  VEhDE  IRR 


PALO  VEKOE  IRR 
PALO  VtXOE  IRR 


PALO  VEkOE  IRR 
PALO  VEROE  IRR 


PALO  VERDE  IRR 
PALO  VEROE  IRR 


PALO  VEROE  IRR 
PALO  VEKOE  IRR 


PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEKOE  IRR 

PALO  VEROt  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEHDE  IRR 

PALO  VtROE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEKOE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEkDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEKOE  IRR 

PALO  VEHUE  IRR 


PALO  VEKOE 
PALO  VEKOE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 


IRR 
IRR 
IRR 
IRR 


PALO  VEHOE  IRR 

PALO  VEKDE  IRR 

PALO  VEKOE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEKDE  IRR 
k.ANOERSON 
PALO  VtKDE  IRR 
G.kENOE 


197 

197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
19T 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 


19b6 
1962 
1962 

1966 


19S6 
19bb 


19<!2 
19S» 
1936 
1918 

19»9 
1918 
1922 
1961 
1956 


1961 

1966 
1929 

19*2 
1929 
1919 
1936 


1922 
196b 


1957 
1918 


1918 
1949 


1966 
1966 


1918 


1966 


1956 
1956 
1961 
1961 

19*9 
1923 
1961 
1961 


368 


19*6  V 
V 
1956  V 
1956  V 
1918 


1919 
1963 
1919 
1957 


1919 
1953 
1960 


111 


0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

t 

0 

0 

1 

0 

1 

2 

0 

0 

4 

270 
271 
273 
271 
273 

271 
274 
270 
276 
272 

276 
275 
274 
276 
272 

274 
268 
271 
268 
269 

271 
268 
269 
270 
271 

273 
271 
267 
266 
265 

268 
267 
266 
265 

268 

266 
271 
269 
268 
266 

270 
272 
272 
272 
269 

268 
271 
270 
271 
273 

273 
273 
27S 
272 
271 

271 
271 
270 
271 
268 

271 
268 
274 
268 
268 

268 
268 
269 
277 
269 

270 
272 
271 
270 
270 


19 


■~~~ 

D 

U 

C  A 

p 

IN- 

R 

M  R 

0 

u  c 

F 

0 

P 

M 

W 

« 

ALTI- 

N 

n    N 

U  0 

L  D 

VEN- 

Y I 

E  I 

E  w 

E  A 

w  I 

I 

0 

L  E 

A  U 

E  U 

TUDE 

U  W 

E  A 

M  A 

0  A 

STATE  NUMHfck 

OKNFR  OH  NAME 

TORY 

E  L 

T  L 

P  E 

P  S 

F  N 

A 

w 

I  T 

T  S 

L  S 

OF 

M  . 

M  L 

P  T 

G  T 

A  L 

H  L 

T  L 

T  E 

L  1 

M 

E 

F  H 

E  E 

L  E 

LSD 

B  L 

I  Y 

I  A 

A 

DATE 

R  E 
0 

0  E 
0  U 

H  L 
(FT) 

H  D 
(FT) 

L  S 

H 

(IN) 

R 

T  0 
D 

R 

(FT) 

E  . 

R 

C  S 

A  E 
L  S 

N 
G 

06S/23t-27t03 

S 

1971 

1922 

z 

270 

I 

06S/<;3E-27ft0l 

s 

PALO  VERUE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

U 

0 

266 

I 

ObS/23t-26Aai 

s 

PALO  VEhOE  IOB 

1971 

V 

0 

1 

N 

U 

0 

268 

I 

06S/i!3E-2SA0i; 

s 

PALO  VEKOE  IRS 

1971 

z 

268 

I 

06S/£3E-a8L)01 

s 

PALO  VERDE  IRP 

1971 

1S*37 

V 

0 

z 

274 

I 

06S/<;3E-28E01 

s 

1971 

z 

266 

I 

OoS/23e-dbG01 

s 

PfcLO  VLkiDE  IRR 

1971 

1949 

V 

0 

z 

275 

I 

06S/23E-28K01 

s 

PALO  VERDt  IPP 

1971 

1950 

V 

0 

z 

272 

I 

06S/23E-28N01 

5 

PALO  ((EROE  IRR 

1971 

1961 

V 

0 

1 

N 

U 

0 

271 

I 

u6S/23E-29fc01 

s 

OESt"T  VERDE 

1971 

c 

3S5 

346 

p 

12 

V 

T 

P 

w 

270 

0 

D 

06S/23E-2'JE02 

s 

OESERT  VERDE 

1971 

1963 

c 

13B 

112 

p 

8 

3 

c 

P 

w 

270 

0 

P 

D 

06S/23t-29N01 

s 

BLYTHe  MILLING 

1972 

1952 

266 

252 

8 

N 

U 

u 

270 

I 

C 

06S/23E-29N02 

s 

a.SHELTON 

197i 

1956 

25 

20 

?. 

S 

T 

H 

tl 

270 

I 

P 

06S/23E-29,<01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1950 

c 

368 

264 

p 

12 

V 

T 

P 

w 

270 

I 

C 

P 

D 

06S/23E-30001 

s 

PALO  VtROE  IRR 

1971 

V 

0 

z 

266 

I 

06S/23E-30O02 

s 

PALO  VEWDE  IRR 

1971 

19*1 

z 

267 

I 

06S/23E-30D03 

s 

PALO  VEHOE  IRR 

1971 

1941 

V 

0 

z 

264 

I 

06S/23E-30O04 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

1941 

V 

0 

z 

266 

I 

U6S/23E-30DOS 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

1941 

V 

0 

z 

267 

I 

06S/23E-30t01 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

1941 

V 

0 

L 

265 

I 

06S/23E-30N01 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

U 

0 

264 

I 

06S/23E-31A01 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

267 

I 

06S/23E-31C01 

s 

R.EHlERS 

1972 

1948 

c 

123 

0 

0 

4 

s 

H 

w 

266 

I 

0 

06S/23E-31G01 

s 

197«: 

1948 

143 

133 

p 

z 

265 

0 

0   ' 

0OS/23E-31602 

s 

1972 

1948 

c 

135 

125 

p 

8 

5 

N 

w 

265 

0 

P 

0 

06S/23E-31J01 

s 

RAMADA  INN 

1972 

1957 

c 

380 

350 

p 

8 

U 

P 

N 

266 

I 

C 

P 

D 

06S/23E-32A01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1972 

1950 

c 

368 

264 

p 

12 

T 

P 

N 

276 

0 

D 

06S/23E-32C01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1947 

c 

152 

125 

12 

V 

P 

w 

269 

I 

P 

0 

ObS/23E-32001 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1953 

c 

286 

122 

p 

14 

V 

P 

w 

268 

I 

C 

P 

0 

ObS/23E-32E01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1965 

c 

505 

421 

p 

16 

V 

P 

w 

2o7 

I 

P 

0 

ObS/23E-32F01 

s 

CITY  OF  MLYTHE 

1971 

1937 

c 

168 

128 

p 

14 

V 

u 

u 

268 

I 

P 

0 

ObS/23E-32F02 

s 

CITY  OF  HLYTHE 

1971 

1939 

c 

p 

14 

U 

P 

w 

267 

I 

P 

06S/23E-J2&03 

s 

P. V. HOSPITAL 

1972 

1949 

c 

124 

0 

0 

4 

V 

N 

w 

268 

I 

P 

0 

06S/23E-32K01 

s 

HU8  TMtATKE 

1972 

1947 

140 

120 

8 

T 

H 

w 

267 

D 

06S/23t-32K02 

s 

HUH  THEATRE 

1972 

1947 

142 

1?2 

F 

Z 

268 

0 

ObS/23E-32L01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1943 

c 

p 

16 

N 

U 

u 

270 

1 

P 

06S/23E-32L02 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

267 

I 

ObS/23E-J2L03 

s 

RIO  THEATRE 

1972 

1947 

127 

113 

p 

8 

N 

u 

u 

267 

0 

0 

ObS/23E-32LO* 

s 

RIO  THEATRE 

1972 

1947 

139 

118 

p 

8 

5 

u 

0 

267 

0 

ObS/£:3E-32M01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1948 

c 

294 

282 

p 

z 

267 

0 

P 

D 

0bS/23E-j2N01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1956 

c 

33b 

310 

p 

14 

V 

T 

p 

N 

265 

I 

C 

P 

D 

0bS/23E-32P01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1960 

c 

324 

245 

p 

16 

V 

T 

p 

w 

265 

I 

C 

P 

D 

06S/23E-32P02 

s 

ATSF  RAILROAD 

1971 

z 

265 

06S/23E-32U01 

s 

CITY  OF  BLYTHE 

1971 

1958 

c 

366 

342 

p 

14 

V 

T 

p 

N 

268 

I 

C 

P 

D 

06S/23E-32R01 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

1946 

z 

265 

I 

06S/23E-33A01 

s 

PALO  VEHOE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

u 

0 

267 

I 

06S/23E-33801 

s 

D.SHEDARSON 

1972 

1967 

c 

562 

540 

p 

12 

u 

H 

w 

270 

I 

P 

D 

06S/23E-33E01 

s 

CITY  OF  BLYTHF 

1971 

1947 

c 

318 

290 

p 

12 

V 

T 

P 

w 

270 

I 

P 

D 

05S/23E-33F01 

s 

E. BLYTHE  HATER 

1972 

1966 

c 

464 

446 

p 

12 

u 

T 

P 

w 

270 

I 

P 

0 

0bS/23E-33F02 

s 

1972 

1948 

c 

120 

0 

0 

z 

270 

0 

P 

D 

06S/23E-33601 

s 

WATER  DISTRICT 

1972 

1958 

600 

500 

12 

u 

T 

H 

w 

270 

I 

C 

P 

0 

0bS/23E-33K01 

s 

E. BLYTHE  »ATER 

197i 

1959 

408 

351 

F 

12 

u 

T 

H 

w 

267 

I 

c 

P 

0 

0bS/23E-33K02 

s 

GIBBON 

1972 

1960 

c 

247 

216 

p 

8 

T 

T 

H 

w 

265 

0 

P 

0 

ObS/23E-33M01 

s 

CO. WATER  OIST 

1972 

1949 

100 

70 

12 

5 

c 

H 

H 

270 

0 

c 

P 

0bS/23E-33N0i 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

266 

I 

06S/23E-33ROI 

s 

1972 

1959 

408 

351 

z 

265 

06S/23E-34M01 

s 

blythe  marine 

197^ 

1966 

c 

454 

436 

p 

12 

V 

T 

p 

w 

265 

I 

P 

D 

06S/23E-34N01 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

263 

I 

0bS/23E-3SM01 

s 

PALO  VERDE  IRR 

1971 

z 

266 

I 

0bS/23E-35N01 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

1950 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

267 

1 

06S/23E-3&R01 

s 

O.SUTHERLAND 

1972 

z 

275 

c 

06S/23E-3bR02 

s 

PALO  VEROE  IRR 

1971 

V 

0 

1 

N 

u 

0 

271 

I 

ObS/23E-3bN01 

s 

STATE  OF  CALIF 

197«; 

1951 

c 

248 

235 

p 

8 

T 

T 

p 

w 

270 

I 

M 

P 

D 

07S/Z1E-12OO1 

s 

WESTWARD  HO 

1972 

196'> 

ri 

370 

200 

F 

16 

N 

u 

u 

386 

I 

DE 

07S/2IE-12E01 

s 

BASHA 

1972 

1966 

z 

380 

07S/21E-12N01 

s 

W.HAMMEL 

1971 

1911 

c 

12 

N 

u 

u 

366 

I 

0 

07S/21E-13D01 

s 

GUOZUNAS 

1972 

z 

386 

07S/21E-14A01 

s 

A.NICHOLS 

1971 

16 

N 

u 

u 

386 

I 

07S/21E-14B01 

s 

1971 

14 

N 

u 

u 

384 

I 

c 

07S/21E-l»e02 

s 

GUDZllNAb 

1972 

z 

385 

07S/21E-1*H01 

s 

BASHA 

1972 

1966 

H 

900 

700 

F 

16 

N 

u 

u 

380 

I 

P 

OE 

07S/21E-23C01 

s 

19bl 

16 

N 

u 

u 

378 

0 

07S/21E-27J01 

s 

1961 

10 

N 

u 

u 

385 

Q 

07S/21E-27J02 

s 

1961 

12 

N 

u 

u 

385 

0 

07S/21E-3bR01 

s 

PALO  VtHOL  IRR 

1971 

1961 

¥ 

0 

1 

N 

u 

0 

239 

I 

20 


STATE  NUMtlE« 


0«NK«  OR  NAMF 


IN- 
VEN- 
TOwr 

DATE 


D  DC  F  0 

EM  E  A  «  I  I 

f  £  P  S  E  N  A 

T  L  T  E  L  I  M 

H  L  M  0  L  S 


(FT)    (FT) 


(IN) 


M 
L  E 
I  T 
F  M 
T  0 

0 


A  U 

T  S 

E  E 
R 


E  u 
L  S 

L  E 


ALTI- 
TUDE 

Of 

LSD 


(FT) 


o7s/«^<;e-oiooi  s 

07S/22E-02D01  S 
07S/22E-02K01  b 
urS/22t-0JD01  S 
07S/22E-OJD02  S 

07S/<:2E-0Jh01  S 
07S/22E-03M02  S 
07S/22t-03L01  S 
07S/22E-03N01  S 
07S/22E-0*H01  S 


PALO  VEPDE  IBR 
PALO  VErtOE  IRR 
PAlU  VEKUE  IBR 
U .  S  .  (>  .  S 
U.S.o.S 

U  .  S  .  (i .  S 

U.S.f.S 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEkDE  IRR 

PALO  VERUt  IRR 


1971 
1971 
1971 
1972 
1972 

1972 
1972 
1971 
1971 
1971 


19bS    V 
l^<l(^    V 
Ivltt    V 
1967 
1967 


1907 
1967 


I9lh 
19'.7 


•  9 
20 


UU 


45 
18 


114 

20 


261 
256 
257 
260 
260 

255 
255 
257 
254 
256 


07S/22E-Q4H02  S 
07S/22t-04P01  b 
07S/22E-04Q01  S 
07S/22E-04a02  S 
07S/22E-05R01  S 


PALO  tfEROE  IRR 

J,Mft<;ON 

H.MILLER 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 


1971 
1972 
1961 
1971 
1971 


1966 
1959 


1 
10 


256 
310 
275 
255 
329 


().7S/22t-06C01  S 

07S/22E-06C02  S 

07S/22E-08K01  S 

07S/22E-08M01  S 

07S/22E-09D01  S 


07S/22E- 
U7S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22e- 
07S/22E- 
07S/22E- 


09N01  S 

lOROl  S 

11001  S 

11(101  S 

12R01  S 

13A01  S 
13001  S 
13E01  S 
13E02  S 
13E03  S 


PALO  VEHOE  IRR 

PALO  VERUE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VERDE  IRR 

O.SCOTT 

PALO  VERDE  IRR 

PALO  VExDE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALU  VERDE  IRR 

PALO  VEHDt  IRR 

PALO  VEROE  IRR 


1972 
1972 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1972 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1969 
1959 
1957 
1965 
1957 

1936 

1951 

1953 

1954 


390 
390 
250 
254 
254 

252 
254 
256 
256 
256 

258 
256 
256 
253 
2S6 


07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22t- 


13E04  S 

13E05  S 

13E06  S 

13E07  S 

13E08  S 


PALO  VtHDE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PAl^  VERDE 
PALO  VERDE 


IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1953    V 

1953   y 

V 
1953  V 
1953    V 


256 

257 
257 
256 
255 


a7S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


13E09  S 
13F01  S 
130Q1  S 
13G02  S 
13(iU3  S 


PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 


IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1953 


256 

267 
256 
257 
256 


07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22t- 
07S/22F.- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


13304 
13li05 
13G06 
13607 
13H01 

13H02 
13M03 
13H04 
13H05 
13H06 


PALO  VEHOE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VEHDt 
PALO  VERDE 

PALO  VEHOE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VERDE 
PALO  VEHOE 


IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 

IPR 
IRR 
IRR 
IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1953  V 
1953  V 
1953  V 
1953  y 
V 


1953 
1953 
1953 
1953 


256 
257 
256 
256 
259 

259 
259 
257 
260 
258 


07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


13J01  S 

13J02  S 

1JJ03  S 

13J04  S 

13J0S  S 


». FISHER 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEHOE 
SANTA  Ft  R, 


IRR 
IRR 
IRR 
R 


1972 
1971 
1971 
1971 
1972 


1950 


1954 


128 


152 


117 


260 
259 
259 
255 
260 


07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


13K01  S 

13K02  S 

13K03  S 

13L01  S 

13M01  S 

13P01  S 
13P02  S 
14A01  S 
14E01  S 
14E02  S 

14F01  S 

14601  S 

14602  S 
14H01  S 
14H02  S 

14M03  S 
14J01  S 
14J02  S 
14K01  S 
14K02  S 


PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 

PALO 
PALO 
PALO 
PALO 
PALO 


VERDE 
VEHOE 
VERDE 
VERDE 
VERDE 

VERDE 
VERDE 
VERDE 
VERDE 
VEHDE 

VERDE 
VEHOE 
VEROE 
VEROE 
VERDE 

VEHDE 
VEHDE 
VEROE 
VEHDE 
VEHOE 


IRR 
IRR 
IRP 
IRR 
IRR 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRP 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 


1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 


1954 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Q 

0 

0 

0 

257 
257 
256 
257 
255 

257 
257 
257 
255 
253 

253 
256 
256 
256 
254 

254 
255 
257 
252 
257 


21 


STATE  NUMbER 


OWNFP  Of>    NAME 


IN- 
VtN- 
TOSr 

DATE 


(FT)   (FT) 


M 
L  £ 
I  T 
F  H 
T  0 

0 


w 

A  U 

T  S 

E  E 
R 


E  U 
L  S 
L  E 


ALTI- 
TUDE 
OF 
LSO 


(FT) 


07S/22E- 
07S/22E- 
U7S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
U7S/<:2E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

0/S/22t- 
07S/22E- 
07S/22E- 
0TS/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/2ZE- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


14KUJ  S 

1*L01  S 

HHOl  S 

UNOl  S 

14P01  b 

1*P02  S 

14P03  S 

I'tCjOl  S 

1«(J02  S 

UQOa  S 

l^QO^  S 

14K01  S 

ISBOl  S 

IbOOl  S 

IbEOl  S 

lbE02  S 
ISFOI  S 
15F02  S 
ISHOl  S 
lbH02  S 


07S/22t-lbJ0I  S 
07S/22E-15J02  S 
07S/22E-1SM01  S 
07S/22E-1SM02  S 
07S/22E-1SN01  S 

07S/22E-15N02  S 
07S/22E-16601  S 
07S/£2E-16602  S 
07S/22E-16603  S 
07S/22E-lb60»  S 

07S/22E-16605  S 

07S/22E-16S06  S 

07S/22E-16G07  S 

07S/22E-16(jO()  S 

07s/22E-lb60'rf  S 

07S/22E-16G10  S 

07S/22E-16H01  S 

07S/22E-16J01  S 

07S/22E-16J02  S 

07S/22E-16J03  S 


07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/<:2E- 
07S/<;2E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 

07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 
07S/22E- 


16K01  S 

17C01  S 

17P01  S 

18A01  S 

18J01  S 


laKOl 
18Q01 
IVAOl 
•19F01 
'19R01 

20Q01 
21b01 
21001 
21J01 
21L01 


21P01  S 
21P02  S 
21P03  S 
21P04  S 
21R01  S 


07S/22E-22M01  S 

07S/22E-22N01  S 

07S/22E-22P01  S 

07S/22E-2»D0l  S 

07S/22E-2&A01  S 

07S/22E-25K01  S 
07S/22E-2bK02  S 
07S/22E-25K03  S 
07S/22E-25K0*  S 
07S/22E-2SN01  S 

07S/22E-25(301  S 

07S/22E-25U02  S 

07S/22E-25(303  S 

07S/22E-25(J0*  S 

07s/22E-25Q0b  S 


PALO  VEKOt 

PALO  VtHOE 

PALO  VEHUE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEWOE 

PALO  VEhOE 

PALO  vEl^OE 

PALO  VEflUE 

PALO  VERDE 

PALO  ./tKOE 

HALO  VtHOt 

PALO  VthOE 

PALO  VEHIjE 

PALO  \<EWDE 

PALO  VEHUE 

PALO  VEhOE 

PALO  VtfcOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VErtuE 

PALO  VEHDE 

PALO  UErtOE 

PALO  VEt<DE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHUE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHDE 

Palo  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEhDE 

PALO  VEhDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 
D.NOkLAND 

PALO  VERDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHOE 
C.Chf FLY 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 

PALO  VEHOE 

PALO  VEHDE 

PALO  VERDE 

PALO  VERDE 


IHR 
IRR 
IHR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IPR 
IRP 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IHR 

IRR 
IRR 
IRP 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 

IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 


197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 

197 

1972 

197 

197 

197 

197 

197 

1972 

197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 

197 
197 
197 
197 
197 


1963 
1963 


1953 
196* 

19b3 

1953 

1953 
1953 
1953 
1953 

1953 


1950 
1965 


1958 


1963 


1963 

1948 
1921 
19*8 
19*8 
19*5 

19*8 
19*8 
19*8 
19*8 
1921 


196* 

196*    V 

196*    V 

196*    V 

V 

V 


N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 


N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 

N  U 


25* 
25* 
253 
252 
25* 

2S3 
253 
255 
255 
255 

25* 
255 
25* 
252 
253 

252 
253 
25* 
255 
254 

255 
253 
253 
252 
252 

251 
255 
25* 
255 
252 

253 
252 
252 
253 
253 

253 
25* 
250 
25* 
253 

253 
252 
250 
251 
251 

2*9 
24S 

2*a 

325 
250 

2*9 
252 
250 
253 
251 

250 
250 
253 
248 
251 

250 
251 
2*9 
252 
252 

251 
251 
251 
250 
2*9 

25* 

254 

250 
25* 
2*9 


22 


■ 

04NFP  OR  NAME 

IN- 
VEN- 
TORY 

DATE 

0 
R 
Y  I 
t  L 
A  L 
h  E 
0 

0 
h  k 
E  I 
T  L 
H  L 
0  E 
0  D 

0 

E  < 
P  E 
T  L 

H    L 

(FT) 

0  C 
E  A 
P  S 
T  E 

H  D 

(FT) 

F 
w  I 

E  N 

L  I 
L  S 

H 

0 

I 

A 
M 

• 

(IN) 

P 
0 

« 
E 
R 

H 
L  E 
I  T 
F  H 
T  0 

0 

H 

A  U 
T  S 
E  E 
R 

It 

E  U 
L  S 

L  E 

ALTI-   N 
TUOE    U  K 
OF     M  . 
LSO    B  L 
E  . 
R 
(FT) 

CAP 
H  N   U  0 
E  A   M  * 
M  L   P  T 
I  Y   I  A 
C  S   N 
AEG 
L  S 

1.  0 
0  A 

e  T 

A 

07S/22E-26M01  S 
07S/22E-27b01  S 
07S/22E-27C01  S 
07S/22E-27L01  S 
07S/22t-27L02  S 

PALO  VERDE 
PALO  VERDt 
PALO  v/EROE 
PALO  VEkOE 
PALO  VEROe 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRP 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

194b 
1964 

V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 

1 

N 
N 
N 

u 

U 
U 
U 

Z 
0 
0 
0 
0 

249  I 
251    I 

250  I 
246    I 
245    I 

07S/22E-2aO01  S 
07S/i2t-29M01  S 
Ci7S/22E-2VH01  S 
07S/22E-30601  S 
07S/22E-30601  S 

PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 

IRR 
IPB 
IRR 
IRP 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1960 

1966 
1956 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 
1 

1 

N 
N 
N 
N 
N 

U 
U 

u 
u 
u 

0 
0 
0 
0 
0 

248  I 

249  I 
246    0 
249    I 
248    I 

07S/22E-30P01  S 
07S/£2e-31u01  S 
07S/22E-33D01  S 
07S/22E-33N01  S 
07S/22E-3*C01  S 

PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEHOE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1956 
1923 
1919 

V 
V 
V 
V 
V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

1 
1 
1 
1 

N 
N 
N 
N 
N 

u 
u 
u 
u 
u 

0 
0 
0 
0 
0 

245  I 
244    I 
248    I 

246  I 
243    0 

u7S/22t-3*H01  S 
07S/22t-34M02  S 
07S/22E-3tP01  S 
07S/22E-35U01  S 
07S/22E-35J01  S 

C.GLFNN 
V.niAhTZ 
PALO  VE«OE 
PALO  VtKUE 
PALO  VEkOE 

IRR 
IRR 
IRR 

197i 
1972 
1971 
1971 
1971 

i9bl 
1951 

C 
C 

V 
V 
V 

114 
101 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

1 
1 
1 

S 

J 

N 
U 
N 
N 

H 

u 
u 
u 

u 

u 

0 
0 
0 

245    0 
245    I 
2*4    I 
245    I 
247    I 

C     P 
C     P 

0 
D 

07S/22E-36A01  S 
07S/22E-36D01  S 
07S/22E-36CI02  S 
U7S/22E-36F01  S 
07S/23E-03N01  S 

PALO  VEHOE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 
IRR 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1919 
1956 

1957 

V 
V 
V 
V 
V 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

1 
1 

N 

N 
N 
N 

u 

u 
u 
u 

0 

z 

0 
0 

u 

253    I 
247    I 

249  I 

250  I 
262    I 

07S/23t-U3H01  S 
07S/23E-04H01  S 
07S/23E-04R01  S 
07'S/23E-0bA01  S 
U7S/23E-0bD01  S 

PALO  VEROE 
E.VENtdLE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 
BLYTHE  ICE 

IRP 

IRR 
IRR 
CO 

1971 
1972 
1971 
1971 
1972 

1953 
1946 
1947 

19SS 

V 

V 
V 
C 

190 

104 

0 
0 

p 

1 

4 
16 

s 

V 

N 

T 

u 

H 
N 

u 

>l 
z 
z 

H 

267    I 
262 

261    I 
265    I 
265    I 

C 

C     P 

0 

07s/23E-0bO02  S 
07S/23E-05E01  S 
07S/23E-0S>F01  S 
07S/23E-05M01  S 
07S/23E-05N01  S 

ICE  CO 

bLYTHE  COOLING 
bLYTHE  STEEL 
SHELL  CHEMICAL 
VALLFY  NITROGEN 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1942 
1957 
1951 
1967 
1965 

C 
C 

c 

109 
131 
133 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

16 
8 

4 
6 

4 

5 

u 

T 
T 
T 

T 
T 

U 
N 
N 
N 
N 

u 

« 

H 

IT 

265    0 
265    0 
267    0 
260    0 
260    0 

C 

P 
P 

0 
0 
0 

07S/23E-OSH01  S 
07S/23E-06A01  S 
07S/23E-06N01  S 
07S/23E-06R01  S 
07S/23E-08R01  S 

Palo  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 

IRR 
IRP 
IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1971 

1971 
1971 

V 

V 
V 
V 

V 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 
1 

1 

N 
N 
N 
N 
N 

U 
U 
U 
U 
U 

u 
u 
u 

0 
0 

262    I 

262    I 
259    I 
258    I 
258    I 

07S/23E-09C01  S 
07S/23E-10D01  S 
07S/23E-1SA01  S 
07S/23E-1SL01  S 
07S/23E-15N01  S 

R.SEVILLA 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRP 
IRR 
IRR 
IRR 

197i 
1971 
1971 
1971 
1971 

V 
V 
V 

0 
0 
0 

1 
1 
1 

S 

N 
N 
N 

H 

U 
U 

u 

z 

0 
0 
0 

261 

261    I 
265    I 
260    I 
258    I 

c 

07S/23E-16A01  S 
U7S/23E-17001  S 
07S/23E-17O02  S 
07S/23E-17E01  S 
07S/23t-17N01  S 

PALO  VEROE  IRR 
UNION  STOCK 
PALO  VEROE  IPR 
UNION  STOCK 
PALO  VEROE  IRR 

1971 
1972 
1971 
1972 
1971 

1951 
1956 

V 

c 

V 
V 

147 

112 

0 

p 

0 
0 

1 
12 

1 

1 

V 
V 

N 

T 
N 
T 
N 

u 
s 
u 
s 

u 

0 

« 

0 

M 
0 

259    I 
256    0 
256    I 
255 
255    I 

c 
c 

0 

07S/23E-17R01  S 
07S/23E-18A01  S 
07S/23E-18Ebl  S 
07S/23E-1SF01  S 
07S/23E-18M01  S 

PALO  VEROE 
UNION  FEED 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 

YARD 

IRR 

IRR 

IRR 

1971 
1972 
1971 
1971 
1971 

1960 
1961 
1961 

V 

c 

V 
V 
V 

486 

465 

0 

0 
0 
0 

1 
12 

1 
1 
1 

V 

N 

T 
N 
N 
N 

u 
s 
u 
u 
u 

0 

w 

0 
0 
0 

256    I 
255 

254    I 
256    I 
260    I 

c 

0 

07S/23E-18N01  S 
07S/23E-21H01  S 
07S/23E-21N01  S 
07S/23E-22N01  S 
07S/23E-27A01  S 

PALO  VtRDE 
J.ULMER 
PALO  VERDE 
PALO  VEROE 
PALO  VEROE 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1972 
1971 
1971 
1971 

1922 
1955 
1957 

1947 

V 

V 
V 
V 

0 

0 
0 
0 

1 

8 
1 

1 
1 

S 

N 
J 
N 
N 
N 

u 

H 

u 
u 
u 

0 

« 

0 
0 
0 

253    I 
260    0 
260    I 
260    I 
264    I 

c 

07S/23E-27N01  S 
07S/23E-27N02  S 
07S/23E-2»O01  S 
07S/23E-29N01  S 
07S/23E-30A01  S 

PALO  VEROE  IRR 

ALLIED  FARMS 

IVEY 

PALO  VERDE  IPR 

PALO  VERDE  IRR 

1971 
1972 
1972 
1971 
1971 

19»6 
1960 

1958 

V 

c 

V 
V 

130 
353 

120 
350 

0 

p 

0 
0 
0 

1 
8 
6 
1 

1 

V 

T 

N 
T 
J 
N 
N 

u 

H 
H 

u 
u 

0 
H 
M 
0 
0 

257    I 
260    0 
255   0 
255    I 
255    I 

p 
c 

D 

07S/23E-31N01  S 
07S/23E-32h01  S 
07S/23E-32R01  S 
07S/23E-33D01  S 
07S/23E-34P01  S 

PALO  VERDE  IRR 
NORTON  FARMS 
MELITA  CORP 
PALO  VtRDE  IRR 
RIVERSIDE  CO 

1971 
1972 
1972 
1971 
1972 

1957 
1961 
1951 
1964 
1966 

V 

c 

V 

122 

438 

0 
20 

0 

0 
0 

1 

6 

1 
8 

S 
T 

T 

N 

T 
T 
N 

S 

u 

H 
H 
U 

P 

0 

0 

w 

253    I 
256 

258  0 

259  I 
255 

c 

p 

0 

0BS/21E-0la01  S 
08S/21E-13A01  S 
08S/21E-13C01  S 
08S/21E-13P01  S 
08S/21E-13R01  S 

PALO  VEROE 
U.S.G.S 

PALO  VEROE 
PALO  VEROE 
PALO  VERDE 

IRR 

IRR 
IRR 
IRR 

1971 
1972 
1971 
1971 
1971 

1963 
1956 
1923 
1964 

V 

V 
V 
V 

430 

39 

0 

0 
0 
0 

1 

12 

1 
1 
1 

N 
N 
N 
N 
N 

u 
u 
u 
u 
u 

0 

u 

0 
0 
0 

244    I 
240    I 
240    I 
237    I 
237    I 

C    P 

OE 

23 


D 

0 

CAP 

""~~ 

IN- 

R 

M  R 

D 

D  C 

F    D 

P      M 

M 

H 

ALTl-   N     H  N   U  D 

L  D 

VEN- 

Y I 

E  1 

E  « 

E  A 

K  I    I 

0    L  E 

A  U 

E  U 

TUDE    U  «   E  A   MA 

0  A 

STATE  NUMBER 

OWNEP  OH  NAME 

TORY 

t  L 

T  L 

P  E 

P  S 

EN    A 

•    I  T 

T  S 

L  S 

OF     M  .   M  L   P  T 

G  T 

A  L 

M  L 

T  L 

T  E 

L  I    M 

E    F  H 

E  E 

L  E 

LSD    B  L   I  Y   I  A 

A 

DATE 

K  E 
D 

0  E 

D  0 

M  L 
(FT) 

M  D 
(FT) 

L  S 
H 

(IN) 

H    TO 
D 

R 

E  .   C  S   N 
R     AEG 
(FT)          L  S 

Oes/21t-2*N01 

S 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

U 

0 

236    I 

0BS/2U-2*«01 

S 

PALO 

VERDE 

IRP 

1971 

195& 

V 

0      1 

N 

U 

0 

233    I 

0BS/2ie-2bU01 

S 

PALO 

VtROE 

IRR 

1971 

1965 

V 

0      1 

N 

U 

0 

237    I 

oas/2ie-36Aoi 

S 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1956 

V 

0      1 

N 

U 

0 

233    I 

09S/22E-04E01 

S 

PALO 

VEHUE 

IRR 

1971 

1961 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2*6    I 

08S/22E-0*M01 

S 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1961 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2**    I 

08S/22E-04N01 

S 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1961 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2*2    I 

08S/22E-0*N02 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1922 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2*2    I 

OaS/22E-0»P01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1961 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2**    I 

08S/22E-05G01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

U 

0 

2*5    0 

08S/22E-ObN01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1956 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*3    I 

08S/22E-07PU1 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

l'<23 

V 

0      1 

N 

u 

0 

239    I 

0BS/22E-08O02 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

19*7 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2**    I 

08S/22E-0SP01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

238    I 

08S/22E-10e01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

19»7 

V 

0      1 

N 

u 

u 

2*2    I 

Oes/22E-10001 

s 

PALO 

VERDt 

IRR 

1971 

1966 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*2    I 

08S/22E-10N01 

s 

COLO 

RIVER 

FEED 

1972 

1969 

H 

130 

90 

G      8 

U     T 

•1 

238    I          P 

0 

08S/22E-10Q01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*3    I 

08S/22E-11D01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1937 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*2    I 

08S/22E-12D01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

195* 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*7    1 

08S/22E-12N01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1953 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*5    I 

Oas/22E-13H01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

250    I 

08S/22E-UD01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1958 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2**    I 

08S/22E-14N01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

N 

u 

0 

2*5    I 

08S/22E-1SD01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1919 

V 

0      1 

N 

u 

0 

237    I 

08S/22E-15002 

s 

COLO 

RIVER 

FEED 

1972 

V     T 

« 

238 

08S/22E-lbR01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

239    I 

08S/22E-17001 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1918 

V 

0 

N 

u 

0 

2*1    I 

08S/22E-18P01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

0      1 

N 

u 

0 

237    I 

08S/22E-18R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1970 

V 

0      1 

N 

u 

0 

237    1 

08S/22E-19A01 

s 

L.PEBPY 

1972 

1959 

2 

237         C 

08S/22E-19J01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1958 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

OBS/22E-19P01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1956 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

08S/22E-19R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

196* 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

08S/22E-20A01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1965 

V 

0      1 

N 

u 

0 

236    I 

08S/22E-20A02 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

19S9 

V 

0      1 

N 

u 

0 

236    I 

08S/22E-20B01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1965 

V 

0      1 

N 

u 

0 

236    1 

08S/22E-20E01 

s 

PALO 

VtHDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

236    I 

0BS/22E-20N01 

s 

PALO 

VEHDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

23*    I 

08S/22E-20R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

0BS/22E-22N01 

s 

LAND- 

■CATTLE  CO 

1972 

1950 

c 

100 

0 

0      6 

S 

H 

N 

239   0    C    P 

0 

08S/22E-22N02 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      2 

N 

u 

0 

237    I 

08S/22E-23B01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

1957 

N 

u 

0 

2*3    I 

08S/22E-23J01 

s 

E.EriLOEHS 

1972 

1950 

c 

108 

0 

0      * 

S     d 

H 

4 

2*5    0 

D 

08S/22E-24A01 

s 

N.NYDYKE 

1972 

1962 

z 

250         C 

08S/22E-2*N01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

250    I 

08S/22E-26001 

s 

PALO 

VERDt 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*2    I 

08S/22E-28001 

s 

LANO-CATTLE  CO 

1972 

1951 

c 

132 

0 

0 

z 

236    0 

0 

08S/22t-29R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

N 

u 

0 

236    I 

08S/22E-30A01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

a8S/22E-30E01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

23*    I 

Oas/22E-30J01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

u 

0 

233    I 

08S/22E-30K01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

233    I 

08S/22E-30K02 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

u 

0 

233    1 

Oes/22E-30L01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

233    I 

08S/22E-30N01 

s 

PALO 

VEHDE 

IRR 

1971 

1956 

V 

0      1 

N 

u 

0 

235    I 

08S/22E-30R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

231    I 

08S/22E-31OO1 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

23*    I 

08S/22E-31K01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

233    I 

08S/22E-31M01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1959 

V 

0      1 

N 

u 

0 

23*    I 

08S/22E-32N01 

s 

PALO 

VERDE 

1972 

N 

u 

0 

235    I 

08S/22E-32H01 

s 

PALO 

VEHDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

236    I 

O8S/22E-34O01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

N 

u 

0 

237    I 

08S/22E-34N01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

1960 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*1    I 

Oes/22E-3*R01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

238    I 

08S/22E-35A01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2**    1 

08S/22E-35001 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

2*0    I 

08S/22E-35P01 

s 

PALO 

VERDt 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

237    I 

08S/23E-03E01 

s 

PALO 

VERDE 

IRR 

1971 

1957 

V 

0      1 

N 

u 

0 

258    I 

08S/23E-04E01 

s 

PALO 

VEHDE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

u 

0 

256    0 

08S/23E-05E01 

s 

PALO 

VEROE 

IRR 

1971 

V 

0      1 

N 

u 

0 

256    0 

08S/23E-06P01 

s 

KNAPPENHERGER 

1972 

1953 

370 

362 

T     J 

H 

« 

250    I     C 

08S/23E-07B01 

s 

KNAPPENBERGER 

1972 

1953 

c 

382 

370 

P      8 

T     J 

H 

If 

25*    I     C    P 

0 

08S/23E-07D01 

s 

PALO 

VEHDE 

IRR 

1971 

19*9 

V 

0      1 

N 

u 

0 

251    U 

l)es/23E-07N01 

s 

PALO 

VEHOE 

IRR 

1972 

V 

0      1 

N 

u 

0 

251    I 

24 


STATE  NUMdEK 


0«NFW  ON  NAME 


IN- 
VEN- 
TORY 

DATE 


0 
« 
Y  I 
E  L 
A  L 
H  E 
0 


0 

E  « 

P  E 

T  L 

H  L 


0  C 

E  A 

P  S 

T  E 

H  D 


(FT)   (FT) 


F 
«  I 
E  N 
L  1 
L  S 

H 


(IN) 


M 
L  E 
1  T 
F  M 
T  0 

0 


H 

A  U 
T  S 
E  E 
R 


E  U 

L  S 

L  E 


ALTI- 
TUDE 
OF 
LSO 


(FT) 


N 

U  H 

M  . 

B  L 

E  . 
R 


CAP 
H  N   U  D 
E  A   HA 
ML   P  T 


I  Y 

c  s 

A  E 

L  S 


I  A 

N 
S 


L  0 
0  A 
G  T 

A 


08S/23E- 
0«S/23E- 
08S/23E- 
09S/Z1E- 
09S/21t- 

09S/21E- 
09S/aiE- 
09S/21E- 
l)9S/21£- 
09S/21E- 

09S/£lE- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 

.09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21t- 
09S/21E- 
09S/21E- 


•07R01  S 

ObOOl  s 

■19N01  S 

OlNOl  S 

OlROl  S 

02C01  S 

02C02  S 

02C03  S 

02C0*  S 

02G01  S 


02602 
'02J01 
02J02 
■02J03 
•02J0» 

a2N0I 
02P0I 
03rl01 
03N01 
03001 


09S/'21E-a3R01  S 

09S/21E-0*J01  S 

09S/21t-UA0l  S 

09S/21E-nA02  S 

09S/21E-UA03  S 

09S/21E-I1K01  S 

09S/21E-i2o01  S 

09S/2ie-l2C01  S 

09S/21E-1»B01  S 

09S/£lE-14P01  S 


PALO  VErtOE  IRR 
PALO  VEROE  IRR 
PALO  VEHne  IRR 
«UH»OOD  INVEST 
PALO  VLkDE  IRR 

PALO  VtRDE  CITY 

OLD  *EST  cafe 

TRAOING  POST 

R.HREwER 

ARPS  TRAILER  PK 

ARPs  Trailer  pk 
u.s.r-.s 

U.S.R.S 
U.S.G.S 
U.S.6.S 

PALO  VEl^Dfc  IRR 
IMPERIAL  COUNTY 
U.S.tJ.R 
U.S.G.S 
L.MILLINGtN 

PALO  VERoE  IRR 

IMPERIAL  COUNTY 
IMPERIAL  COUNTY 
PALO  VEROE  IRR 

IMPERIAL  COUNTY 
PALO  VKxUt  IRR 
PALO  VEROE  IRR 
PALO  VEROE  IRR 
PALO  VERDE  IRR 


1972 
1971 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 
1972 
1972 
197c; 

1972 
1972 
1972 
1972 
1972 


19*2 
1963 

l'*69 


19b2 
1962 
1962 
1962 


1963 
1963 


1963 
1963 


231 

1*7 

9* 

!J2 


10* 


12U 
100 


110 


229 

1*S 

92 

SO 


119 

99 


109 


1 
6 
8    U 

1 

12 


2S3  I 

2S7  I 

252  I 
232        C 

23*  I 

235  I     C 

2*0  P 

235  0     P 

235 

232  C 


232 
230 
230 
230 
230 


232  I 

260  0 
232 
232 

232  I 

230 

233  I 
235  I 
231  I 
230  I 


231    I 

23*        C 

235    I 

260        C 

2**    I     M 


09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 


15A01  S 

■23C01  S 

■23001  S 

2*001  S 

■2*E01  S 


U.HICHEY 
RANChO  del  RIO 
PALO  VEHDt  IRR 
IMPERIAL  COUNTY 
PALO  VEROE  IRR 


1972 
1972 

1972 
1972 
1972 


1963 
1*6* 
1963 
196* 


bo 
100 


10* 


*2 
15 


102 


20 
1 


235  0     C 

22*  I 

226  I 
225        C 

229  I 


09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 


2*N01 
25E01 
2bH01 
25N01 
25Q01 


PALO  VERDE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VEROE  IRR 

PALO  VtROt  IRR 

PALO  VEROt  IRR 


1972 
1972 
1972 
1972 
1972 


1*6* 
196* 
196* 


227  I 

227  I 
230  I 
229  I 

228  I 


09S/21E- 
09S/21E- 
09S/21E- 
09S/22E- 
09S/£r2E- 


36F01 
36GQ1 
36H01 
OJAOl 
03E01 


PALO  VERDE  IRR 
PALO  vEROE  IRR 
RANChP  DEL  RIO 
PALO  VERDE  IRR 


1972 
197i 
197<; 
1972 
1972 


196* 
1*6* 


1*5* 


100 


15 


226  I 

226  I 

225  0 

2*0  I 
2*5 


09S/22E- 
10S/21E- 
10S/21E- 
10S/21E- 
10S/21E- 

10S/21E- 
10S/21E- 


09A01 
OlAOl 
29E01 
30b01 
30C01 

30H01 
30J01 


PALO  VEROE  IRP 
PALO  VERDE  IRR 
U.S.fi.S 

U.S.b.S 

U.S.G.S 


1972 
1972 
1972 
1972 
1972 

1972 
1972 


2*6 
222 
*60 
503 
*85 

*80 

*eo 


TABLE  2. — Deaaription   of  spring   9S/20E-10DS1 


Local  name Clapp  Spring 

Date  spring  discharge  was  measured August  30,  1972 

Discharge ( 1 ) 

Water  use Unused 

Chemical  analysis Partial 

Altitude  of  land-surface  datum,  ^  in  feet  above  mean  sea  level 600 

^24-inch  hole  which  has  muddy  water  10  inches  below  land  surface. 

^Land-surf ace  datum  is  an  arbitrary  plane  closely  approximating  land  surface. 
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TABLE  3. — Records  of  water  level 


Letter(s)   following  water-level  measurements: 


A  Well  being  pumped. 

B  Well  pumped  recently. 

C  Nearby  well  being  pumped. 

D  Nearby  well  pumped  recently. 

E  Estimated. 

F  Dry. 


G  Measurement  by  another  agency. 

H  Tape  measurement  (recorder) . 

I  Affected  by  atmospheric  pressure, 

J  Water  level  below  sea  level. 

K  Measurement  from  recorder  chart. 


M  Obstruction  in  well  above  water 

surface. 
N  No  measurement. 
0  Discontinued. 
P  Destroyed. 
Q  Flowing. 


4S/21E-yc(l  S.   OEPTH  1J6>1  FT  IN  1964. 
LSD    tibO    FT  AttOVt  MSL. 

HIGHEST  WATEK  LEVEL   b4b.«S0  bELOW  LSD.  JULY  ti'it     1971. 
LOmEST  WATER  LEVEL   546.60  BELOW  LSO.  JULY  29.  1971. 
RECOKOS  available:  1971. 


DATE 
JULY  29.  I97I 


wATEH 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


KATEH 
LEVEL 


DATE 


(lATEP 
LEVEL 


S46.6 


4S/21t-lbZl  S.   DEPTH  1202  FT  IN  196*. 
LSO    790  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   466,00  8EL0W  LSD.  MAY   26.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL   466.00  BELOW  LSD.  MAY   26.  1964. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   26.  1964 


466. 


SS/21E-27Q1  S.   DEPTH  58.0  FT  IN  1971. 
LSD    550  FT  ABOVE  MSL. 

DRY,  «ATER  LEVEL  .>IOT  ME A<;UREABLE»  AUG.   5.  1971, 
RECORDS  AVAILABLE;  1971. 


OATfc 
5.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


5S/22E-26M1  S.   PERFORATED  745-780  FT  J  OPEN  END  AT  790  FT. 
LSD    460  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   181.20  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL   197. «?  BELOW  LSD.  JAN.  20.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953.  1962-63,  1966.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9.  1971 


WATER 
LEVEL 


MAY   14.  1953 
FEB.  14.  1962 


196.   e 
197.45 


SEP.  15.  1962 
JAN.   9,  1963 


197.66 
197.55 


JAN.  20.  1966 


197.82 


SEP. 


161.20 


5S/22E-26R1  S.   PERFORATED  750-875  FT;  DEPTH  770  FT  IN  1962. 
LSD    440  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   175.85  BELOW  LSD.  FEB.  14.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL   175.85  bELOw  LSD.  FEB.  14.  1962. 

RECORDS  Available:  i962.  1971. 


DATE 
FEB.  14.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


173.85 


SEP. 
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bS/22E-2bCl  S.   PFHFOHATEO  270-358»  382-001  FT. 
LSD    4ft5  FT  ABOVE  MSL. 

HIOHtST  *ATE«  LtVEL   220.00  BELOW  LSD.  JUNE  27.  1960.  NOV.  17.  1960. 
LOWEST  wATEh  level   233.75  oELOW  LSU.  FEB.  13.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960.  1962.  1971. 


OATfc 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   10.  1960 
JUNE  27 


230. 
220. 


NOV.  17.  1960 


220. 


FEB.  13.  1962    233.75    SEP.   8.  1971 


bS/22E-28C2  S.   PERFORATED  256-400  FT. 
LSJ    465  FT  ABOVE  MSL. 

►IKiMEST  WATER  LEvEL   139.00  BELOW  LSD.  MAR.  12.  1959. 
LOWEST  WATER  LEVEL   239.00  BELOW  LSD.  MAR.  16.  1959. 
RECORDS  available:  1969.  1962-63.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


nATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  12.  1959 
MAR.  16 


139. 
239. 


Fte.  13.  1962 


226.30 


SEP.  27.  1963    230. 


SEP.   8.  1971 


5S/22E-28Q1  S.   DEPTH  300  FT  IN  1910,  3.5  FT  IN  1971. 
LSD    *55  FT  ABOVE  MSL. 

HlbMEST  «iATER  LEVEL   195.35  BELOW  LSD.  FEB.  13.  1962. 
DRY.  kATEr  level  NOT  MEASUREABLE.  SEP.   8.  1971. 
RECORDS  available:  1962-63.  1966.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  13.  1962 
SEP.  13 


195.35 
196.98 


JAN.   9,  1963    197.19    OCT.  19.  1966    197.47    SEP.   8.  1971 


5S/22E-31D1  S.   DEPTH  21*  FT  IN  1962.  152.0  FT  IN  1971. 
LSD    476  FT  ABOVE  MSL. 

Dry.  water  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  FEB.  13.  1962.  AUG.   4.  1971. 
RECORDS  available:  1962.  1971. 


DATE 
FEB.  13.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


5S/22E-31E1  S.   PERFORATED  291-467  FT. 
LSD    475  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  mATER  LEVEL   218.50  BELOW  LSD.  FEB.   8.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   222.00  BELOW  LSD.  JULY  26.  1965. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-66.  1971. 


DATE 
JULY  26.  1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.   8.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   4.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


222. 


218.5 


220.69 


5S/22E-33J1  S.   PERFORATED  260-380  FT. 
LSU    438  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   170.00  BELOW  LSD.  MAR.  16.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL   182.00  oELOW  LSU.  FEB.  19.  1962. 
RECORDS  available:  1962.  1971. 


¥ 


date 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  19.  1962 


182. 


MAR.  16,  1962 


170. 


SEP.   8.  1971 


27 


5s/^^e-33J^  s.  perforated  i7o-30o  ft. 

LSU    t'tO    FT  ABOVE  HSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   183.00  BELOW  LSOt  MAR.   1.  196Bi 
LOi*EST  «iATtR  LEVEL   191. <t9  BELOW  LSO»  SEP.   8t  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1968.  1971. 


DATE 
MAR.   1.  1968 


KATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   8.  1971 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


183. 


191. 49B 


5s/2<;e-35a1  s.  perforated  220-450  ft. 
lsd   440  ft  above  msl. 

highest  water  level  175. so  below  lsd.  oct.  23t  1964t 
Lowest  water  level  19o.5s  below  lsd.  sep.  9.  1971. 

RtCOROS  available:  1964,  1966.  1971. 


OATE 
OCT.  ^3,  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
175.5  G   FEB.   8,  1966 


WATER 
LEVEL 


OATE 
9,  1971 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


176.25 


SEP. 


190.55 


bS/22E-35Dl  S.   PERFORATED  180-293  FT. 
LSD    440  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   178.57  BELOW  LSD.  JAN.  28.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   182.72  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  28.  1966 


178.57 


SEP. 


1971 


182.72 


5S/22E-35M1  S.   PERFORATED  290-400  FT. 
LSO    425  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   165.00  BELOW  LSD.  JAN.    .  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL   180.00  BELOW  LSD.  JUNE  21.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964.  1966,  1971. 


OATE 
.  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  21.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 


165. 


180. 


200, 


5S/22E-35M2  S.   PERFORATED  197-322  FT. 
LSD    425  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   158.00  BELOW  LSD.  DEC.  23.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   158.00  BELOW  LSD.  DEC.  23.  1966. 
RECORDS  available:  1966.  1971. 


DATE 
DEC.  23,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
158.   G   AUG.  20,  1971 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


196. 50A 


5S/22E-36G1  S.   PERFORATED  200-360  FT. 
LSD    425  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   165.00  BELOW  LSD.  JULY  13.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL   173.60  BELOW  LSD,  SEP.   9.  1971. 
RECORDS  available:  1967.  1971. 


OATE 
JULY  13.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   9.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


165. 


173.60 
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bS/22t-36Hl    S.       PEKfOljATeD    200-390    FT. 
LSD  430    FT    A^lOvE    MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   165.00  BELOW  LSDt  MAk.  Id,     1968t 
LOWEST  WATER  LEVEL   165.00  BELOW  LSDt  MAR.  Itit  1968. 
RECORDS  available:  1V68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  12«  196a 


165.   (J   SEP. 


1971 


I 


5S/23E-25K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  SY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.0  FT  IN  1971. 
LSD   265,61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.65  BELOW  LSD.  SEP.   4«  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1965-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

9.55 

JAN. 

13.  1970 

10.00 

3.85 

SEP. 

8 

4.20 

9.40 

JAN. 

11.  1971 

9.90 

4.55 

JUNE 

25 

4.43 

MAY    3.  1948 

SEP.  13 
APR.   7. 
SEP.   4 


1965 


4.95  JAN.  6.  1966 

5.28  SEP.  10 

4.70  JAN.  7.  1967 

3.65  SEP.  9 


9.05  JAN.  a.  1968 

4.30  SEP.  10 

4.65  JAN.  11.  1969 

4.45  SEP.  16 


bS/23t-25K2  S.   RECORDS  FURNISmEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   ^85. do  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.61  8EL0W  LSD,  SEP.  15.  1947. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.42  tlELOW  LSD.  SEP.  12.  1946. 
RtCORUS  AVAILABLE:  1946-47,  I'JTI. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
bEP. 

28,  1946 
12 

5.96 
6.42 

JAN. 

3,  1947 

5.87 

SEP. 

15,  1947 

5.61 

AUG. 

12,  1971 

P 

t 


5S/23E-25K3  S.   RKCORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.40  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL     0.48  BELOW  LSD,  FEB.  28.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     1.75  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-47,  1971. 


OATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

28,  1946 
12 

.48 
1.75 

JAN. 

3,  1947 

1.22 

AUG. 

6,  1947 

1.06 

AUG. 

12.  1971 

P 

I 


RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5S/23E-25L1  S 
8.6  FT  IN  1971. 
LSD   285.19  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.60  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.75  BELOW  LSO.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1965-71. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23.  1948 

5.70 

SEP. 

13 

5.37 

APR. 

7,  1965 

4.50 

SEP. 

4 

3.60 

OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  6.  1966 

SEP.  10 

JAN.  7.  1967 

SEP.  9 


7.65  JAN.  8.  1968 

4.05  SEP.  10 

4.45  JAN.  n.  1969 

4.05  SEP.  16 


8.30  JAN.  13.  1970      8.75 

3.85  SEP.   8  4.00 

8.50  JAN.  11.  1971      a. 70 

4.10  JUNE  25  •».02 
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5S/23E-25M1  S.   RtCORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  8Y  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.2  FT  IN  1971. 
LSi)   284.37  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.^0  BELOW  LSD»  SEP.   4t  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.60  BELOW  LSO»  JAN.  11,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1965-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

16«  1948 

5.21 

JAN. 

6.  1966 

7.80 

JAN. 

8,  1968 

7.65 

JAN.  13,  1970 

8.55 

AUG. 

19 

f.02 

SEP. 

10 

4.40 

SEP. 

10 

4.30 

SEP.   8 

4.25 

SEP. 

3 

4.71 

JAN. 

7,  1967 

4.85 

JAN. 

11.  1969 

7.20 

JAN.  11,  1971 

8.60 

APR. 

7,  1965 

5.10 

SEP. 

9 

4.50 

SEP. 

16 

5.90 

JUNE  24 

4.42 

SEP. 

4 

3.60 

5S/23E-2bNl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.59  BELOW  LSD,  MAY    1,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.86  BELOW  LSD,  SEP.   3,  19't6. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   31,  1946 
SEP.   3 


3.85 
5.86 


JAN.   3,  1947 


5.43 


MAY 


1,  1947 


3.59 


AUG.  12,  1971 


5S/23E-25N2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   285.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD,  MAY    3,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.33  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  23,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  12,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.33 


MAY 


5.00 


5S/23E-25P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.68  BELOW  LSD,  FEB.  Zd,    1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE,  JUNE   3,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  28,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   3,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  13,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


3.68 


5S/23E-25P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.39  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946,  APR.   3,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.48  BELOW  LSD,  DEC.   4,  1947. 
RECORDS  available:  1946-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
NOV.  17,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
12,  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26,  1946 
APR.   3 


4.39 
4.39 


6.63    DEC. 


7.48 


AUG. 
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5S/23t-2S01  S.   HECOWOS  FURNISHED  BY  PALO  VEKOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.09  BELOW  LSD.  FEb.  28.  l^ittb, 
LOWEST  WATER  LEVEL     '►.SI  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  available:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 
SEP.   3 


2.09 
4.51 


JAN.   3.  1947 
SEP,  15 


3.07 
3.58 


JAN.   ?•  1946 
SEP.   3 


3.38 
3.18 


AUG.  13.  1971 


5S/23E-2b02  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
_    LSD   284.05  FT  ABOVE  MSL. 

m       HIGHEST  WATER  LEVEL     4.B4  BELOW  LSO.  JAN.  23.  1948. 
K   LOWEST  WATER  LEVEL     5.21  BELOW  LSD.  DEC.   4.  1947. 
■   RECORDS  AVAILABLE:  1947-48,  1971. 

^K.  WATER  WATER  MATER  WATER 

■f,        DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

NOV.  17.  1947      4.94    JAN.  23.  1948      4.84    SEP.   2.  1948      5.10    AUG.  13.  1971       P 
DEC.   4  5.21 


5S/23E-25R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   286.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.05  BELOW  LSD.  APR.   3.  1946. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAfaLE.  AuG.   1.  1946.  SEP.  12.  1946.  OCT.   8.  1946.  FEB.   3.  1947. 
SEP,  15.  1947.  JAN.   2.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 
MAR.   1 
APR.   3 
MAY    7 


7.37  JUNE   3.  1946 

7.36  JULY   2 

7.06  AUG.   1 

7.29  SEP.  12 


7.98  OCT.  St  1946 

8.35  NOV.  1 

F  DEC.  3 

F  JAN.  3.  1947 


F  FEB.  3.  1947  F 

8.25  SEP.  15  F 

8.36  JAN.  2.  1948  F 

8.37  AUG.  13.  1971  P 


5S/23E-25R2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   2bl.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.68  BELOW  LSD.  FEB.  28.  194(j. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEA<;uREABLE,  SEP.  12.  1946.  JAN.   2.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 

1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28 
SEP,  12 


2,68 

F 


JAN,   2.  1947 
SEP,  15 


2,82 
2,82 


JAN, 
SEP. 


2.  1948 
3 


F 
2.80 


AUG.  13.  1971 


5S/23E-25R3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   285.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.70  BELOW  LSD.  FEB.  28.  1946. 
ORY.  water  level  NOT  MEASUREaBLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


UATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 
SEP.  12 


6.70 
F 


JAN.   3.  1947 
SEP.  15 


8.00 

F 


JAN. 


2.  1948 


7,67 


AUG.  13.  1971 
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5S/23E-25R>»  S.   HECO«DS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATE«  LEVEL     3.64  BELOW  LSDt  MAY    7.  19<>6t 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEA«;URtABLE.  JUNE   3.  19*6,  JULY  17.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  194b.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


«ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 
APR.   3 


3.96 
3.89 


MAY    7.  1946 
JUNE   3 


3.64 

F 


JULY  17.  1946 


AUG.  13,  1971 


5S/23t-26Jl  S.   RECOWUS  PRIOR  TO  6/2*/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
7.5  FT  IN  1971. 
LSD   283.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2. SI  BELOW  LSD.  SEP.  27,  1954, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.8S  BELOW  LSD,  JAN.   6,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-56,  1965-71, 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

23, 

1948 

3.29 

JAN. 

22, 

1952 

5.96 

JAN. 

26, 

1956 

4.31 

JAN. 

8. 

1968 

7.75 

SEP. 

3 

4.07 

SEP. 

30 

4.31 

FEB. 

24 

3.46 

SEP. 

10 

3.30 

JAN. 

3, 

1949 

5.50 

JAN. 

28, 

1953 

6.11 

APR. 

7, 

1965 

4.90 

JAN. 

11, 

1969 

7.65 

SEP. 

7 

4.71 

SEP. 

25 

4.61 

SEP. 

4 

3.60 

SEP. 

16 

4.80 

JAN. 

9, 

19bO 

3.65 

JAN. 

12, 

1954 

4.51 

JAN. 

6, 

1966 

7.85 

JAN. 

13, 

1970 

7.80 

SEP. 

11 

4.82 

SEP. 

27 

2. 81 

SEP. 

10 

4.15 

SEP. 

6 

4.20 

JAN. 

22, 

1951 

5.66 

JAN. 

28, 

1955 

4.31 

JAN. 

7, 

1967 

4.65 

JAN. 

n. 

1971 

7.60 

SEP. 

10 

4.76 

SEP. 

26 

3.51 

SEP. 

9 

<».45 

JUNE 

24 

3.92 

5S/23E-26J2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/14/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.0  FT  IN  1971. 
LSD   285.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.40  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL     b.S5  BELOW  LSD,  JAN.   8,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  19t8,  1965-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23,  1948 

SEP.  3 

APR.  7,  1965 

SEP.  4 


6.69  JAN.  6,  1966 

6.77  SEP.  10 

6.55  JAN.  7,  1967 

7.00  SEP.  9 


8.45  JAN.  8,  1968 

8.15  SEP.  10 

6.75  JAiM.  11,  1969 

6.40  SEP.  16 


8.55  JAN.  13,  1970      7.00 

7.05  SEP.   8  7.00 

7.00  JAN.  11,  1971      7.15 

7.05  JUNE  14  7.15 


RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5S/23E-26L1  S 
9.1  FT  IN  1971. 
LSD   282.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  3.66  BELOW  LSD,  SEP.  12 
LOWEST  WATER  LEVEL  7.60  BELOW  LSD,  JAN.  11, 
RECORDS  available:  1948-59,  1965-71. 


1958, 
19&9,  JAN. 


U,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

16, 

1948 

4.85 

JAN. 

15, 

1953 

6.12 

SEP. 

18, 

1957 

3.91 

SEP. 

9, 

1967 

4.20 

SEP. 

3 

4.42 

SEP. 

25 

6.12 

JAN. 

11, 

1958 

4.31 

JAN. 

8, 

1968 

7.30 

JAN. 

3. 

1949 

5.10 

JAN. 

12, 

1954 

5.92 

SEP. 

12 

3.66 

SEP. 

10 

3.80 

SEP. 

1 

5.16 

SEP. 

27 

4.02 

JAN. 

3, 

1959 

3.81 

JAN. 

11, 

1969 

7.60 

JAN. 

4, 

1950 

5.64 

FEB. 

2, 

1955 

6.12 

APR. 

7, 

1965 

4.45 

SEP. 

16 

«.40 

SEP. 

11 

5.12 

SEP. 

26 

5.00 

SEP. 

4 

3.85 

JAN. 

9, 

1970 

r.50 

JAN. 

22, 

1951 

5.72 

FEB. 

4, 

1956 

b.62 

JAN. 

b. 

1966 

7.15 

SEP. 

U 

4.50 

SEP. 

10 

4.77 

OCT. 

2 

4.72 

SEP. 

10 

3.90 

JAN. 

11, 

1971 

7.60 

JAN. 

22, 

1952 

5.77 

MAR. 

26, 

1957 

5.87 

JAN. 

7, 

1967 

5.00 

JUNE 

25 

3.99 

OCT. 

11 

5.67 

32 


5S/23t-<>6Ml  S.   RECOROb  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.81  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.13  BtLOW  LSD.  SEP.  2b.  195t). 
LOWEST  WATER  LEVEL     <>.03  dELOW  LSD.  FEB.  23,     ISSl. 
RECORDS  AVAILAbLE:  19*6-48,  1950-S7.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 

6. 

1946 

5.71 

MAY 

23. 

SEP. 

3 

8.17 

NOV. 

10 

JAN. 

3. 

1947 

b.34 

FEB. 

23. 

SEP. 

lb 

7.93 

SEP. 

10 

JAN. 

23. 

1948 

6.23 

JAN. 

30. 

JULY 

1 

6.06 

SEP. 

30 

1950 
1951 


1952 


8.21 

JAN. 

28. 

1953 

6.33 

JAN. 

26. 

1956 

5.93 

7.42 

SEP. 

25 

6.03 

OCT. 

2 

4.23 

9.03 

JAN. 

12. 

1954 

6.83 

JAN. 

4. 

1957 

5.53 

6.18 

SEP. 

27 

5.53 

AUG. 

23 

5.33 

6.53 

JAN. 

28. 

1955 

6.73 

AUG. 

13. 

1971 

P 

5.83 

SEP. 

26 

4.13 

RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5S/23E-26N1  S 
8.7  FT  IN  1971. 
LSO   281.86  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.15  dELOW  LSO.  SEP.  lb.  1969. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.90  BELOW  LSD.  JAN.   8.  1968. 
RECOHOS  available:  1948.  1965-71. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

29.  1948 

5.35 

JAN. 

6.  1966 

7.80 

SEP. 

3 

4.56 

btP. 

10 

5.40 

APR. 

7,  1965 

5.00 

JAN. 

7.  1967 

6.90 

SEP. 

4 

4.70 

SEP. 

9 

6.75 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

7.90 

JAN. 

13.  1970 

6.50 

5.30 

SEP. 

a 

5.10 

5.70 

JAN. 

11.  1971 

5.85 

4.15 

JUNE 

25 

6.02 

JAN.  8.  1968 

b£P.  10 

JAN.  11.  1969 

SEP.  16 


^     5S/23E-2bN2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  vERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.05  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.10  BELOW  LSD.  JULY   1,  1948, 
RtCORDS  available:  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  29,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  14.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.05 


JULY 


5.10 


5S/23E-26P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/l<»/71  FURNISHED  6Y  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
7.9  FT  IN  1971. 
LSD   282.32  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.69  BELOW  LSD.  MAY    1.  1947. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.60  BELOW  LSD.  JAN.   8,  1968.  JAN.  lit  1969. 
RECORDS  available:  1946-47.  1965-71. 


OATfc 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 

6. 

1946 

4.55 

DEC. 

4. 

1965 

5.15 

JAN. 

R 

SEP. 

3 

6.76 

JAN. 

6. 

1966 

7.35 

JULY 

9 

FEB. 

3. 

1947 

5.58 

SEP. 

10 

4.85 

JAN. 

11 

MAY 

1 

3.69 

FEB. 

6. 

1967 

6.30 

JULY 

14 

MAY 

8. 

1965 

3.90 

OCT. 

7 

4.70 

.  1968      7.60  JAN.  9.  1970      7,20 

4.70  JULY  7  4.80 

•  1969      7,60  JAN.  11,  1971      7.10 

4.70  JULY  14  4.89 


5S/23E-26P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.99  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD.  JUNE  12.  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.56  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DA1E 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 
SEP. 

6,  1946 
3 

4.66 
8.56 

JAN. 
JUNE 

3,  1947 
12 

6.18 
4.50 

JAN. 
JULY 

29.  1948 
1 

5.43 
4.77 

AUG. 

13,  1971 

P 
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5S/23E-26Q1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.45  FT  IN  1971. 
LSD   283.64  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.85  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.9?  BELOW  LSD.  JAN.  28,  1953.  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  available:  1946-71. 


•  ATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

6, 

1946 

4.44 

SEP. 

30, 

1952 

7.42 

JAN. 

3. 

1959 

6.92 

SEP. 

4. 

1965 

4.58 

SEP. 

3 

7.72 

JAN. 

28. 

1953 

7.92 

SEP. 

8 

4.33 

JAN, 

6. 

1966 

6.85 

JAN. 

3, 

1947 

6.16 

SEP. 

25 

7.12 

JAN. 

11. 

1960 

5.88 

SEP. 

10 

4.75 

SEP. 

15 

7.40 

JAN. 

12. 

1954 

7.92 

SEP. 

7 

4.03 

JAN. 

7. 

1967 

5.85 

JAN. 

29, 

1948 

5.95 

SEP. 

27 

6.82 

FEB. 

2. 

1961 

5.23 

SEP. 

9 

5.50 

SEP. 

3 

6.05 

JAN. 

26, 

1955 

7.82 

SEP. 

5 

4.53 

JAN. 

8. 

1968 

6.60 

JAN. 

3, 

1949 

6.85 

SEP. 

26 

6.42 

JAN. 

3. 

1962 

4.43 

SEP. 

10 

2.85 

SEP. 

7 

6.79 

JAN. 

26, 

1956 

7.52 

SEP. 

10 

4.23 

JAN. 

11. 

1969 

6.35 

JAN. 

4, 

1950 

6.76 

OCT. 

2 

6.32 

JAN. 

4. 

1963 

4.53 

SEP. 

16 

6.15 

SEP. 

11 

7.31 

JAN. 

4. 

1957 

7.22 

SEP. 

6 

4.63 

JAN. 

9. 

1970 

6.55 

JAN. 

22, 

1951 

6.72 

SEP. 

18 

5.12 

JAN. 

7. 

1964 

6.03 

SEP. 

a 

b.lO 

SEP. 

10 

7.12 

JAN. 

11. 

1958 

6.42 

SEP. 

4 

2.98 

JAN. 

11. 

1971 

6.80 

JAN. 

30, 

1952 

7.62 

SEP. 

12 

5.77 

JAN. 

6. 

1965 

6.33 

JUNE 

24 

3.01 

5S/23E-26H1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.23  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.88  BELOW  LSD.  SEP.   3,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.70  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  23,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  13,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.70    SEP. 


4.88 


5S/23E-27R1  S. 
10.0  FT  IN  1971. 
LSD   281.52  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL     4. 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.92  BELOW  LSD,  JAN.  29,  1948. 
8.70  BELOW  LSD.  JAN.  13,  1970. 


RECORDS  available:  1948,  1965-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

29, 

13 
3, 
7, 

4 

1948 

1949 
1965 

4.92 
5.47 
7.08 
5.40 
5.80 

JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 

6, 
10 
7. 
9 

1966 

7.80 
6.95 
8.10 
7.25 

JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 

8. 
10 
11. 
16 

1968 

SEP. 
JAN. 
APR. 
SEP. 

1967 

1969 

8.45  JAN.  13.  1970      8,70 

6.50  SEP.  8  6.25 

8.15  JAN.  11.  1971      8.50 

6.35  JUNE  25  6.10 


5S/23E-32N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.24  BELOW  LSD,  NOV.  14.  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.64  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1924. 
RECORDS  available:  1919.  1922-26.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

APR. 

MAY 

SEP. 

12.  1919 
16 
4.  1922 

10.3 
10.1 
10.54 

JULY  19.  1923 

NOV.  14 

JAN.  19.  1924 

9.34 

9.24 

10.64 

SEP. 
FEB. 
OCT. 

19.  1924 
13.  1925 
15 

9.29 
10.49 
10.09 

JAN. 
MAR. 
AUG. 

2.  1926 
18 
30.  1971 

10.19 

10.29 

P 

34 


5S/23E-33G1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   278.74  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.80  BELOW  LSD,  SEP.  10.  1951, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.V4  bELOW  LSD,  JAN.  12,  19b4,  JAN.   8,  1955. 
RECORDS  available:  1951-SS,  1971. 


DATE 

19bl 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  27. 

SEP.  10 

JAN.  22,  19b2 


7.45  SEP.  30,  1952  6.59 
4.80  JAN.  28,  1953  7.29 
7.74    SEP.  25  7.59 


JAN.  12.  1954 

SEP.  27 

JAN.   a,  1955 


7.99    SEP.  26.  1955      6.49 
7.29    Aug.  16.  1971       P 
7.99 


5S/23t-33Hl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEKDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.36  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.47  BELOW  LSD,  SEP.  2o,  19b5, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.77  BELOW  LSD,  JAN.   8,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918,  1952-55,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 
SEP. 

14,  1918 
22,  1952 
30 

d.e 

8.90 
7.70 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

26,  1953 

25 

12,  1954 

8.70 
8.60 
9.00 

SEP. 
JAN. 

27,  1954 
8.  1955 

8.30 
9.77 

SEP. 
AUG. 

26,  1955 
16,  1971 

7.47 

P 

5S/23E-33J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   277.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.00  BELOW  LSD,  SEP.  20,  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.60  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20,  1960 

3.50 

JAN. 

5.  1963 

5.50 

JAN. 

7.  1966 

6.95 

JAN. 

11.  1969 

6.50 

SEP. 

8 

4.70 

SEP. 

6 

3.50 

SEP. 

10 

4.15 

SEP. 

16 

5.15 

JAN. 

17,  1961 

6.00 

JAN. 

7.  1964 

4.90 

JAN. 

7,  1967 

6.00 

JAN. 

13,  1970 

7.60 

SEP. 

20 

3.00 

SEP. 

4 

3.15 

SEP. 

9 

4.35 

SEP. 

a 

5.05 

JAN. 

3.  1962 

5.30 

JAN. 

6.  1965 

5.80 

JAN. 

a.  1968 

6.20 

JUNE 

29,  1971 

4.98 

SEP. 

a 

4.60 

SEP. 

6 

4.35 

SEP. 

10 

3.75 

5S/23E-33J2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    279  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.01  BELOW  LSD,  SEP.  2b,  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.01  BELOW  LSD,  JAN.   6,  1955. 
RECORDS  available:  1919,  1952-55,  1971. 


DATE 

1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 


■  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.   li 

MAY    1 

JAN.  22,  1952 


4.7  SEP.  30,  1952 
5.6  JAN.  28,  1953 
6.05    SEP.  25 


4.40    JAN.  12,  1954      5.30 
5.50    SEP.  27  5.40 

5.40    JAN.   8,  1955      b.Ol 


SEP.  26,  1955 
AUG.  16,  1971 


4.01 
P 


bS/23E-33Ll  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   275.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.46  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1951. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.?8  BELOW  LSD.  MAR.   7.  1949. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-55.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

7.  1949 

7.28 

JAN. 

22.  1951 

4.71 

SEP. 

20 

3.91 

SEP. 

10 

3.46 

JAN. 

4.  1950 

4.02 

JAN. 

22,  1952 

5.01 

SEP. 

11 

4.41 

SEP. 

29 

3.96 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

3.83 

JAN. 

28,  1955 

5.32 

5.32 

SEP. 

26 

4.32 

5.42 

AUG. 

16.  1971 

P 

5.12 

MAR.  6.  1953 

SEP.  25 

JAN.  12.  1954 

SEP.  27 
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5S/2ie-33Nl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   275.16  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.71  6EL0W  LSD.  JAN.   7»  1925. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.50  BELOW  LSO.  NOV.  14.  1918. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19.  1922-26.  1936-56.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

14. 

1918 

8.5 

SEP. 

18. 

1937 

APR. 

1. 

1919 

8.4 

JAN. 

4. 

1938 

MAY 

16 

7.6 

SEP. 

15 

SEP. 

4. 

1922 

5.41 

JAN. 

4. 

1939 

JUNE 

18. 

1923 

5.81 

SEP. 

15 

NOV. 

13 

5.41 

FEB. 

2. 

1940 

JAN. 

19. 

1924 

5.11 

SEP. 

26 

SEP. 

19 

3.71 

JAN. 

. 

1941 

JAN. 

7. 

1925 

1.71 

SEP. 

26 

OCT. 

15 

3.91 

JUNE 

9. 

1942 

JAN. 

4. 

192b 

5.61 

SEP. 

9 

NOV. 

18, 

1936 

6.82 

JAN. 

11. 

1943 

DEC. 

22 

7.12 

APR. 

21 

JAN. 

29. 

1937 

7.92 

OCT. 

17. 

1944 

4.77 

DEC. 

21. 

1944 

5.82 

FEB. 

26. 

1945 

7.52 

MAR. 

24 

7.42 

MAR. 

14. 

1946 

6.32 

SEP. 

12 

6.32 

JAN. 

8. 

1947 

5.62 

SEP. 

17 

5.42 

JAN. 

9. 

1948 

5.32 

SEP. 

4 

5.22 

JAN. 

3. 

1949 

6.22 

SEP. 

7 

5.82 

JAN. 

4. 

1950 

4.92 

SEP. 

11 

5.22 

6.02 

JAN. 

22. 

1951 

6.10 

5.02 

SEP. 

10 

4.40 

5.02 

JAN. 

22. 

1952 

6.25 

5.17 

SEP. 

29 

4.50 

6.44 

JAN. 

28. 

1953 

6.80 

5.70 

SEP. 

23 

6.17 

5.32 

JAN. 

29, 

1954 

6.37 

5.95 

SEP. 

27 

5.47 

4.97 

FEB. 

21, 

1955 

5.07 

5.70 

SEP. 

26 

5.37 

5.60 

JAN. 

2b, 

1956 

5.27 

5.77 

OCT. 

30 

4.45 

6.40 

AUG. 

13, 

1971 

P 

5S/23E-33N2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.35  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.40  8EL0W  LSD.  MAY    4.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.21  BELOW  LSO.  JAN.  29.  1954. 
RECORDS  available:  1949-55.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

21.  1949 

8.55 

JAN. 

22.  1951 

9.70 

SEP. 

1 

8.79 

SEP. 

26 

8.35 

JAN. 

4.  1950 

8.95 

JAN. 

22.  1952 

9.70 

SEP. 

11 

10.00 

JUNE 

30 

9.00 

DATE 


WATER 

oATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

6.40 

JAN. 

28.  1955 

9.91 

9.91 

SEP. 

26 

8.51 

10.21 

AUG. 

16.  1971 

P 

9.51 

MAY  4.  1953 

SEP.  25 

JAN.  29,  1954 

SEP.  27 


5S/23t-33Rl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  1960.  12.0  FT  IN  1971. 
LSO   278.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.27  BELOW  LSD.  SEP.   6.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.85  BELOW  LSO.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


DEPTH  14  FT 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

20. 

1960 

7.92 

JAN. 

5 

SEP. 

8 

6.77 

se:p. 

6 

JAN. 

17. 

1961 

8.27 

JAN. 

7 

SEP. 

20 

4.57 

SEP. 

4 

JAN. 

3. 

1962 

7.67 

JAN. 

6 

SEP. 

8 

5.87 

SEP. 

6 

.  1963 


.  1964 


1965 


6.37 
4.27 
7.42 
4.55 
7.55 
6.10 


JAN.   7.  1966 
SEP.  10 

7, 

9 

a, 


JAN. 
SEP. 
JAN. 


1967 


1968 


SEP.  10 


8.60 

JAN. 

11, 

5.50 

SEP. 

16 

8.00 

JAN. 

13, 

7.15 

SEP. 

8 

7.10 

JUNE 

29, 

6.40 

1969 


1970 


1971 


7.80 
7.75 
8.85 
6.40 
6.66 


5S/23E-34A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
19.3  FT  IN  1971. 
LSD   279.59  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.28  BELOW  LSD,  JAN.   3,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. 88  BELOW  LSD,  JAN.   6,  1965. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-71, 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

31, 

1946 

SEP. 

3 

JAN. 

3, 

1947 

SEP. 

15 

JAN. 

28, 

1948 

SEP. 

3 

4.79 

JAN. 

3, 

U.44 

SEP. 

7 

5.15 

JAN. 

4, 

9.19 

SEP. 

11 

6.82 

JAN. 

22. 

5.79 

SEP. 

10 

1949  5.04  FEB.  11.  1952 
5.49  OCT.  17. 

1950  5.87  JAN.  28,  1953 
4.19  AUG.  25 

1951  5.29  JAM.  12,  1954 
6.74  SEP.  27 


5.44    JAN.  28,  1955 


3.84 
6.04 
7.14 
4.74 
9.14 


SEP.  26 
JAN.  26, 


1956 


SEP.  25 

JAN.   4,  1957 

SEP.  18 


6.94 
6.14 
6.14 
6.19 
4.94 
5.84 


36 


5S/23E-34A1  S.      (Continued) 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATEk 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

U. 

1956 

•*%bW 

SEP. 

S, 

1961 

SEP. 

12 

4.6b 

JAN. 

3. 

1962 

JAN. 

3. 

19S9 

4.98 

SEP. 

10 

SEP. 

1 

S.98 

JAN. 

4. 

196  3 

JAN. 

23t 

I960 

b.98 

SEP. 

6 

SEP. 

i?. 

4.?a 

JAN. 

/. 

1964 

JAN. 

13, 

1961 

4.08 

SEP. 

4 

4.18 
3.28 
S.2d 
5.68 
4.48 
4.78 
9.13 


JAN. 

6, 

1965 

9.88 

SEP. 

10, 

1968 

8.27 

SEP. 

4< 

1965 

8.78 

JAN. 

lit 

1969 

6.02 

JAN. 

6. 

1966 

5.13 

SEP. 

16 

3.97 

SEP. 

in 

4.26 

JAN. 

13, 

1970 

6.37 

JAN. 

7. 

1967 

7.58 

SEP. 

9 

5.80 

SEP. 

9 

4.87 

JAN. 

11, 

1971 

O.40 

JAN. 

8, 

1968 

5.72 

JUNE 

25 

5.95 

HECOivDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 


bS/23t-34A2  S 
8.2  FT  IN  1971. 
LSO   278.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     0.95  BELOW  LSD,  JAN.  Zi%     1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.05  BELOW  LSO,  SEP.  10,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1965-71. 


DEPTH 


WATER 

OATE 

LEVEL 

JAN. 

23,  1948 

.95 

SEP. 

3 

2.29 

APR. 

7,  1965 

5.85 

SEP. 

4 

7.45 

OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

■  ATER 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

6.50 

JAN. 

13,  1970 

6.70 

8.05 

SEP. 

8 

6.75 

6.55 

JAN. 

11,  1971 

6.90 

7.00 

JUNE 

25 

6.46 

JAN.  6,  1966 

SEP.  10 

JAN.  7,  1967 

SEP.  9 


6.55  JAN.  8,  1968 

6.55  SEP.  10 

6.20  JAN.  11,  1969 

6.10  SEP.  16 


5S/23E-3481  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281.61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.30  BELOW  LSD,  JULY  23,  1960, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.45  BELOW  LSD,  JAN.  20,  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960,  19a. 


DATE 
JAN.  20,  1960 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  23,  1960 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  17,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.45 


5.30 


bS/23E-34Cl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.5 
FT  IN  1971. 

LSD   281.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSD,  SEP.  21,  1960. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.55  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE  . 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20,  1960 

6.20 

JAN. 

5,  1963 

7.40 

JAN. 

7,  1966 

10.00 

JAN. 

11,  1969 

10.15 

SEP. 

21 

4.70 

SEP. 

6 

8.40 

SEP. 

10 

8.20 

SEP. 

16 

10.00 

FEB. 

2,  1961 

6.80 

JAN. 

7,  1964 

7.85 

JAN. 

7,  1967 

9.30 

JAN. 

13,  1970 

11.55 

SEP. 

20 

7.00 

SEP. 

4 

7.90 

SEP. 

9 

9.00 

SEP. 

8 

10.30 

JAN. 

3,  1962 

7.70 

JAN. 

6,  1965 

9.20 

JAN. 

8,  1968 

10.40 

JUNE 

25,  1971 

8.48 

SEP. 

8 

7.00 

SEP. 

6 

8.95 

SEP. 

10 

8.40 

37 


5S/23E-34E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8.9 
FT  IN  1971. 

LSO   278.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.59  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8. SO  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATE*< 

WATER 

WATER 

HATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

21.  1957 

6.89 

JAN. 

17.  1961 

6.00 

SEP. 

4.  1964 

3.50 

JAN. 

8.  1968 

7.20 

SEP. 

17 

2.89 

SEP. 

20 

3.20 

JAN. 

6.  1965 

6.90 

SEP. 

10 

4.15 

JAN. 

11.  1958 

5.49 

JAN. 

3.  1962 

6.00 

SEP. 

6 

4.50 

JAN. 

11.  1969 

6.45 

SEP. 

12 

2.59 

SEP. 

8 

4.10 

JAN. 

7.  1966 

7.75 

SEP. 

16 

5.60 

JAN. 

3.  1959 

5.14 

JAN. 

5.  1963 

5.30 

SEP. 

10 

4.70 

JAN. 

13.  1970 

8.50 

JAN. 

20.  1960 

6.00 

SEP. 

6 

4.20 

JAN. 

7.  1967 

6.76 

MAY 

13 

6.10 

SEP. 

e 

5.30 

JAN. 

7.  1964 

5.70 

SEP. 

9 

4.95 

JUNE 

29,  1971 

5.20 

5S/23E-34E2  S. 
FT  IN  1971. 

LSD   277.72  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  7.5 


2.90  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1964. 
6.95  BELOW  LSD.  JAN.   7.  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

20. 

I960 

5.26 

JAN. 

5. 

1963 

4.26 

JAN. 

7. 

1966 

6.95 

JAN. 

11. 

1969 

5.30 

SEP. 

8 

5.26 

SEP. 

6 

3.86 

SEP. 

10 

4.00 

SEP. 

16 

5.00 

JAN. 

17. 

1961 

5.36 

JAN. 

4. 

1964 

4.80 

JAN. 

7. 

1967 

5.90 

JAN. 

13. 

1970 

6.75 

SEP. 

20 

3.36 

SEP. 

4 

2.90 

SEP. 

9 

4.25 

SEP. 

3 

5.65 

JAN. 

3. 

1962 

4.86 

JAlM. 

6. 

1965 

6.15 

JAN. 

8. 

1968 

5.55 

JUNE 

29. 

1971 

4.86 

SEP. 

a 

3.56 

SEP. 

6 

3.95 

SEP. 

10 

3.55 

5S/23E-J4E3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.8 
FT  IN  1971. 

LSD   279.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.90  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE;  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20.  1960 

6.94 

JAN. 

5.  1963 

5.99 

JAN. 

7.  1966 

8.45 

JAN. 

11.  1969 

7.75 

SEP. 

8 

6.39 

SEP. 

6 

5.79 

SEP. 

10 

5.95 

SEP. 

16 

6.90 

JAN. 

17.  1961 

7.09 

JAN. 

7.  1964 

6.55 

JAN. 

7.  1967 

7.65 

JAN. 

13.  1970 

8.70 

SEP. 

20 

5.49 

SEP. 

4 

4.90 

SEP. 

9 

6.30 

SEP. 

8 

7.65 

JAN. 

3.  1962 

6.79 

JAN. 

6.  1965 

7.75 

JAN. 

8.  1968 

7.70 

JUNE 

29.  1971 

7.32 

SEP. 

8 

5.49 

SEP. 

6 

5.95 

SEP. 

10 

5.60 

5S/23E-34E4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.89  BELOW  LSD.  SEP.   8.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.19  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-63.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DA'^E 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

20.  1960 

21 

23.  1961 

6.95 
5.47 
7.19 

SEP. 
JAN. 

20.  1961 
3.  1962 

5.29 
6.99 

SEP. 

JAN. 

8.  196? 
5.  1963 

3.89 
4.99 

SEP. 
AUG. 

6.  196i3 
17.  1971 

6.09 
P 

38 


5S/23E-34F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.60  FT  ABOVE  MSL.   * 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.45  BELOW  LSD.  JAN.  20.  1960. 
LOkEST  water  level     6.>J0  below  LSD.  SEP.  21.  1960. 
RECORDS  available:  1960.  1971. 


DATE 
JAN.  20.  1960 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  21.  1960 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  17.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.45 


6.90 


5S/23E-34F2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.48  BELOW  LSD.  SEP.  21.  1960. 
LOWEST  WATEh"lEVEL     9.58  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1963. 
RECORDS  available:  1960-63.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 
FEB. 

20.  1960 
21 
2.  1961 

6.45 
5.48 
7.60 

SEP. 
JAN. 

30.  1961 
3.  1962 

7.60 
8.40 

SEP. 
JAN. 

25.  1962 
b.  1963 

8.98 
9.58 

SEP. 
AUG. 

6.  1963 
18.  1971 

8.86 
P 

5S/23E-34G1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.50  BELOW  LSD.  MAR.  26.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.i'5  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1953-58.  1971. 


WATER 

•  ATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

3.  1948 

4.41 

JAN. 

12.  1954 

6.05 

JAN. 

26.  1956 

5.85 

JAN. 

11.  1958 

4.75 

SEP. 

13 

5.19 

SEP. 

27 

5.35 

MAR. 

27 

4.65 

SEP. 

12 

3.15 

JAN. 

6,  1953 

5.88 

JAN. 

29,  1955 

6.25 

MAR. 

26.  1957 

2.50 

AUG. 

17.  1971 

P 

JULY 

2 

4.88 

SEP. 

26 

4.45 

SEP. 

18 

3.45 

5S/23E-34G2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.05  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.87  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1948. 
RECORDS  available;  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
17.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.05    SEP. 


7.87 


AUG. 


5S/23t-34G3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.84  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.98  BELOW  LSD.  SEP.  21.  1960. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.20  BELOW  LSD.  JAN.  20.  I960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 

20.  1960 

6.20 

SEP. 

21,  1960 

4.98 

AUG. 

17,  1971 

P 

I 
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5S/23E-34H1  S. 
10.7  FT  IN  1971. 
LSO   278.32  FT  AfaOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  6/25/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


l.aa  BELOW  LSD.  MAR.  27.  1956. 
9.35  riELOW  LSD.  FEB.   7.  1969. 


RECORDS  AVAILABLE:  1948.  19b3-59.  1965-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23. 

1948 

2.67 

JAN. 

26,  1956 

2.67 

APR. 

7.  1965 

2.90 

SEP. 

10.  1968 

2.25 

SEP. 

3 

2.11 

MAR. 

27 

1.82 

SEP. 

4 

2.45 

FEB. 

7,  1969 

9.35 

JAN. 

6. 

1953 

3.17 

MAR. 

26,  1957 

3.36 

JAN. 

6.  1966 

5.15 

SEP. 

16 

7.90 

SEP. 

25 

2.77 

SEP. 

18 

D.Ob 

SEP. 

10 

2.00 

JAN. 

13.  1970 

7.65 

JAN. 

12. 

1954 

3.27 

JAN. 

11.  1958 

4.76 

JAN. 

7,  1967 

3.55 

SEP. 

a 

4.80 

SEP. 

27 

2.67 

SEP. 

12 

2.bl 

SEP. 

9 

2.25 

JAN. 

11.  1971 

7.45 

JAN. 

29, 

1955 

3.27 

JAN. 

3.  1959 

4.06 

JAN. 

8.  1968 

4.80 

JUNE 

25 

3.55 

SEP. 

26 

1.87 

5S/23E-34H2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   260.50  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.59  BELOW  LSD.  JULY   1.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.63  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  29.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  16.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.63 


JULY 


4.59 


5S/23E-34H3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.91  BELOW  LSO.  MAY    3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.65  BELOW  LSO.  SEP.   3.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


DATE 
MAY    3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
17.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


4.91 


SEP. 


6.65 


AUG. 


5S/23E-34J1  S. 
10.9  FT  IN  1971. 
LSD   279.98  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


2.02  BELOW  LSD.  SEP.  24.  1958. 
7.25  BELOW  LSD.  JAN.   9,  1970. 


RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1950-59.  1964-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

31. 

1946 

4.16 

DEC. 

29. 

1952 

5.27 

JAN. 

11. 

1958 

4.47 

JAN. 

7. 

1967 

5.85 

SEP. 

3 

5.63 

MAR. 

7. 

1953 

3.97 

SEP. 

24 

2.02 

SEP. 

9 

4.50 

JAN. 

3. 

1947 

4.53 

SEP. 

25 

5.27 

FEB. 

13. 

1959 

4.82 

JAN. 

8. 

1968 

6.15 

SEP. 

15 

5.32 

MAR. 

26. 

1954 

5.47 

SEP. 

8 

3.52 

SEP. 

10 

4.25 

JAN. 

23. 

1948 

4.96 

SEP. 

27 

4.97 

JAN. 

7, 

1964 

5.53 

JAN. 

11. 

1969 

6.60 

SEP. 

15 

4.45 

FEB. 

2, 

1955 

6.07 

SEP. 

4 

3.53 

SEP. 

16 

1 

5.35 

JAN. 

4. 

1950 

4.88 

SEP. 

26 

3.97 

JAN. 

6. 

1965 

6.28 

JAN. 

9. 

197P 

7.25 

SEP. 

11 

5.82 

JAN. 

26. 

1956 

5.67 

SEP. 

4 

4.18 

SEP. 

8 

.c 

5.65 

JAN. 

22. 

1951 

5.37 

SEP. 

25 

3.82 

JAN. 

6, 

1966 

6.98 

JAN. 

11. 

i9ri 

7.10 

SEP. 

10 

4.37 

JAN. 

4. 

1957 

5.27 

DEC. 

5 

6.40 

JUNE 

24 

5.15 

SEP. 

30. 

19b2 

4.67 

SEP. 

18 

2.97 
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5S/23E-34J2  S.   RECOHOS  FURNISHED  BY  PALO  VEROt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281.69  FT  AHOVt  MSL.. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.10  BELOW  LSD,  JAN.  26,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.20  bELOW  LSD,  JAN.   6,  1963. 
RECORDS  AVAILASLF:  1953-66,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
OCT. 
MAR. 

6,  1953 
6 
26,  1954 

a. 20 
7.30 
b.30 

SEP. 
JAN. 

27,  1954 

28,  1955 

7.90 
5.10 

SEP. 
JAN. 

26,  1955 
26,  1956 

5.20 
4.10 

AUG. 
AUG. 

27,  1956 
17,  1971 

5.20 
P 

5S/23E-34K1  S 
FT  IN  1971. 

LSO   278.69  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.0 


0.20  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1962, 
3.00  dELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1960- 

71. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN.  20,  1960 

4.50 

J  AIM. 

5,  1963 

1.20 

JAN. 

7,  1966 

7.25 

JAN. 

11,  1969 

6.95 

SEP.  21 

1.72 

OCT. 

16 

4.35 

SEP. 

10 

4.05 

SEP. 

16 

6.15 

FEB.   2.  1961 

4.70 

JAN. 

7,  1964 

5.75 

JAN. 

7»  1967 

6.20 

JAN. 

13,  1970 

8.00 

SEP.  20 

3.70 

SEP. 

4 

4.00 

SEP. 

9 

4.80 

SEP. 

8 

6.35 

JAN.   3,  1962 

5.70 

JAi^l. 

6,  1965 

0.35 

JAN. 

8,  1968 

6.40 

JUNE 

25,  1971 

4.35 

SEP.   8 

.20 

SEP. 

6 

5.05 

SEP. 

10 

4.90 

5S/23E-34K2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEhDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.73  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.02  BELOW  LSO,  SEP.  12,  1958, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.32  BELOW  LSD,  JAN.  29,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1953-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23.  1948 

8.38 

JAN. 

12,  1954 

10.02 

JAN. 

26,  1966 

10.02 

JAN. 

11,  1958 

7.62 

SEP. 

3 

tt.31 

SEP. 

27 

9.42 

MAR. 

27 

8.37 

SEP. 

12 

5.02 

JAN. 

6,  1953 

9.67 

JAN. 

29,  1955 

10.32 

MAR. 

26,  1957 

6.57 

JAN. 

3,  1959 

8.07 

OCT. 

6 

9.77 

SEP. 

26 

8.12 

SEP. 

18 

5.07 

AUG. 

17,  1971 

P 

5S/23E-34K3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.44  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.29  BELOW  LSD,  SEP.  11,  1950, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.50  bELOW  LSO,  JAN.  28,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-59,  1971. 


WATER 

WATER 

•  »»«< 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23,  1948 

8.89 

FEB. 

6,  1951 

6.00 

JAN. 

12,  1954 

9.10 

JAN. 

4,  1957 

8.40 

SEP. 

13 

7.87 

SEP. 

10 

7.20 

SEP. 

27 

8.70 

SEP. 

18 

6.50 

JAN. 

3,  1949 

6.46 

JAN. 

30,  1952 

8.75 

JAN. 

28,  1955 

9.50 

JAN. 

11,  1958 

8.15 

SEP. 

7 

8.57 

SEP. 

30 

6.70 

SEP. 

26 

7.20 

SEP. 

12 

5.80 

JAN. 

4,  1950 

8.61 

JAN. 

1,  1953 

8.70 

JAN. 

26,  1956 

9.30 

JAN. 

3,  1959 

8.30 

SEP. 

11 

5.29 

SEP. 

25 

8.40 

OCT. 

2 

7.50 

AUG. 

17,  1971 

P 

5S/23E-34L1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947. 
LSO   280.21  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.17  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.53  BELOW  LSO,  JAN.  23,  194B. 
RECORDS  available:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  23,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  17,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.53 


6.17 
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5S/23E-34M1  S.   RECOHOS  PRIOR  TO  1971  FUKNISHEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8.5 
FT  IN  1971. 

LSD   277. 9J  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.94  BELOW  LSD,  SEP.  20,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.30  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

MATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

Date 

LEVEL 

JAN. 

20,  1960 

6.99 

JAN. 

5,  1963 

5.20 

JAN. 

7,  1966 

d.lO 

JAN. 

11,  1969 

7.35 

SEP. 

e 

6.04 

SEP. 

6 

4.80 

SEP. 

10 

5.05 

SEP. 

16 

7.15 

JAN. 

17,  1961 

7.04 

JAN. 

7,  1964 

6.50 

JAN. 

7,  1967 

7.50 

JAN. 

13,  1970 

8.30 

SEP. 

20 

2.94 

SEP. 

4 

4.60 

SEP. 

9 

6.50 

SEP. 

8 

5.15 

FEB. 

22,  1962 

5.10 

JAN. 

6,  1965 

7.10 

JAN. 

8,  1968 

t>.90 

JUNE 

29,  1971 

6.20 

SEP. 

8 

4.80 

SEP. 

6 

4.60 

SEP. 

10 

5.35 

5S/23E-34M2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8.4 
FT  IN  1971. 

LSU   276.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.61  BELOW  LSD,  SEP.  20,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.25  BELOW  LSD,  JAN.   7,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

•  ATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20.  1960 

6.66 

JAN. 

5,  1963 

4.86 

JAN. 

7,  1966 

8.25 

JAN. 

11,  1969 

7.60 

SEP. 

8 

6.01 

SEP. 

6 

4.80 

SEP. 

10 

5.65 

SEP. 

16 

7.30 

JAN. 

17,  1961 

6.31 

JAN. 

7,  1964 

6.80 

JAN. 

7,  1967 

7.55 

JAN. 

13,  1970 

8.20 

SEP. 

20 

2.61 

SEP. 

4 

4.60 

SEP. 

9 

6.50 

SEP. 

8 

5.30 

FEB. 

1,  1962 

5.41 

JAN. 

6,  1965 

7.30 

JAN. 

8,  1968 

7.25 

JUNE 

29,  1971 

5.33 

SEP. 

8 

4.36 

SEP. 

6 

5.25 

SEP. 

10 

5.65 

bS/23E-34M3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FUhNISHEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.50 
FT  IN  1971. 

LSD   278.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.79  BELOW  LSD,  SEP.  20,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  bELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

MATER 

WATER 

MATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20,  1960 

5.84 

JAN. 

5,  1963 

4.69 

JAN. 

7,  1966 

7.45 

JAN. 

11,  1969 

7.00 

SEP. 

8 

5.59 

SEP. 

6 

4.20 

SEP. 

10 

5.15 

SEP. 

16 

6.55 

JAN. 

17,  1961 

5.89 

JAN. 

7,  1964 

6.10 

JAN. 

7,  1967 

5.80 

JAN. 

13,  1970 

8.00 

SEP. 

20 

2.79 

SEP. 

4 

4.15 

SEP. 

9 

4.76 

SEP. 

8 

5.30 

JAN. 

3,  1962 

5.09 

JAN. 

6,  1965 

6.80 

JAN. 

8,  1968 

4.40 

JUNE 

29,  1971 

5.59 

SEP. 

8 

3.19 

SEP. 

6 

4.75 

SEP. 

10 

4.85 

5S/23t-34M4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   279.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.66  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.49  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-63,  1971. 


DEPTH  10.5  FT  IN  1960. 


DATE 

WATER 
LtVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

20,  1960 

21 

23,  1961 

7.00 
5.31 
7.49 

OCT. 
JAN. 

9,  1961 
3.  1962 

4.76 
7.46 

SEP. 
JAN. 

8,  1962 
5,  1963 

4.66 
0.26 

FEB. 
AUG. 

6,  1963 
17,  1971 

4.76 
P 
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5S/23E-34N1  S.   RECOBDS .PRIOR  TO  6/29/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
8.7  FT  IN  1971. 
LbO   278.27  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.71  BELOW  LSDt  SEP.  20»  1961f 

DRY.  WATER  LtVEL  NOT  MEASUREABLE.  DEC.  22,  1936,  OCT.   1,  1946,  AUG.   7,  19*7,  AUG.   2,  1949. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1922-26,  1936-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

Da 

fE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

27, 

1918 

3.27 

NOV, 

23, 

1940 

5.84 

JAN. 

22, 

1951 

6.51 

SEP. 

20, 

1961 

1.71 

NOV. 

14 

4.57 

JAN. 

, 

1941 

5.64 

SEP. 

10 

3.86 

JAN. 

3. 

1962 

6.41 

APR. 

1, 

1919 

5.03 

OCT. 

27 

6.34 

JAN. 

2, 

1952 

6.11 

SEP. 

11 

4.91 

MAY 

16 

6.13 

MAY 

13, 

1942 

3.24 

SEP. 

30 

4.11 

JAN. 

4, 

1963 

5.71 

SEP. 

4, 

1922 

8.45 

SEP. 

9 

6.94 

JAN. 

28, 

1953 

5.41 

SEP. 

6 

4.71 

JUNE 

8, 

1923 

6.15 

JAN. 

11, 

1943 

4.34 

bEP. 

25 

5.11 

JAN. 

7, 

1964 

6.31 

NOV. 

13 

8.85 

APR. 

21 

4.94 

JAN. 

12, 

1954 

6.71 

SEP. 

4 

5.41 

19, 

1924  . 

9.45 

OCT. 

17, 

1944 

5.09 

SEP. 

27 

5.51 

JAN. 

6, 

1965 

6.41 

SEP. 

19 

8.85 

DEC. 

21 

5.84 

JAN. 

28, 

1955 

5.81 

SEP. 

6 

3.51 

JAN. 

7, 

1925 

8.45 

FEB. 

26, 

1945 

6.24 

SEP. 

26 

5.71 

JAN. 

7, 

1966 

7.36 

OCT. 

15 

' 

7.25 

JULY 

2 

6.34 

JAN. 

26, 

1956 

5.51 

SEP. 

10 

6.06 

JAN. 

4, 

1926 

8.65 

JUNE 

7, 

1946 

5.47 

SEP. 

25 

5.61 

JAN. 

7, 

1967 

6.61 

OCT. 

1 

7.40 

OCT. 

1 

F 

JAN. 

♦  » 

1957 

6.81 

SEP. 

9 

5.81 

30, 

1936 

7.36 

JAN. 

8, 

1947 

6.29 

SEP. 

7 

5.21 

JAN. 

8, 

1968 

5.76 

DEC. 

22 

F 

AUG. 

7 

F 

JAN. 

10, 

1958 

5.91 

SEP. 

10 

5.66 

JAN. 

29, 

1937 

8.54 

JAN. 

9, 

1948 

6.33 

SEP. 

11 

3.91 

JAN. 

10, 

1969 

6.15 

MAR. 

17, 

1938 

7.84 

SEP. 

4 

6.15 

JAN. 

6, 

1959 

6.41 

SEP. 

16 

7.00 

SEP. 

15 

6.54 

JAN. 

3, 

1949 

6.19 

SEP. 

8 

5.31 

JAN. 

9, 

1970 

6.70 

JAN. 

4, 

1939 

7.34 

AUG. 

2 

F 

JAN. 

11, 

1960 

7.26 

SEP. 

8 

6.55 

SEP. 

15 

7.14 

JAN. 

4, 

1950 

6.54 

SEP. 

7 

5.91 

JAN. 

11. 

1971 

6.90 

FEB. 

2, 

1940 

6.74 

SEP. 

11 

5.81 

FEB. 

2, 

1961 

5.91 

JUNE 

29 

3.61 

5S/23E-34Q1  S.   PERFORATED  246-252,  263-266  FT. 
LSO    280  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD,  JAN.  14,  1952, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD,  JAN.  14,  1952. 
RECORDS  available:  1952. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  14,  1952 


5S/23E-3402  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERGE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   279.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.10  BELOW  LSO,  MAY    7,  1919, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JUNE  11,  1919. 
RECORDS  available;  1919,  1922-27,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY    7,  1919 
JUNE  11 

JUNE  12,  1922 

NOV.  27,  1923 


7.1  JAN.  19,  1924 

F  SEP.  19 

7.66  FEB.  13,  1926 
8.79 


10.79    OCT.  15,  1925 
9.59    JAN.   2,  1926 
11.09    MAR.  12 


8.19    APR.  25,  1927      8.69 
9.29    MAY   28  9.99 

8.39    AUG.  30,  1971       P 


P 


5S/23E-34Q3  S. 
FT  IN  1971. 

LSD   279.38  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8.7 


2.70  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1968, 
8.h2  BELOW  LSU,  JAN.   7,  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

20,  1960 

4.01 

JAN. 

5,  1963 

4.96 

JAN. 

7,  1966 

8.62 

JAN. 

11,  1969 

7.50 

SEP. 

21 

3.89 

SEP. 

6 

5.97 

SEP. 

10 

5.62 

SEP. 

16 

7.00 

FEB. 

2,  1961 

6.61 

JAN. 

7,  1964 

7.12 

FEB. 

6,  1967 

7.90 

JAN. 

13,  1970 

8.35 

OCT. 

9 

3.42 

SEP. 

4 

4.97 

SEP. 

9 

5.95 

SEP. 

a 

7.35 

JAN. 

3,  1962 

6.72 

JAN. 

6,  1965 

7.57 

JAN. 

a,  1968 

7.45 

JUNE 

29,  1971 

5.66 

SEP. 

8 

3.36 

SEP. 

6 

6.02 

SEP. 

10 

2.70 

43 


5S/i!3E-34Rl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VE«DE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  I948i  9  FT 
IN  19B0. 

LSU  kb3,90    FT  AHOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     S.3>>  BELOW  LSD.  SEP.  IB.  1957. 
LOoEST  WATER  LEVEL     9.39  HELOW  LSO.  JAN.  ?e.  1955. 
RECORDS  available:  1946-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

1.  1948 

7.72 

JAN. 

22.  1951 

8.44 

JAN. 

29.  1954 

9.29 

JAN. 

12.  1957 

8.99 

DEC. 

13 

tS.40 

SEP. 

10 

7.34 

OCT. 

27 

7.39 

SEP. 

18 

5.39 

JAN. 

3.  1949 

a. 78 

JAN. 

22.  1952 

9.09 

JAN. 

28.  1955 

9.39 

JAN. 

11.  1958 

8.29 

MAY 

27 

7.97 

SEP. 

30 

7.59 

SEP. 

26 

6.49 

SEP. 

12 

6.69 

MAY 

23.  1950 

6.30 

FEB. 

27,  1953 

8.39 

FEB. 

8.  1956 

9.14 

JAN. 

3,  1959 

8.39 

SEP. 

11 

8.51 

OCT. 

29 

8.19 

OCT. 

2 

5.89 

AUG. 

17.  1971 

P 

5S/23E-35A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION.   DEPTH  12  FT  IN  1950.  11  FT  In 
1951. 

LSD   283.96  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.50  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  AUG.   2.  1949.  NOV.   7.  1952. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23.  1948 

3.50 

JAN. 

22*    1951 

7.90 

MAR. 

26.  1954 

8.52 

JAN. 

4.  1957 

8.42 

SEP. 

3 

6.03 

SEP. 

10 

8.00 

SEP. 

27 

7.92 

SEP. 

17 

7.42 

JAN. 

3.  1949 

5.91 

JAN. 

22.  1952 

7.97 

FEB. 

21.  1955 

7.52 

JAN. 

22.  1958 

7.47 

AUG. 

2 

F 

NOV. 

7 

F 

SEP. 

26 

8.12 

SEP. 

24 

7.75 

MAY 

23.  1950 

7.31 

JAN. 

28,  1953 

8.22 

FEB. 

24.  1956 

8.82 

JAN. 

3,  1959 

7.95 

AUG. 

3 

7.31 

OCT. 

29 

9.02 

OCT. 

2 

7.62 

AUG. 

18.  1971 

P 

6S/23E-36A2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.63  BELOW  LSD,  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.95  BELOW  LSO.  SEP.   3.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DEPTH  8  FT  IN  1948. 


DATE 
JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.63 


6.95 


5S/23E-35A3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   285.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.94  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.21  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE;  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  29.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  13.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  17,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.94 


7.21 


5S/23E-35B1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   283.07  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.ij8  BELOW  LSD.  JULY   1.  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.58  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  available:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  27.  1946 
SEP.   3 


4.28 
6.58 


JAN.   3.  1947 
JUNE   5 


5.82 
3.98 


JAN.  29.  1948 
JULY   1 


5.07 
3.58 


AUG.  18.  1971 


44 


5S/23E-35B2  S.   RECORDS.  FURNISHED  BY  PALO  VEHUt  IRHIGATIOM  DISTRICT.   DEPTH  8  FT  IN  1948. 
LSD  ZbZ.'tb    FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.ol  BELOW  LSD.  SEP.   3.  Iy48» 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.?0  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  19*8,  1971. 


DATE 

JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3.  194R 


nATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


S.20 


5.01 


AUG.  18.  1971 


5S/23E-35b3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8  FT  IN  1941. 
LSU   283.92  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.71  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.hS  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1954. 
RECORDS  available:  1948,  1953-56.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23.  1948 

6.71 

JAN. 

12.  1954 

8.45 

SEP. 

3 

b.63 

SEP. 

27 

6.95 

JAN. 

6.  1953 

8.05 

JAN. 

28.  1955 

8.05 

NOV. 

6 

7.15 

SEP. 

26 

6.55 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

7.15 

JAN. 

11.  1956 

6.85 

6.16 

SEP. 

12 

6.20 

7.65 

AUG. 

18.  1971 

P 

6.30 

MAR.  7.  1956 

AUG.  27 

JAN.  4.  1957 

SEP.  17 


5S/23E-35C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13  FT  IN  1947.  8  FT 
In  1948. 

LSD   282.16  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.59  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.?8  BELOW  LSU.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.28 


4.69 


5S/23E-35E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.17  BELOW  LSD.  APR.   6.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.81  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.81 


APR.   6.  1948 


7.17 


AUG. 


8.  1971 


5S/23E-35E2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.38  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.84  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.59  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1964. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1953-59.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23.  1948 

7.49 

JAN. 

12.  1954 

8.59 

SEP. 

3 

7.17 

SEP. 

27 

7.09 

JAN. 

6.  1953 

8.09 

JAN. 

29,  1955 

8.39 

SEP. 

25 

7.59 

SEP. 

26 

6.29 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

7.99 

JAN. 

11.  1958 

6.74 

5.99 

SEP. 

12 

5.84 

7.49 

JAN. 

3.  1959 

6.89 

5.89 

AUG. 

18.  1971 

P 

JAN.  26.  1956 

OCT. 

JAN.  4.  1957 

SEP.  18 


45 


5S/23E-35E3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   2Bl.bb  FT  ABOVE  MSL. 

HI6HEST  WATER  LEVEL     &.00  BELOW  LSDt  SEP.   7.  1960. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.21  BELOW  LSD.  JAN.   7.  1964. 
RECORDS  available:  1960-64.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 
MAR. 

23.  1960 
7 

24.  1961 

6. BO 
b.OO 
6.61 

SEP. 
JAN. 
SEP. 

.  1961 
3,  1962 
10 

6.11 
7.01 
6.51 

JAN. 
SEP. 

4.  1963 
6 

6.91 
6.81 

JAN. 
AUG. 

7.  1964 
2b.  1971 

7.21 
P 

5S/23E-35F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.77  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.36  BELOW  LSD.  AUG.  21.  1954. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.03  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1954. 
RECORDS  available:  1946.  1953-55.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

29.  1948 
3 
6.  1953 

6.78 
6.84 
8.14 

JULY   2.  1953 
JAN.  29,  1954 

6.84 
9.03 

AUG. 
NOV. 

21.  1954 
26.  1955 

6.36 
7.01 

DEC. 
AUG. 

30.  1955 
18.  1971 

7.61 
P 

5S/23E-35F2  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   285.03  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  8.05  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 

LOWEST  WATER  LEVEL  8.37  BELOW  LSO.  JAN.  29.  1948. 

RECORDS  Available:   194b.  1971. 


DATE 
JAN.  29.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 

3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATEfi 
LEVEL 


8.37 


SEP. 


8.05 


AUG. 


5S/23E-35F3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8  FT  IN  1947. 
LSO   263.73  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.20  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.65  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23.  1946 


6.65 


SEP.   3.  1948 


6.20    AUG.  20.  1971 


bS/23E-3561  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947. 
LSD   284.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.48  BELOW  LSD.  FEB»  2b.  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.52  BELOW  LSD.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
SEP.  12 


4.48 
5.38 


JAN.   3.  1947 
SEP.  15 


7.00 
9.52 


JAN.  23.  1948 
MAY    3 


6.05 
5.90 


AUG.  16,  1971 


4e 


bS/23E-3562  S.   RECOftDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  19*6. 
LSD   283.99  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.97  BELOW  LSD»  AUG.   b>  I947t 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.06  BELOW  LSD»  SEP.  10.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26,  1946 
SEP.  10 


4.87 
6.06 


FEB.  10,  1947 
AUG.   6 


4.C6 
3.97 


JAN.   2,  1948 
JUNE   4 


5.33 
6.03 


AUG.  18,  1971 


5S/23E-35G3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSLt   284.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.24  BELOW  LSD,  JULY   1,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.56  BELOW  LSU,  JAN.  23,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 

JAN.  23,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 

JULY   1,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.56 


5.24 


AUG, 


5S/23E-35G4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.08  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.93  BELOW  LSD,  JAN.   3»  1947,  JUNE   4,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

26.  1946 
17 

5.08 
6.60 

JAN. 
AUG. 

3,  1947 
6 

6.93 
6.68 

JAN.  29,  1948 
JUNE   4 

5.66 
6.93 

AUG. 

18,  1971 

P 

5S/23E-35H1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.75  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.25  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.39  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1947. 
RECORDS  available:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

26,  1946 
17 

4.25 
6.84 

JAN. 
SEP. 

8,  1947 
15 

7.10 
7.39 

JAN. 
JULY 

23,  194B 

5.80 

AUG. 

18,  1971 

P 

SEP. 

1 

6.38 

5S/23E-35H2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   285.84  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSD,  MAR.   6,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.37  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1947. 
RECORDS  available:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 
SEP. 

6.  1946 
3 

4.70 
8.25 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

8.10 
8.37 

JAN. 
JULY 

23,  1948 
1 

7.55 
6.20 

AUG. 

18,  1971 

P 

47 


5S/23E-35H3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16  FT  IN  1947. 
LSD   ^87.lt>  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.21  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.34  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1947. 
RECORDS  available:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
18.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
SEP.  20 


7.21 
9.82 


JAN. 
OCT. 


3.  1947 
6 


10.34 
9.06 


JAN.  29, 
SEP.   2 


1948 


10.24    AUG. 
7.49 


5S/23E-35H4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   291.72  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  .LEVEL    13.04  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL    14,15  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  available:  1946-48.  1971. 


DATE 

8.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 
SEP. 


13.13 
14.15 


JAN.   3.  1947 
OCT.   6 


14.01 
13.45 


JAN.  23.  1948 
FEB.   2 


13.04 
13.17 


AUG.  18.  1971 


5S/23E-35H5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16  FT  IN  1946. 
LSD   289.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.81  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.44  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  available:  1946-48.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

APR. 
SEP. 

8.  1946 
3 

11.15 
12.44 

JAN. 
OCT. 

3.  1947 
6 

11.50 
10.92 

JAN. 
FEB. 

23.  1948 
2 

10.81 
12.07 

AUG. 

18,  1971 

P 

5S/23E-35H6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2U2.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.5>6  BELOW  LSD.  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     2.85  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1971. 


DATE 
FEB.  26.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   1.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2.56    AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


2.85 


5S/23E-35H7  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.57  BELOW  LSD,  MAR.   1.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     2.97  BELOW  LSD,  FEB.  19,  1946. 
RECORDS  available:  1946.  1971. 


DATE 
FEB.  19.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
1.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


2.97 


MAR. 


2.57 


48 


5S/23E-35He  S.   «ECO«q,b  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283. 4i)  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.1*  BELOW  LSOt  APR.  I6t  1948» 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.19  BELOW  LSO.  SEP.  15»  1947. 
RECORDS  available:  1947-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  15.  1947 
SEP.  15 


5.18 
6.19 


APR.  16.  1948 


5.14 


SEP.   2.  194ft 


5.34    AUG.  19,  1971 


&S/23e-35M9  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.79  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.74  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.30  BELOW  LSO,  FEB.  19,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  19,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


3.30 


MAR. 


2.74 


5S/23E-35H10  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.82  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.B9  8EL0W  LSD,  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.10  BELOW  LSD,  FEB.  25,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  25,  19A6 


3.10 


MAR.   1,  1946 


2.89 


AUG.  19,  1971 


5S/23E-35M11  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947. 
LSD   286.38  FT  ABOVE  MSL.  V 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.54  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.83  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26,  1946 
SEP.   3 


6.54 
9.83 


JAN.   3,  1947 
OCT.  31 


8.74 
8.20 


JAN.  29,  1946 
SEP.   2 


9.04 
8.21 


AUG.  19,  1971 


5S/23E-35H12  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1946. 
LSD   282.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.78  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.00  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  26,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   1,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


3.00 


2.78 


5S/23E-35H13  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.88  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.13  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  26,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   1,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


3.13 


2.88 


49 


5S/23E-35H14  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.50  FT  ABOVE  MSL . 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.37  BELOW  LSD.  MAR.   1.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.82  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1971. 


DATE 
FEB.  26.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   1.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


3.82 


3.37 


5S/23E-35J1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   281.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.75  BELOW  LSD.  JULY   8.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.51  BELOW  LSD.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  available:  1946-47.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY   8.  1946 
OCT.   4 


4.75 
4.90 


FEB.  10.  1947 


4.81 


SEP.  15.  1947 


5.51 


AUG.  19.  1971 


5S/23E-35J2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.62  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.40  BELOW  LSD.  JULY   8.  1946. 
Dry.  water  level  not  mEASUREABLE.  SEP.  12.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY 

a.  1946 

5.40 

SEP. 

12.  1946 

F 

AUG. 

19.  1971 

P 

5S/23E-35J3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.09  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.70  BELOW  LSD.  JULY   8.  1946. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  SEP.  12.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
JULY   8.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  12.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.70 


5S/23E-35J4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281.95  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.14  BELOW  LSD.  MAR.   1.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     2.81  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  26.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   1.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


2.81 


2.14 


50 


5S/23E-35J5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281. SI  FT  ABOVE  MSL.* 

HIGHEST  WATER  LEVEL     l.*5  BELOW  LSOt  MAR.   !•  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     2.45  BELOW  LSO.  FEB.  26.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 


2.45    MAR.   1,  1946 


1.45    AUG.  19.  1971 


5S/23E-36J6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO    285  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.30  BELOW  LSD.  APR.   3.  1947. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  FEB.  26.  1946,  SEP.  12,  1946.  JAN.   3.  1947.  AUG.   6.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE;  1946-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
AUG.   1 


F 
5.62 


SEP.  12.  1946 
JAN.   3.  1947 


APR.   3.  1947 
AUG.   6 


5.30 

F 


5S/23E-35KI  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   282.95  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.61  BELOW  LSD.  MAR,   2,  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
MAR.   2,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  12.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.61 


5S/23E-35K2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEkDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.60  BELOW  LSD.  OCT.  12.  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.12  BELOW  LSD,  JULY   1,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  194B,  1971. 


DATE 
JULY   1,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.  12.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.12 


4.60 


5S/23E-35L1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16  FT  IN  1948. 
LSD   284.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.28  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.19  BELOW  LSD.  JAN.  29.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


DATE 
JAN.  29.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


8.19    SEP. 


7.28 


SI 


5S/23t-J5Ml  S.   PERFOHATEO  210-236  FT. 
LSD    280  KT  AaOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LbD»  APR.  27.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  APR.  27»  1966. 
RECORUS  available;  196ot  1971. 


DATE 
APR.  27,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  27,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


5S/23E-35M2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERGE  IRRISATION  DISTRICT. 
LSD   283.90  FT  AriOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.09  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1958, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.79  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1954,  JAN.  28,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE!  1948-59,  1971. 


DEPTH  12  FT  IN  1948. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

29,  1948 

8.51 

FEB. 

6,  )951 

8.70 

JAN. 

12,  1954 

9.79 

JAN. 

4,  1957 

8.79 

SEP. 

3 

8.44 

SEP. 

10 

7.94 

SEP. 

27 

8.19 

SEP. 

18 

6.59 

JAN. 

3,  1949 

8.78 

JAN, 

30,  1952 

9.49 

JAN. 

28,  1955 

9.79 

JAN. 

11,  1958 

7.49 

SEP. 

7 

9.00 

SEP. 

30 

8.49 

SEP. 

26 

7.19 

SEP. 

12 

6.09 

JAN. 

4,  1960 

8.86 

JAN. 

28,  1953 

9.29 

JAN. 

26,  1956 

9.19 

JAN. 

3,  1959 

8.99 

SEP. 

11 

8.14 

SEP. 

25 

8.69 

OCT. 

2 

7.09 

AUG. 

20,  1971 

P 

6S/23E-35N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.5  hT  IN  1971. 
LSD    282  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.80  BELOW  LSD,  SEP.   4,  1964, 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.  26,  1942,  SEP.   2,  1948,  FEB.   7,  1949,  SEP.   7,  1949. 
RECORDS  available:  1919,  1941-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

Da 

FE 

LEVEL 

APR. 

18, 

1919 

7,51 

SEP, 

2, 

1948 

F 

SEP. 

25. 

1956 

4.76 

SEP. 

4, 

1964 

2.80 

MAY 

20 

6.26 

FEB, 

7, 

1949 

F 

JAN. 

4, 

1957 

7.06 

JAN. 

6, 

1965 

7.30 

JUNE 

9, 

1941 

5.16 

SEP, 

7 

F 

SEP. 

7 

4.46 

SEP. 

4 

5.10 

SEP. 

26 

5.76 

JAN, 

4, 

1950 

4.68 

JAN, 

11, 

1958 

6.41 

JAN. 

6, 

1966 

8.85 

NOV. 

3 

6.1b 

SEP. 

11 

6.47 

SEP, 

12 

5.01 

SEP. 

10 

6.15 

JAN. 

26, 

1942 

F 

JAN. 

22, 

1951 

5.15 

JAN. 

6, 

1959 

7.36 

JAN. 

6, 

1967 

a. 65 

JULY 

29 

6.66 

SEP. 

10 

4.90 

SEP. 

8 

5.56 

SEP. 

9 

6.80 

JAN. 

11, 

1943 

7.46 

JAN. 

22, 

1952 

7.b0 

JAN. 

11, 

1960 

7.66 

JAN. 

8, 

1968 

tt.75 

OCT. 

17, 

1944 

7.66 

SEP, 

30 

5.20 

SEP. 

7 

5.46 

SEP. 

10 

6.00 

FEB. 

26, 

1945 

6.99 

JAN, 

28, 

1953 

7.30 

JAN. 

13, 

1961 

7.86 

JAN. 

10, 

1969 

8.75 

JULY 

2 

7.19 

SEP, 

25 

7.14 

SEP. 

5 

5.65 

SEP. 

16 

6.65 

MAR. 

14. 

1946 

6,46 

JAN, 

12, 

1954 

8.34 

JAN. 

3, 

1962 

8.35 

JAN. 

9, 

1970 

9.25 

SEP. 

6 

5.39 

SEP, 

27 

5.54 

SEP. 

10 

7.85 

SEP. 

S 

7.25 

JAN. 

3, 

1947 

7.44 

JAN, 

28, 

1955 

8.14 

JAN. 

4, 

1963 

8.25 

JAN. 

11, 

1971 

8.90 

SEP. 

15 

7.90 

SEP, 

26 

5.46 

SEP. 

6 

5.15 

JUNE 

24 

6.91 

JAN. 

23, 

1948 

6.07 

JAN. 

26, 

1956 

7.46 

JAN. 

7, 

1964 

7.40 

5S/23E-35N2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.34  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.42  BELOW  LSD,  OCT.   2,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.65  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-58,  1971, 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

1,  1948 

6.00 

JAN. 

22,  1951 

5.34 

JAN. 

12.  1954 

8.65 

JAN. 

16.  1957 

5,22 

SEP. 

2 

4.45 

SEP. 

10 

4.14 

OCT. 

27 

4.22 

NOV. 

6 

3,82 

JAN. 

3,  1949 

6.46 

FEB. 

11,  1952 

6.60 

JAN. 

28,  1955 

7.02 

JAN. 

11.  1958 

5.02 

SEP. 

7 

5.64 

SEP. 

30 

5.45 

SEP. 

26 

5.32 

OCT, 

10 

5.02 

JAN. 

31,  1950 

5.74 

JAN. 

28,  1953 

6.55 

FEB. 

8.  1956 

6.52 

AUG, 

19.  1971 

P 

SEP. 

11 

4.84 

OCT. 

29 

8.15 

OCT. 

2 

2.42 

52 


r 


5S/23E-3SN3  S.   SECOWDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD  HB't.Tb    FT  ABOVE  MSL.* 

HIGHEST  WATER  LEVEL     '►.56  BELOW  LSD»  FEB.  28.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.??  bELOW  LSO.  JAN.  12.  1454. 
RECORDS  available:  1946,  1948-58.  1971. 


DEPTH  12  FT  IN  1948. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 

SEP.   2.  1948 

JAN.   3.  1949 
SEP.   7 

JAN.   4.  1950 

SEP.  11 


4.56 
8.07 
9.14 
tt.71 
7.61 
8.97 


JAN. 

22. 

1951 

8.73 

JAN. 

12. 

1954 

10.22 

JAN. 

4. 

1957 

7.12 

SEP. 

10 

7.53 

OCT. 

27 

7.75 

SEP. 

16 

7.07 

JAN. 

22, 

1952 

9.68 

JAN. 

28. 

1955 

9.85 

JAN. 

11. 

1958 

7.02 

SEP. 

30 

9.03 

SEP. 

26 

5.92 

SEP. 

12 

7.08 

JAN. 

28, 

1953 

9.53 

JAN. 

26. 

1956 

7.02 

AUG. 

20. 

1971 

P 

SEP. 

25 

9.12 

OCT. 

2 

7.12 

5S/23E-35P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.13  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.51  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.?0  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  23.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.20 


5.51 


5S/23t-35P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   283.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.68  BELOW  LSD.  OCT.   2.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.HB  BELOW  LSD.  JAN.  28.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-59,  1971. 


DEPTH  8  FT  IN  1948. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

10, 

1947 

6.50 

SEP. 

11, 

1960 

5.46 

FEB. 

22.  1954 

7.98 

JAN. 

4. 

1957 

7.18 

SEP. 

15 

7.51 

JAN. 

22, 

1951 

6.26 

OCT. 

27 

6.88 

SEP. 

^8 

4.88 

JAN. 

23, 

1948 

5.77 

SEP. 

10 

5.31 

JAN. 

28.  1955 

8.88 

JAN. 

11. 

1958 

6.98 

SEP. 

2 

4.84 

FEB. 

11, 

1952 

6.95 

SEP. 

26 

6.18 

SEP. 

12 

4.78 

JAN. 

3, 

1949 

6.22 

SEP. 

30 

6.05 

JAN. 

26.  1956 

8.38 

JAN. 

3. 

1959 

7.58 

SEP. 

7 

6.21 

FEB. 

27, 

1953 

6.95 

OCT. 

2 

4.68 

AUG. 

20. 

1971 

P 

JAN. 

4. 

1950 

5.77 

SEP. 

25 

5.35 

5S/23E-35Q1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
283.30  FT  ABOVE  MSL. 


LSD 

HIGHEST  WATER  LEVEL  5.00  BELOW  LSO.  APR.  28.  1946. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12.  1946,  JAN. 
RECORDS  available:  1946-47,  1971. 


3.  1947. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB.  26.  1946 
APR.  28 

5.39 
5.00 

SEP. 
JAN. 

12.  1946 
3.  1947 

F 
F 

MAR. 

5.  1947 

5.37 

AUG. 

19.  1971 

P 

5S/23E-35Q2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.99  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.12  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.71  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1960. 
RECORDS  available:  1947-48.  1960-64.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  10.  1947 

OCT.  6 

JAN.  23.  1948 

SEP.  2 


5.62  JAN.  11.  1960 

7.23  SEP.  7 

4.12  JAN.  13.  1961 

4.24  SEP.  5 


9.71  JAN.  3.  1962 

5.71  SEP.  10 

8.86  JAN.  4.  1963 
6.16 


9.66  SEP.  6.  1963  5.26 
7.96  JAN.  7.  1964  9.51 
8.86    AUG.  20.  1971       P 
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bS/23e-35Q3  b.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282. a9  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.37  BELOW  LSD»  JULY   8.  1946» 
ORY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAfaLE.  SEP.  12f  1946,  DEC.   3,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY 
AUG. 

8,  1946 

1 

5.37 

5.58 

SEP. 
OCT. 

12,  1946 
4 

F 
5.59 

NOV. 
DEC. 

7,  1946 
3 

5.61 

F 

AUG. 

20,  1971 

P 

5S/23E-35Q4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.15  BELOW  LSD,  APR.  16,  l^^tS, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.4«  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-48,  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

FES.  10,  1947      6.35    APR.  16,  1948      5.15    SEP.   2,  1948      6.48    AUG.  20,  1971       P 
SEP.  15  6.11 


5S/23E-35d5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10  FT  IN  1951. 
LSD   283.22  FT  ABOVE  MSL, 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.08  BELOW  LSD,  OCT.   2,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.38  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-S9,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

24,  1947 

6.72 

SEP. 

11,  1950 

6.23 

JAN. 

12,  1954 

8.38 

JAN. 

4,  1957 

7.18 

SEP. 

15 

6.11 

FEB. 

23,  1951 

6.13 

SEP. 

27 

5.48 

SEP. 

16 

3.93 

JAN. 

23,  1948 

4.33 

SEP. 

10 

5.58 

JAN. 

28,  1955 

8.18 

JAN. 

11,  1958 

7. OS 

SEP. 

2 

6.03 

JAN. 

22,  1952 

8.13 

SEP. 

26 

5.78 

SEP. 

22 

4.63 

JAN. 

3,  1949 

6.06 

SEP. 

30 

6.13 

JAN. 

26,  1956 

7.98 

JAN. 

3,  1959 

7.38 

SEP. 

7 

5.97 

FEB. 

27,  1953 

7.43 

OCT. 

2 

3.08 

AUG. 

20,  1971 

P 

JAN. 

4,  1950 

5.90 

SEP. 

25 

6.78 

bS/23E-35Q6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.30  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1948, 
Dry,  WATER  LEVEL  NOT  MEA9UREABLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 
OCT. 

26,  1946 
12 

4 

6.70 

F 
7.10 

JAN.   3,  1947 
JULY  24 

F 
6.97 

SEP. 
JAN. 

15,  1947 
23,  1948 

6.96 
5.74 

SEP. 
AUG. 

2,  1948 
20,  1971 

5.30 

p 

5S/23E-35R1  5.   RECORDS  PRIOR  TO  7/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
8.6  FT  IN  1971. 
LSD   281.13  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.40  BELOW  LSD,  SEP.   4,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.30  BELOW  LSD,  JAN.   6,  1966. 
RECORDS  available:  1957-59,  1964-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

16,  1957 

7.25 

JAN. 

7,  1964 

7.65 

JAN. 

6,  1967 

6.55 

SEP. 

16,  1969 

6.10 

SEP. 

16 

3.85 

SEP. 

4 

2.40 

SEP. 

9 

5.80 

JAN. 

9,  1970 

7.90 

JAN. 

11,  1958 

6.45 

JAN. 

6,  1965 

8.10 

JAN. 

8,  1968 

8.05 

SEP. 

8 

6.60 

SEP. 

12 

4.80 

SEP. 

4 

4.65 

SEP. 

10 

4.50 

JAN. 

11,  1971 

7.55 

JAN. 

6,  1959 

6.75 

JAN. 

6,  1966 

8.30 

JAN. 

10,  1969 

6.65 

JULY 

24 

6.40 

SEP. 

8 

3.75 

SEP. 

10 

3.90 

S4 


5S/2je-35R2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2al.b5  FT  ABOVE  MSL.   * 

HIGHEST  MATER  LEVEL     3.3b  HELOW  LSDt  OCT.   *.  19'»6. 
DRY.  MATER  LEVEL  NOT  MEASUHEAbLE.  AUG.   It  1946.  SEP.  12.  19*6. 
RECORDS  AVAILABLE;  19*b.  1971. 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

JULY 
AUG. 

8.  19<»6 

1 

*.39 

F 

SEP. 
OCT. 

12.  1946 

4 

F 
3.35 

NOV. 

1.  1946 

4.32 

AUG. 

20,  1971 

P 

&S/23E-3bR3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   281.92  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     4.81  BELOW  LSD,  JULY   8,  1946, 

DRY,  MATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  AUG.   1,  1946,  SEP.  12.  1946,  OCT.   4,  1946,  NOV. 
DEC.   3,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


1,  1946, 


DATE 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

8,  1946 

1 

4.81 

F 

SEP. 
OCT. 

NOV. 
DEC. 

1,  1946 
3 

F 
F 

AUG. 

20,  1971 

JULY 
AUG. 

12,  1946 

4 

F 
F 

P 

5S/23E-35R4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     S.19  BELOW  LSD,  JULY   8,  1946, 

Dry,  mATEr  level  not  MEASHREABLE,  AUG.   l,  1946,  SEP.  12,  1946,  DEC.   3,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 

•<ATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

8,  1946 

1 

F 
5.59 

iMOV. 
DEC. 

1,  1946 
3 

5.50 

F 

AUG. 

20,  1971 

JULY 
AUG. 

b.l9 
F 

SEP. 
OCT. 

12,  1946 

4 

P 

5S/23E-35R5  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   282.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL  4.78  BELOW  LSD,  JULY   8,  1946, 

Dry,  mATER  level  not  MEASOHEABLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947. 

RECORDS  Available:  19»6-47,  1971. 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY 
SEP. 

8,  1946 
12 

4.78 

F 

NOV. 
JAN. 

1,  1946 
3,  1947 

5.46 

F 

MAR. 
MAY 

5,  1947 

1 

5.32 
5.37 

JUNE 
AUG. 

5,  1947 
20,  1971 

5.33 

P 

bS/23E-35R6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.25  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.15  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
LOWEST  MATER  LEVEL     4.31  BELOW  LSD,  FEB.  27,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971, 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

27,  1946 

4.31 

MAR. 

1,  1946 

4.15 

AUG. 

27,  197i 

P 

DATE 


WATER 
LEVEL 
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bS/23£-36&l  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.30  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.15  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946, 

ORr,  WATER  LEVEL  NOT  MtASUREAbLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947,  SEP.  15,  1947,  JAN. 
AUG.   4,  1950. 

RECORDS  Available:  i94fe-5o,  i97i. 


3.  1949, 


UA1E 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 
JAN. 

28.  1946 
12 
3.  1947 

5.15 
F 
F 

SEP. 
JAN. 
SEP. 

15.  1947 
23,  1948 
3 

F 
t>.Ob 
6.20 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

3,  1949 

7 

•»,  1950 

F 
t>.77 
6.15 

AUG. 
AUG. 

4,  1950 
26,  1971 

F 

P 

5S/23E-36H2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2B5.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.43  BELOW  LSD,  FEB.  28,  1946, 
Dry,  wATEh  level  NOT  MEA'^UREABLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947,  SEP.  15,  1947. 

RECORDS  Available:  i9fb-4B,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

2B,  1946 
12 

6.43 
F 

JAN. 
SEP. 

3,  1947 
15 

F 
F 

JAN. 
SEP. 

2,  1948 
3 

7.38 
7.49 

AUG. 

27,  1971 

P 

5S/23E-36C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   286.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.48  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.'i9  BELOW  LSD,  JAN.  24,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
JAN.  24,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   2,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  26,  1971 


WATFR 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.59 


5.48 


5S/23E-36C2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.25  BELOW  LSD,  FEB.  26.  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  AUG.   1,  1940. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

26,  1946 

4,25 

AUG. 

1.  1946 

F 

AUG. 

26.  1971 

P 

5S/23E-36D1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.18  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.56  BELOW  LSD,  SEP.  18,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.24  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-50,  1952-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

17, 

1947 

4.71 

MAY 

e. 

1950 

5.35 

SEP. 

27, 

1954 

4.04 

JAN. 

23, 

1948 

5.64 

FEB. 

11, 

1952 

5.54 

JAN. 

28, 

1955 

4.46 

SEP. 

2 

4.51 

SEP.. 

30 

4.94 

SEP. 

26 

2.96 

JAN. 

3, 

1949 

5.95 

JAN, 

28, 

1953 

5.64 

JAN. 

26, 

1956 

4.51 

SEP. 

7 

5.70 

SEP. 

25 

4.94 

OCT. 

2 

2.66 

JAN. 

4, 

1950 

5.59 

Jan. 

12, 

1954 

6.24 

JAN. 

4, 

1957 

4.06 

SEP.  18,  1957 

JAN.  11,  1958 

SEP.  12 

Jan.  3,  1959 

AUG.  26,  1971 


2.56 
4.36 
4.06 
4.71 
P 
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bS/23E-3602  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.90  FT  AoOVE  MSL.* 

HI6HEST  WATER  LEVEL     4.6b  BELOW  LsD,  FEb.  26,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.f-b  BELOW  LSD,  FEb.  26,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  26,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WaTER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEb.  26,  1946 


4.66 


5S/23E-36D3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.49  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3. "50  BELOW  LSD,  MAR.  12,  I')'*!, 
Dry,  water  level  not  MEASUREABLE,  JAN.  26,  1942,  APR.   9,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941-42,  1945-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

4.6 

8.6 
8.6 

APR. 
SEP. 
JAN. 

9,  1946 
12 
3,  1947 

F 
4.66 
6.07 

JUNE   5»  1947 
AUG.  26,  1971 

4.11 
P 

-MAR.  12,  1941 
OCT.   6 
JAN.  26,  1942 


3.6     MAY   13,  1942 
5.5     FEK.  25,  1945 
F      MAR.  24 


5S/23E-36E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.90  FT  ABOVE  MSL. 

hIGHtST  WATER  LEVEL     4.38  BELOW  LSD»  MAR.   1,  1946, 
DRY,  WATER  LtVEL  NOT  MEASUREABLE,  APR.   3,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

1,  1946 

4.38 

APR. 

3,  1946 

F 

AUG. 

26,  1971 

P 

DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 


&S/23E-36F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   285.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     S.S*1  BELOW  LSD,  APR.   3,  1946, 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  FEB.  28,  1946,  MAR.   1,  1946,  MAY    7,  1946,  JUNE   3,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
MAR. 

28,  1946 

1 

F 
F 

APR. 
MAY 

3,  1946 

7 

5.91 

F 

JUNE 

3,  1946 

F 

AUG. 

26,  1971 

P 

5S/23E-36G1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   285.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.25  BELOW  LSD,  FEB.  27,  1946, 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  19*6,  SEP.  15,  1947,  JAN.   2,  1948,  JULY  17,  1948, 
RECORDS  available:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27,  1946 
12 

7.25 
F 

JAN. 
SEP. 

3,  1947 
15 

8.13 

F 

JAN. 
JULY 

2,  1948 
17 

F 
F 

AUG. 

26,  1971 

P 
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5S/23E-3662  S.   RECOKDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.90  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.l7  BELOW  LSD.  MAR.   li  1946. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEAbLE,  SEP.  12.  1946,  SEP.  15,  1947. 

RECORDS  Available:  1946-48,  i97i. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28,  1946 
MAR.   1 


6.22 
6.17 


SEP.  12,  1946 
JAN.   3,  1947 


F 
7.77 


SEP.  15,  1947 
JAN.   2,  194B 


F 
7.36 


SEP.   3,  1948 
AUG.  26,  1971 


8.15 

P 


5S/23E-36H1  S.   PERFORATED  126-134  FT. 
LSD    285  F-T  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD,  FEB.  24,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD,  FEB.  24,  1962. 
RECORDS  available;  1962. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  24,  1962 


7.5 


5S/23E-36H2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.55  BELOW  LSD,  FEB.  28,  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  1946,  SEP.  15,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28,  1946 
SEP.  12 


5.55    JAN.   3,  1947 
F      SEP.  15 


6.42 
F 


JAN.   2,  1948 
JULY  17 


6.43 
6.55 


AUG.  26,  1971 


5S/23E-36L1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    285  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.96  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.   1,  1946 
SEP.  12 


4.96 

F 


JAN.   3,  1947 


SEP.  15,  1947 


7.69 


AUG.  26,  1971 


5S/23E-36L2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.26  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.68  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  1946. 
RECORDS  available:  1946,  1971. 


DATE 
MAR.   1,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  12,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  26,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


1.6B 
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5S/23E-36M1  S.   RECOKDJ  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1946. 
LSD   282.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.06  BELOW  LSD.  JAN.  Ib»  1947. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  15,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.   3.  1946 
SEP.   3 


4.70 
6.74 


JAN.  15.  1947 
SEP.  15 


2.06 
F 


JAN.  23.  1948 
JUNE   4 


4.22 
3.04 


AUG.  27.  1971 


5S/23E-36M2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.52  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.94  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1947. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEAbLE.  SEP.   2.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  15.  1947 
OCT.   6 


1.94 
6.62 


JAN.  23.  1948 


4.04    SEP.   2.  1948 


AUG.  27.  1971 


5S/23E-36N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD.  SEP.  26.  1941. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.  26,  1942,  SEP.   9.  1942.  JAN.  11.  1943,  APR.  21.  1943. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941-43.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE   9.  1941 
SEP.  26 


b.3 
5.2 


JAN.  26.  1942 
SEP.   9~ 


JAN.  11,  1943 
APR.  21 


AUG.  20,  1971 


5S/23E-36N2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   286.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSO,  MAR.  24,  1945, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.20  BELOW  LSD,  JULY   2,  1945. 
RECORDS  AVAILABLE:  1945.  1971. 


DATE 
FEB.  26.  1945 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.  24,  1945 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY   2.  1945 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  26,  1971 


WATER 
LEVEL 


7.8 


7.3 


8.2 


RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947,  8  FT 


5S/23E-36N3  S 
IN  1948. 

LSD   281.41  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.40  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1946. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.   3,  1946. 
RECORDS  available:  1946-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 
SEP. 


1,  1946 
3 


1.40 
F 


JAN.  15,  1947 
SEP.  15 


3.59 
5.38 


APR.  16,  1948 
SEP.   2 


4.10 
4.67 


AUG.  27,  1*71 


9 


5S/23E-36P1  S.   RECOmOS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947. 
LSD   282. 2t)  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  *ATER  LEVEL     t.hZ    BELOW  LSD»  FEB.  28t  1946, 
Dry.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABlE»  AUG.  18,  1948. 
RECORDS  available:  1946-48,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


FEb.  28,  1946 
SEP.   3 


2.62 
8.68 


JAN.   3,  1947 
SEP.  15 


6.94 
7.»9 


APR.  16,  1948 
AUG.  18 


6.26 

F 


AUG.  27,  1971 


5S/23E-36P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947. 
LSD    281  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.58  BELOW  LSD,  FEB.  28,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL    lO.P'i  BELOW  LSD,  FES.   8,  1956. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

28,  1946 

J. 58 

SEP. 

7,  1949 

7.40 

JAN. 

28,  1953 

6.92 

OCT. 

2,  1956 

7.55 

SEP. 

3 

7.81 

JAN. 

4,  1950 

7.22 

SEP. 

25 

6.89 

JAN. 

16,  1957 

10.23 

JAN. 

3.  1947 

6.36 

NOV. 

10 

8.81 

JAN. 

12,  1954 

8.49 

SEP. 

16 

7.43 

OCT. 

6 

7.26 

JAN. 

22,  1951 

8.06 

SEP. 

27 

7.05 

JAN. 

11,  1958 

7.18 

JAN. 

29,  1948 

5.52 

SEP. 

10 

6.96 

JAN. 

28,  1955 

8.15 

SEP. 

12 

7.28 

SEP. 

2 

7.53 

JAN. 

22,  1952 

7.27 

SEP. 

26 

7.75 

JAN. 

3,  1959 

8.68 

JAN. 

3,  1949 

6.07 

SEP. 

30 

7.U2 

FEB. 

8,  1956 

10.25 

AUG. 

27,  1971 

P 

5S/23E-36P3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.04  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.94  BELOW  LSD,  MAR.   2,  1946, 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  APR.   3,  1946,  JUNE   3,  1946,  AUG.   1,  1946,  SEP.  12,  1946, 
DEC.   3,  19'*6. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


nATER 
LEVEL 


MAR,   2,  1946 
APR.   3 
MAY    8 


2.94    JUNE   3,  1946       F 

F      JULY   1  4.72 

4.50    AUG.   1  F 


SEP.  12,  1946 
NOV.   1 


F 
4.68 


DEC.   3,  1946 
AUG.  27,  1971 


5S/23E-36P4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.91  BELOW  LSD,  MAR.   5,  1947, 
Dry,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  12,  1946,  JAN.   3,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
MAR.   5,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  27,  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  27,  1946 
SEP.  12 


5.99    JAN.   3,  1947 

F 


5.91 


5S/24E-18L1  S.   PERFORATED  22.5-33.5  FT»  DEPTH  30.9  FT  IN  1971. 
LSD    300  FT  A80VE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    12.50  BELOW  LSD,  NOV.  11,  1950, 
LOWEST  WATER  LEVEL    16.00  BELOW  LSD,  JUNE  16,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1950,  19n. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  11,  1950 


12.5  G   JUNE  16,  1971 


16.0  B 


60 


SS/S^E-lVPl  S.   RECORftb  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10. 0  FT  IN  1946. 
LSD    291  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     y.99  BELOW  LSD»  FEB.  281  IV46. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE.  MAR.   I,     1946.  APR.   3.  1946.  MAY    8«  1946.  JUNE   3.  1946. 
RECORDS  available:  1946.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

MAR. 

28.  1946 

1 

9.99 

F 

APR. 

MAY 

3.  1946 
8 

F 
F 

JUNE 

3.  1946 

F 

AUG. 

11.  1971 

P 

SS/24E-30B1  S.   PERFORATED  112-130  FT. 
LSD    289  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.40  BELOW  LSD.  JUNE  18.  Iv64. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.40  BELOW  LSD.  JUNE  18.  1964. 

RECORDS  Available:    196».   197i. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  18.  1964 

U.4 

JULY  14.  1971 

N 

bS/24E-30Cl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   287.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.77  BELOW  LSD.  APR.   3.  1946. 
LOWEST  WATER  lEVEL     8.'<2  BELOW  LSU.  MAR.   1.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1971. 


DATE 
FEB.  26.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
APR.   3.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  11.  1971 


WATER 
LEVEL 


8.83 


MAR. 


8.9? 


8.77 


bS/24E-3001  S.   DEPTH  45.5  FT  IN  1971. 
LSD    290  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.00  BELOW  LSD.  JULY  14.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.00  BELOI>'  LSD.  JULY  14.  1971. 
RECORDS  available:  1971. 


DATE 
JULY  14,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


3.00 


5S/24E-30E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   287.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.39  BELOW  LSD.  FEB.  28.  1946. 
Dry.  water  level  not  MEASUREABLE.  SEP.  12.  1946.  JAN.   3.  1947. 
RECORDS  available:  1946-47.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

28.  1946 

6.39 

SEP. 

12.  1946 

F 

JAN. 

3.  1947 

F 

AUG. 

12.  1971 

P 

61 


5S/2'»E.-30E2  S.   i^ECOSOS  FURNISHED  BY  PALO  VEHDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1948f  9  FT 
IN  1953. 

LSi)   289.84  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     0.36  BELOW  LSD.  SEP.  26.  195S.  OCT.   2.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.70  UELOW  LSD.  JAN.   3.  1959. 
HECOHUS  AVAILABLE:  1947-S9,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

12.  1947 

7.37 

SEP. 

1?.  1950 

7.76 

JAN. 

12.  1954 

9.01 

JAN. 

4,  1957 

7.06 

SEP. 

15 

9.23 

JAN. 

22.  1951 

8.76 

SEP. 

27 

6.71 

SEP. 

16 

6.61 

JAN. 

16.  1946 

7.8b 

SEP. 

10 

8.46 

FEb. 

2.  1955 

7.36 

JAN. 

11.  1958 

10.25 

SEP. 

2 

8.45 

JAN. 

30,  1952 

9.56 

SEP. 

26 

6.36 

SEP. 

12 

7.20 

JAN. 

3.  1949 

9.6? 

SEP. 

30 

7.51 

JAN. 

26.  1956 

8.16 

JAN. 

3.  1959 

10.70 

SEP. 

7 

7.23 

JAN. 

1.  1953 

9.21 

OCT. 

2 

6.36 

Aug. 

12.  1971 

P 

JAN. 

4,  1950 

8.72 

SEP. 

25 

6.91 

5S/24E-30F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1947.  U 
FT  IN  1952. 

LSD   288.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEk  LEVEL     5.83  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1958. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE ,  SEP.  12.  1946,  JAN.   3.  1949.  JAN.  26.  1956.  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  194b-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

26,  19*6 

8.38 

SEP. 

7,  1949 

10.49 

JAN. 

1,  1953 

9.53 

OCT. 

2.  1956 

8.25 

SEP. 

12 

F 

JAN. 

4,  1950 

10.4<f 

SEP. 

25 

7.46 

MAR. 

26.  1957 

8.89 

MAY 

12,  1947 

8.83 

SEP. 

11 

9.92 

JAN. 

12.  1954 

8.58 

SEP. 

16 

7.14 

SEP. 

15 

9.92 

JAN. 

22,  1951 

10.52 

SEP. 

27 

7.95 

JAN. 

11.  1958 

9.54 

APR. 

16,  1948 

8.91 

SEP. 

10 

9.02 

FEB. 

2.  1955 

11.65 

SEP. 

12 

5.83 

SEP. 

2 

9.36 

JAN. 

22,  1952 

10.82 

SEP. 

26 

7.35 

JAN. 

3.  1959 

F 

JAN. 

3,  1949 

F 

SEP. 

30 

8.53 

JAN. 

26.  1956 

F 

AUG. 

12.  1971 

P 

5S/24E-iOF2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16  FT  IN  1947. 
LSD   288.91  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.79  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1952. 
Dry.  WATER  LEVEL  NOT  ^iEASUREABLE ,  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

12.  1947 

10.23 

SEP. 

11,  1950 

10.34 

SEP. 

25,  1953 

9.20 

MAR. 

26.  1957 

10.92 

SEP. 

15 

F 

FEB. 

23,  1951 

11.54 

JAN. 

12.  1954 

11.40 

SEP. 

10 

10.47 

JAN. 

2.  1948 

10.70 

SEP. 

10 

10.09 

SEP. 

27 

9.30 

JAN. 

11,  1958 

12.27 

SEP. 

2 

12.26 

JAN. 

30,  1952 

13.04 

JAN. 

28.  1955 

11.20 

SEP. 

12 

8.57 

JAN. 

3.  1949 

11.64 

SEP. 

10 

7.79 

SEP. 

26 

8.25 

JAN. 

3.  1959 

12.77 

SEP. 

7 

12.29 

FEB. 

27,  1953 

10.40 

JAN. 

26.  1956 

12.05 

AUG. 

12.  1971 

P 

JAN. 

4.  1950 

10.85 

5S/24E-30G1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
288.40  FT  ABOVE  MSL. 


LSD 

HIGHEST  WATER  LEVEL  8.76  BELOW  LSD.  FEB.  28.  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREASLE,  MAY  8.  1946.  JUNE 
RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1971. 


3.  1946. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   3.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  12.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  28.  1946 
APR.   3 


8.76 
9.05 


MAY 


8.  1946 


w 


bS/24fc-30H  S.   RECORDS  FURNISHED  Br  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.96  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.99  8EL0W  LSD.  APR.   6t  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.S7  BELOW  LSD.  OCT.  31.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  19<*7-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  12,  1971 


•  ATER 
LEVEL 


MAY   12.  1947 
OCT.  31 


6.71    JAN. 
7.57 


1948 


7.01 


APR. 


5.99 


5S/24E-30N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12  FT  IN  1950. 
LSD   282.44  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.40  BELOW  LSD.  SEP.  27.  195h. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.08  BELOW  LSD.  FEB.   8.  1956. 
RECORLiS  AVAILABLE:  1950-S9,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DEC. 

13. 

19bO 

5.30 

JAN. 

28. 

1953 

4.60 

SEP. 

26.  1955 

5.18 

JAN. 

11. 

1958 

4.73 

JAN. 

22. 

1951 

5.95 

SEP. 

25 

4.U0 

FEB. 

8.  1956 

8.08 

SEP. 

12 

4.78 

SEP. 

10 

3.90 

JAN. 

12. 

1954 

6.10 

OCT. 

2 

4.80 

JAN. 

3, 

1959 

6.38 

JAN. 

30, 

1952 

5.35 

SEP. 

27 

3.40 

JAN. 

4.  1957 

5.20 

AUG. 

12. 

1971 

P 

SEP. 

30 

3.90 

JAN. 

28. 

1955 

4.10 

SEP. 

17 

3.55 

5S/24E-30N2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.89  BELOW  LSD.  FEB.  28.  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.34  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-47.  1971. 


DATE 
FEB.  28.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   3,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JAN.   3,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  12,  1971 


WATER 
LEVEL 


4.89 


5.30 


5.34 


5S/24E-31A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.14  BELOW  LSD,  FEB.  27,  1946, 

Dry,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE .  SEP.  12.  1946.  JAN.   3.  1947,  SEP.  15,  1947,  SEP.   2,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27,  1946 
12 

5.14 

F 

JAN. 
SEP. 

3,  1947 
15 

F 
F 

JAN. 
SEP. 

23,  1948 
2 

6.94 

F 

AUG. 

12,  1971 

P 

5S/24E-31B1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.47  BELOW  LSD.  FEB.  27,  1946, 

Dry,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABlE,  SEP.  12,  1946.  SEP.  15.  1947.  JAN.  23,  1948,  SEP.   2,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27,  1946 
12 

6.47 

F 

JAN. 
SEP. 

3,  1947 
15 

8.35 
F 

JAN. 
APR. 

23,  1948 
6 

F 
7.18 

SEP. 
AUG. 

2,  1948 
12.  1971 

F 
P 

63 


5S/24E-31C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEWUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   285.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.47  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1946. 

Dry,  water  level  not  MEASUREABlE.  SEP.  12.  1946,  JAN.   3.  1947.  SEP.  IS.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  19'.6-48.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FES.  27.  1946 
SEP.  12 


7.47 

F 


JAN. 
APR. 


3.  1947 
3 


F 
8.25 


SEP.  15.  1947 
JAiM.  23.  1948 


F 
12.77 


SEP.   2.  1948 
AUG.  12.  1971 


16.85 

P 


5S/24E-31C2  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   280.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  2.88  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1940. 

Dry.  water  level  not  MEASUREABLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 

RECORDS  Available:  i94b-47.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  27.  1946 
SEP.  12 


2.88 
F 


JAN.   3.  1947 


3.80 


SEP.  15.  1947 


AOG.  12.  1971 


RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


bS/24E-3101  S 
11.8  FT  IN  1971. 
LSD   283.56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.48  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1965. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  SEP.  10.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE;  1959-71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

19.  1959 

a. 78 

SEP. 

10.  1962 

F 

JAN. 

6.  1966 

8.88 

JAN. 

10.  1969 

8.50 

SEP. 

4 

4.68 

JAN. 

4.  1963 

6.13 

SEP. 

10 

4.23 

SEP. 

16 

5.45 

JAN. 

11.  1960 

9.18 

AUG. 

6 

5.33 

JAN. 

6.  1967 

7.63 

JAN. 

9.  1970 

8.50 

SEP. 

7 

4.80 

JAN. 

7.  1964 

7.38 

SEP. 

9 

5.85 

SEP. 

8 

6.65 

JAN. 

13.  1961 

a. 23 

SEP. 

4 

3.73 

JAN. 

8.  1968 

8.35 

JAN. 

11.  1971 

8.20 

SEP. 

30 

5.23 

JAN. 

6.  1965 

7.78 

SEP. 

10 

4.40 

JUNE 

24 

5.38 

JAN. 

3.  1962 

7.63 

SEP. 

4 

3.48 

5S/24E-31F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   286.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.11  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1946. 
Dry.  water  level  not  MEASUREABLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27.  1946 
12 

9.11 

F 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

10.90 

F 

JAN. 
SEP. 

23.  1948 
2 

10.60 
11.76 

AUG. 

12.  1971 

P 

5S/24E-31F2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   284.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.87  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1946. 
Dry.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27.  1946 
12 

6.87 

F 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

8.63 
F 

JAN. 
SEP. 

23.  1948 
2 

8.28 
9.06 

AUG. 

12.  1971 

P 
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bS/a^E-SlGl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
L50   283.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  *ATER  LEVEL     6.39  BELOM  LSD.  FEB.  27.  1946. 
ORY.  HATER  LEVEL  NOT  MEASUrtEABLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-*-*.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

i-ATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27.  1946 
12 

6.39 

F 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

8.40 

F 

JAN. 
SEP. 

23.  1948 
2 

8.13 
9.13 

AUG. 

12.  1971 

P 

bS/24E-31Ll  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.21  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     7.96  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1946. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEA=;UREABLE.  SEP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947.  SEP.  12.  1948.  JAN.   3.  1949. 
RECORDS  available:  1946-49.  1971. 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

■  ATER 
LEVEL 

FEB. 

27.  1946 

7.96 

JAN. 
SEP. 

3,  1947 
15 

9.46 

F 

JAN. 
SEP. 

23.  1948 
12 

8.77 

F 

JAN. 
AUG. 

3.  1949 
12.  1971 

F 

SEP. 

12 

F 

P 

5S/'24E-31M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  15.0  FT  IN  1971. 
LSD   285.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEvEL     5.66  BELOM  LSD.  JAN.  26.  1942. 
ORY.  MATER  LEVEL  NOT  MEASUREA8LE.  FEB.  10.  1959.  JAN.   6.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941-45.  1959-71. 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

29. 

1941 

7.16 

JAN. 

11. 

1960 

13.10 

JAN. 

7. 

1964 

10.18 

JAN. 

8. 

1968 

14.55 

JAN. 

26. 

1942 

5.66 

SEP. 

7 

8.40 

SEP. 

4 

9.25 

SEP. 

10 

9.01 

SEP. 

9 

9.76 

JAN. 

13. 

1961 

12.90 

JAiM. 

6. 

1965 

12.80 

JAN. 

10. 

1969 

14.51 

JAN. 

11. 

1943 

8.06 

SEP. 

5 

8.26 

SEP. 

4 

11.00 

SEP. 

16 

11.51 

APR. 

21 

8.66 

JAN. 

3. 

1962 

13.16 

JAN. 

6. 

1966 

F 

JAN. 

9, 

1970 

1».21 

NOV. 

10. 

1944 

11.86 

SEP. 

22 

8.66 

SEP. 

10 

9.75 

SEP. 

8 

12.71 

FEB. 

26. 

1945 

9.16 

JAN. 

4. 

1963 

9.66 

JAN. 

6. 

1967 

14.05 

JAN. 

11. 

1971 

14.06 

FEB. 

10. 

1959 

F 

SEP. 

6 

6.33 

SEP. 

9 

10.50 

JUNE 

24 

9.05 

SEP. 

8 

9.30 

6S/24E-31M2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   282.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     6.06  BELOW  LSD.  MAR.   1.  1946. 
ORY.  MATER  LEVEL  NOT  MEASUREA8LE.  JUNE   3,  1946. 
RECORDS  available:  1946.  1971. 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
MAR. 

27.  1946 
1 

6.13 
6.08 

APR. 
MAY 

3.  1946 
8 

6.54 
7.03 

JUNE 

3.  1946 

F 

AUG. 

12.  1971 

P 

5S/24E-31P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   283.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     7.80  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
Dry.  MATER  level  not  MEASOREABLE.  StP.  12.  1946.  SEP.  15.  1947. 
RECORDS  AVAILARLE:  1946-48.  1971. 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
SEP.  12 


7.80    JAN.   3. 
F      SEP.  15 


1947 


10.17 

F 


JAN.  23.  1948 
SEP.   2 


9.55 
11.08 


AUG.  12.  1971 
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5S/20E-31P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   ^B0.9b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.91  BELOW  LSD.  FEB.  26t  1946» 
LOWEST  WATER  LEVEL    li;.30  bELOW  LSD.  SEP.  i,     1948. 

RECORDS  Available:  i94b-4«,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  12«  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
SEP.   3 


7.91 
11.03 


JAN.   3.  1947 
SEP.  15 


10.65 
12.16 


JAN.  23.  1948 
SEP.   2 


8.32 
12.30 


6S/21E-1RI  S.   DEPTH  12  FT  IN  1971. 
LSD    448  FT  ABOVE  MSL. 

OkY.  water  level  not  MEASUREABLE.  AUG.   4.  1971. 
RECORDS  available:  1971. 


DATE 
4.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


6S/21E-25A1  S.   PERFORATED  170-192,  240-260  FT. 
LSD    398  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   145.00  BELOW  LSD.  .  1942. 

ORY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JULY  15.  1971. 
RECORDS  available:  1942,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

,  1942 

145.   & 

JULY  15,  1971 

F 

6S/21E-35B1  S.   DEPTH  92.7  FT  IN  1971. 
LSD    409  FT  ABOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  AUG.  17.  1971. 
RECORDS  available:  1971. 


UATE 
AUG.  17.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/21E-35B2  S.   WELL  FILLED  TO  SURFACE. 
LSD    409  FT  ABOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  AUG.  17,  1971. 
RECORDS  available:  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

AUG. 

17,  1971 

F 

6S/21E-36R1  S.   PERFORATED  520-555,  564-620  FT. 
LSD    389  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   138.00  BELOW  LSD,  APR.    ,  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL   145.00  BELOW  LSD.  JULY  15.  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1954. 


DATE 
.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  15.  1954 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 


138. 


145. 
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6S/22E-1F1  S.   PERFOKATfcO  150-350  FTJ  DEPTH  347.0  FT  IN  1971. 
LSD    405  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEK  LEVEL   142.00  BELOW  LSD.  JUNE   2.  1966t 
LOWEST  WATER  LEVEL   156.91  BELOW  LSD.  JULY  22.  1971. 
RECORDS  available:  1966.  1971. 


DATE 
JUNE   2.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6   JULY  22.  1971 


MATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


142. 


6   OCT. 


145. 


156.91 


6S/22E-1H1  S.   PERFORATED  180-320  FT. 
LSD    400  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   141.66  BELOW  LSD.  MA.^.  25.  1959. 
LOWEST  WATER  l,EVEL   142.43  BELOW  LSD.  FEB.  13.  1962. 
RECORDS  available:  1959,  1962,  1971. 


DATE 
MAR.  25.  1959 


WATER 
LEVEL 


DATE 
141. 66G   FEB.  13,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  22.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


142.43 


6S/22E-1N1  S.   PERFORATED  410-426  FT. 
LSD    405  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   143.00  BELOW  LSD.  FEB.  15i 
LOWEST  WATER  LEVEL   143.00  BELOW  LSD.  FEB.  15. 
RECORDS  available:  1962.  1971. 


1962. 
1962. 


DATE 
FEB.  15.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


143.00 


6S/22E-1N2  S. 
LSD    405  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   143.30  BELOW  LSD.  FEB.  15.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL   143.30  BELOw  LSD.  FEB.  15.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  15.  1962    143. 30G   AUG.  19.  1971 


6S/22E-1R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.2  FT  IN  1971. 
LSD   269.27  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.17  BELOW  LSD.  SEP.  15.  1939. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. SO  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1937-43.  1945-46.  1950-61.  1964-71. 


■"""■ 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

10. 

1937 

6.17 

JULY 

2. 

1945 

b.97 

JAN. 

28, 

1955 

6.10 

SEP. 

5. 

1964 

7.55 

JAN. 

4. 

1936 

7.57 

MAR. 

26. 

1946 

5.58 

SEP. 

26 

6.30 

JAN. 

6. 

1965 

7.70 

AUG. 

17 

7.67 

JUNE 

7 

5.96 

JAN. 

26. 

1956 

6.20 

OCT. 

9 

7.15 

SEP. 

15 

7.67 

JULY 

3 

5.64 

SEP. 

25 

6.15 

JAN. 

7. 

1966 

8.00 

JAN. 

4. 

1939 

7.37 

JAN. 

4. 

1950 

8.10 

JAN. 

4. 

1957 

6.40 

SEP. 

12 

7.70 

SEP. 

15 

■*.n 

APR. 

10 

7.59 

SEP. 

7 

7.12 

JAN. 

7, 

1967 

7.25 

FEB. 

2. 

1940 

5.47 

SEP. 

11 

8.14 

JAN. 

10. 

1958 

7.47 

SEP. 

11 

8.20 

SEP. 

26 

5.77 

JAN. 

zd. 

1951 

8.04 

SEP. 

12 

7.72 

JAN. 

8. 

1968 

8.90 

JAN. 

10. 

19<*1 

5.87 

SEP. 

11 

8.04 

JAN. 

6. 

1959 

8.12 

SEP. 

11 

8.50 

SEP. 

26 

5.87 

JAN. 

22, 

1952 

7.84 

SEP. 

8 

7.82 

JAN. 

11. 

1969 

9.00 

JAN. 

26. 

1942 

6.57 

SEP. 

30 

7.64 

JAN. 

13. 

1960 

7.82 

SEP. 

17 

8.65 

SEP. 

9 

6.27 

JAN. 

1. 

1953 

7.84 

SEP. 

8 

7.52 

JAN. 

13, 

1970 

9.00 

JAN. 

11, 

1943 

6.07 

SEP. 

25 

8.00 

FEB. 

7. 

1961 

7.52 

SEP. 

9 

9.55 

APR. 

21 

6.47 

JAN. 

12. 

1954 

7.50 

MAY 

3 

8.12 

JAN. 

11. 

1971 

9.80 

JAN. 

5. 

1945 

6.17 

SEP. 

27 

6.90 

JAN. 

7. 

1964 

8.35 

JUNE 

30 

9.53 
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6S/2i!t-2Fl  S.   PEKFORATED  220-320  FT. 
LSD    '»02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATtH  LEVEL   140.00  BELOW  LSD»  AUG.   J»  1967t 
LOWEST  WATER  LEVEL   I'fB.TI  bELOW  LSD»  AUG.  19.  1971. 
RLCOWDb  AVAILABLE:  1967.  1971. 


DATE 
AUG.   3.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LE(/EL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


UO. 


148. 73B 


6S/22t-2Jl  S.   PERFORATED  410-426  FT. 
LSD    403  FT  ABOVE  rtSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   142.22  BELOW  LSD,  FEB.  10.  1966. 
LOWEST  WATER  LEvEL   147.13  BELOW  LSD.  JULY  21.  1971. 
RECORDS  available:  1951.  1966.  1971. 


DATE 
MAY   14.  19bl 


WATER 
LEVEL 


DATE 
144.5  &   FEB.  10.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.  19.  1966 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  21.  1971 


WATER 
LEVEL 


142.22 


143.35 


147.13 


6S/22E-2P1  S.   PERFORATED  150-250  FTJ  DEPTH  249.0  FT  IN  1971. 
LSD    402  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEvEL   137.50  BELOW  LSD.  FEB.   6.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL   U8.40  BELOW  LSU.  MAY   13.  1964. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964,  1966.  1971. 


DATE 
FEB.   6,  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
13,  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
148.4  G   FEB.  10,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


137.5 


MAY 


141.25 


146.20 


6S/22E-2P2  S.   PERFORATED  220-350  FT. 
LSD    404  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   14V. 00  BELOW  LSD,  AUG.  20,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL   149.59  BELOW  LSD,  AUG.  19,  1971. 
RECORDS  available;  1968,  1971. 


DATE 
AUG.  20,  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


149. 


149.59 


6S/22E-2R1  S.   PERFORATED  406-422,  494-514  FT. 
LSD    403  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   141. *5  BELOW  LSD,  ,  1965. 

LOWEST  WATER  LEVEL   145.51  BELOW  LSD,  AUG.  19,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-66,  1971. 


DATE 

1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
10,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


141. 45G   FEB. 


142.45 


AUG. 


145.51 


6S/22E-3B1  S.   PERFORATED  275-414  FT;  DEPTH  369.5  FT  IN  1971. 
LSD    421  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   161.00  BELOW  LSD,  JAN.  20,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL   165.14  BELOW  LSD,  AUG.  18,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964,  1971. 


DATE 
JAN.  20,  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


161. 


165.14 
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6S/22E-3J1  S.   DEPTf4  83.0  FT  IN  1971. 
LSD    «06  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEK  LEVEL    bd.lO  oELOW  LSOt  JULY  22»  l-^Tl* 
ORYf  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAbLE«  JULY  12,  1966. 
RtCOROS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  12,  1966 


JULY  22,  1971 


6B.10 


6S/22E-3R1  S.   PERFORATED  180-355  FT. 
LSD    *03  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   lf2.00  BELOW  LSD,  APR.  12,  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   146. «0  bELOW  LSD,  OCT.   6,  1966. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1966,  1971. 


DATE 
•APR.  12,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.   6,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
lft6.b  G   AUG.  IB,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


142. 


178. 57A 


6S/22E-3R2  S.   PERFORATED  170-350  FT. 
LSD    406  FT  ABOVE  HSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   143.00  BtLOW  LSD,  MAY   17.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   146.90  BELOW  LSD.  OCT.   6.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY 

17,  1966 

143.   G 

OCT. 

6,  1966 

146.9  G 

AUG. 

18,  1971 

171. b6A 

6S/22E-8J1  S.   PERFORATED  172-30?  FT. 
LSD    408  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   155.00  BELOW  LSD,  JUNE  25,  1966,  JULY  30,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   164.00  bELOW  LSD,  AUG.  24,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966,  1971. 


DATE 
JUNE  25,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  30.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  24,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
164.0  G   JULY  28.  1971 


WATER 
LEVEL 


155. 


155. 


6S/22E-8L1  S.   PERFORATED  180-300  FT. 
LSD    408  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   151.00  BELOW  LSD,  AUG.   3,  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   159.80  BELOW  LSD,  JULY  28.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 
AUG.   3.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  24,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
202.0  A   JULY  28.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


151. 


159.80 


6S/22E-9L1    S.       PERFOi^ATED    172-332    FT. 
LSD  402    FT    AbOVE    MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   143.00  bELOW  LSD,  HAY   lb.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   158.70  BELOW  LSD.  AUG.  24.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966,  1971. 


DATE 
15,  1966 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  24,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
15B.7  G   AUG.  18.  1971 


■  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 


143. 


176. 17A 
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6S/22t.-yHl    S.       PEfSFOPATEO    162-292    FT. 
LSD         404    FT    ABOVE    MbL. 

HIGHEST  »*aT£R  LtVEL   151.00  BELOW  LSD»  JUNE  20«  1966f  JULY  30.  1966. 
LOWEST  WATEH  lE-VEL   161. ?0  bELO*  LSUt  AUG.  24.  1966. 
RECORUS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 
JUNE  20.  1966 


WATEH 
LEVEL 


DATE 
G   JULY  30.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   AUG.  2<»t  1966 


MATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  IB.  1971 


WATER 
LEVEL 


151. 


161. 


161.3 


ldl.4  A 


6S/22E-9P1  S.   PERFORATED  230-250  FT»  DEPTH  249.5  FT  IN  1971. 
LSD    402  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   146.15  BELOW  LSD.  JUNE  12.  196el. 
LOWEST  WATER  LtVEL   154.93  oElOW  LSD.  JULY  26.  1971. 
RECORDS  available:  1968.  1971. 


DATE 
JUNE  12.  196B 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  28.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


146.15 


154.93 


t)S/22E-9iJl  S.   PERFORATED  172-302  FT. 
LSO    403  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   156.00  BELOW  LSD.  JULY   6.  1966. 
LOWEST  WATER  lEVEl   155.00  bELOW  LSD.  JULY   8.  1966. 
RECORDS  available:  1966.  1971. 


DATE 
JULY   8.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   JULY  28,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


155. 


196. 96A 


6S/22E-1CH1  S.   PERFORATED  174-304  FT. 
LSD    403  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   149.96  BELOW  LSD.  AUG.  18.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL   156.00  BELOW  LSD.  AUG.  23.  1966. 
RECORDS  available:  1966,  1971. 


i 


DATE 
AUG.  23.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


■  ATER 
LEVEL 


1S6. 


149.95 


6S/22E-11H1  S.   PERFORATED  170-235  FT. 
LSD    405  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   147.00  BELOW  LSD.  SEP.  30.  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL   146.00  BELOW  LSD.  FEB.  16,  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1955.  1962.  1971. 


DATE 
SEP.  30.  1955 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   FEB.  16.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


147. 


148.0  G 


6S/22E-11H2  S.   DEPTH  290.5  FT  IN  1971. 
LSD    405  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   160.93  BELOW  LSD.  AUG.  19.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL   160.93  BELOW  LSD.  AUG.  19.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


DATE 
AUG.  19.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


150.93 


70 


6S/H2E-11N1  S.   PERFOftATtD  220-480  FT. 
LSD    402  FT  Above  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   145.00  8EL0W  LSD.  JULY  iO.  I960. 
LO«EST  WATEK  LEVEL   14-^. =^0  BELOW  LSO.  AUG.  18i  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  196b.  1971. 


DATE 
JULY  10.  1968 


WATEH 
LEVEL 


DATE 
G   AUG.  18.  1971 


(■ATER 
LEVEL 


DATE 


WATEH 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


146. 


149. bO 


6S/22E-11R1  S.   WELL  POINT  7'5-77  FT;  DEPTH  57.7  FT  IN  1971. 
LSO    276  FT  ABOVE  mSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    16.63  BELOW  LSO.  JUNE   1.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL    1H.9*  bELOW  LSD.  JULY   7.  1971. 
RECORDS  available:  1967-6H,  1971. 


DATE 
MAR.  27.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
1.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10.  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


10.i!6 


JUNE 


16.63 


17.00    JULY   7.  1971 


16.94 


6S/22E-11R2  S.   wELL  POINT  lfl-2l  FTJ  DEPTH  21.4  FT  IN  1971. 
LSO    276  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    16.40  BELOW  LSD.  HAR.  21.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL    18.76  dELOW  LSO.  JULY   7.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1967-68.  1971. 


DATE 
MAR.  21.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY   7.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


16.40 


16.75 


18.76 


6S/22t-12Al  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.2  FT  IN  1971. 
LSD   269.39  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD.  JAN.   8.  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.05  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATEH 
LEVEL 


DATE 


WATEH 
LEVEL 


JAN.   8.  1968 
SEP.  11 


8.90    JAN.  11.  1969 
9.10    SEP.  17 


9.25 
9.05 


JAN.  13.  1970 
SEP.   9 


9.40    JAN.  11.  1971 
9.65    JUNE  30 


10.05 
9.83 


6S/22E-12A2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   269.69  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.45  BtLOW  LSD.  OCT.   9.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD.  SEP.  11.  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-67.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  l*.  1971 


WATEH 
LEVEL 


OCT. 

JAN. 


1965 
1966 


7.45    SEP.  12.  1966 
b.25    JAN.   7.  1967 


8.10 
7.o5 


SEP.  11.  196/ 


8.70 


7X 


bS/22t-12A3  S.   HECOHDS  FURNISHED  BY  PALO  VEHUt  IRRIttATION  DISTRICT. 
LSD    26a  FT  ABOi/E  MSL. 

HIGHEST  WATLK  LEVEL     ^.fii  BELOW  LSD»  JULY  20.  1926. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.77  oELOW  LSU.  FEB.  16.  1926. 
RtCOKOS  AvAILAdLE:  1923-?7.  1936-37,  1971. 


DATE 


WATEC< 
LEVEL 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

5.27 

JAN. 

29.  1937 

6.4 

5.67 

SEP. 

18 

5.9 

6.0 

SEP. 

16,  1971 

P 

5.7 

JULY  2b,  1923 

NOV.  14 

JAN.  19,  1924 

SEP.  19 


5.77  FEB.  16,  1925 

6.37  APR.  15 

6.b7  JULY  20,  1926 

5.47  OCT.  15 


6.77  APR.  25,  1927 

5.57  MAY  26 

4.»7  NOV.  la,  1936 

5.97  DEC.  22 


6S/22E-12C1  S.   PERFORATED  436-471  FT. 
LSD    406  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   145.00  BELOW  LSD,  MAY   29,  1969, 
LOWEST  WATER  LEVEL   149.^4  BELOw  LSD,  AUG.  19,  1971. 
RECORDS  available:  1969,  1971. 


DATE 
MAY   29,  1969 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  19,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


145. 


149. 64d 


6S/22E-12E1  5.   PERFORATED  160-220  FT. 
LSD    405  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD,  FEB.   9,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL   153.20  BELOW  LSD,  NOV.   -♦,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962,  1970-71. 


DATE 
9.  196^ 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.  1970 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 


136.0 


NOV, 


153.2  6   AUG. 


AUG.  19,  1971 


170. 30A 


6S/22E-12F1  S.   DEPTH  252  FT  IN  1962,  200  FT  IN  1971. 
LSD    400  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD.  FEB.   9.  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD,  FEB.   9,  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962,  1971. 


DATE 
FEB.   9,  1962 


WATER 
LEVEL 


WATER 
LEVEL 


DATE 
136.0  G   SEP.   8,  1971       A 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/22E-12L1  S. 
13.8  FT  IN  1971. 
LSO   270.25  FT  AbOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8.85  BELOW  LSD,  OCT.   9,  1965t 
12.60  BELOW  LSO,  JAN.  11.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE:  1965-71, 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

10.20 

JAN. 

11.  1969 

11.60 

SEP. 

9,  1970 

11.40 

10.05 

SEP. 

17 

10.75 

JAN. 

11,  1971 

12.60 

11.05 

JAN. 

13,  1970 

11.05 

JULY 

7 

12.09 

11.15 

OCT.  9,  1965 

DEC.  * 

JAN.  7,  1966 

SEP.  12 


8.85  JAN.  7,  1967 

9.50  SEP.  11 

9.95  JAN.  9,  1966 

9.10  SEP.  11 
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6S/22E-l«fL2  S.   OEf»TH  S52  FT  IN  1962. 
LSU    275  FT  ABOVE  mSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    18.00  HELOW  LSD.  MAY  kit     1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    18.00  bELO*  LSO.  MAY   22.  19t>4. 
RtCOROS  AVAILAHLE:  1964.  1971. 


DATE 
MAY   22.  1964 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   SEP.   9.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


lo. 


6S/22E-12M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNIbHEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
17.35  FT  IN  1971. 
LSD   268.30  FT  AhOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.49  BtLOW  LSD.  SEP.  12.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. "5  bELOW  LSD.  JAN.  11.  1971. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1965-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

9. 

19t)b 

NOV. 

4 

DEC. 

4 

JAN. 

7, 

1966 

FEB. 

8 

MAR. 

6 

APR. 

7 

MAY 

7 

JUNE 

7 

JULY 

7 

AUG. 

4 

SEP. 

12 

OCT. 

10 

NOV. 

11 

DEC. 

5 

JAN. 

7, 

1967 

FEB. 

7 

MAR. 

6 

7.54 

APR. 

7,  1967 

7.79 

MAY 

6 

7.89 

JUNE 

8 

8.29 

JULY 

10 

0.64 

AUG. 

8 

8.54 

SEP. 

11 

8.44 

OCT. 

7 

8.34 

NOV. 

8 

8.09 

DEC. 

8 

7.89 

JAN. 

9.  1968 

7.59 

FtB. 

9 

7.49 

MAR. 

8 

7.69 

APR. 

8 

8.14 

MAY 

8 

8.44 

JUNE 

8 

8.6« 

JULY 

10 

8.74 

AUG. 

12 

0.69 

8.54 

OCT. 

8. 

1968 

10.20 

MAR. 

30.  1970     10.45 

8.59 

NOV. 

8 

10.50 

APR. 

7 

10.55 

6.64 

DEC. 

13 

10.50 

MAY 

16 

10.45 

8.59 

JAN. 

11. 

1969 

10.60 

JUNE 

8 

10.25 

8.64 

FEB. 

8 

10.70 

JULY 

7 

10.25 

8.74 

MAR. 

8 

10.45 

AUG. 

10 

10.60 

8.79 

APR. 

8 

10.05 

SEP. 

9 

10.60 

8.84 

MAY 

7 

10.15 

OCT. 

12 

11.20 

8.79 

JUNE 

9 

10.25 

NOV. 

6 

11.15 

8.84 

JULY 

14 

10.35 

DEC. 

9 

11.25 

8.79 

AUG. 

6 

10.55 

JAN. 

11.  1971     11.45 

8.89 

SEP. 

17 

10.70 

FEB. 

8 

11.30 

8.89 

OCT. 

10 

11.05 

MAR. 

8 

11.25 

8.84 

NOV. 

8 

11.10 

APR. 

9 

11.15 

8.94 

DEC. 

9 

10.95 

MAY 

10 

11.00 

8.94 

JAN. 

13. 

1970 

11.10 

JUNE 

9 

10.65 

8.89 

FEB. 

13 

10.75 

JULY 

7 

11.08 

RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNISHED  BY  PALO  VERGE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6S/22E-12N1  ! 
18.7  FT  In  1971. 
LSD   274.55  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    15.26  BELOW  LSD.  JAN.   9.  1968. 
DRY.  WATER  LEvEL  NOT  MEASUREAbLE.  SEP.  11.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1968-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

9 

FEB. 

9 

MAR. 

8 

APR. 

8 

MAY 

8 

JUNE 

6 

JULY 

10 

.  19b8 


15.26 

AUG. 

12 

15.36 

SEP. 

11 

15.31 

OCT. 

8 

15.41 

NOV. 

8 

15.36 

DEC. 

13 

15.46 

JAN. 

11 

15.4f> 

FEB. 

S 

.  1968 


.  1969 


15.41 

JUNE 

8.  1970 

15.80 

JAN. 

11.  1971 

18.00 

F 

JULY 

7 

16.80 

FEB. 

8 

17.85 

16.20 

AUG. 

10 

16.55 

MAR. 

8 

17.70 

16.60 

SEP. 

9 

16.25 

APR. 

9 

17.45 

16.95 

OCT. 

12 

16.95 

MAY 

10 

17.30 

17.20 

NOV. 

9 

17.45 

JUNE 

9 

16.75 

17.45 

DEC. 

9 

17.80 

JULY 

7 

16.82 

6S/22E-12R1  S.   DEPTH  160  FT  IN  1950. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  JAN.   8.  1950. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSu.  JAN.   8.  1950. 

RECORDS  Available:  1950.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 

8.  1950 

8.   G 

SEP. 

9.  1971 

N 
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6S/22E-12R2  S.   RtCORUb  FURNISHED  BY  HALO  VERDE  IRRIGATIOiM  DISTRICT. 
LSO   2b6.10  KT  AbOVE  MSL. 

MIOHtST  WATER  LEVEL     5.59  faELOW  LbD.  SEP.  19.  1924. 
LOWEST  WATtR  LEVEL     6.*9  oELOW  LSO.  OCT.  15.  1925. 
RECORDS  AtfAILAHLt:  1923-,^6.  1971. 


OATt 


waTEk 
LEVEL 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 
JAN. 


26. 
21. 


1923 
1924 


b.79 
5.89 


StP.  19, 
FES.  14. 


1924 
1925 


5.59 
5.d9 


OCT.  IS.  1925 
JAN.   2.  1926 


6. '.9    MAR.  19.  1926 
b.B9    SEP.  16.  1971 


6.09 
P 


6S/22C-1301  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    275  FT  ABOVE  MSL. 

MKjHEST  WATER  LEVEL    14.56  BELOW  LSO.  OCT.   9.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    l3.f»6  BELOW  LSD.  JAN.   7.  1967. 

RECORDS  Available;  1965-67. 


DATE 


«ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 
JAN. 


9.  1965 
7.  196b 


It. 5b 
15.66 


SEP.  12.  1966 


14.66    JAN.   7.  1967 


15.86    SEP.  11.  1967 


15.66 


6S/22E-1361  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    266  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.«2  BELOW  LSD.  JULY  23.  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.'^2  BELOW  LSD.  JAN.  21.  1924. 
RECORDS  AVAILABLE:  1922-?6,  l'*71. 


DATE 

WATtR 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 
JULY 
NOV. 

5.  1922 
23.  1923 
16 

b.42 
4.b2 
O.02 

JAN. 
SEP. 
FEB. 

21.  1924 

19 

16.  1925 

6.52 
5.92 
5.12 

OCT. 

JAN. 

16.  1925 
4.  1926 

5.62 
6.12 

MAR. 
SEP. 

20.  1926 
16,  1971 

6.02 

P 

6S/22t-13Hl  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   265.30  FT  ABOVE  mSl. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  3.90  BELOW  LSD,  OCT.  16.  1925. 

LOWEST  wATtK  LEVEL  5.?0  BELOW  LSD.  NOV.  26.  1923.  FFB.  17.  1925. 

RECORDS  Available:  1923-26.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 

26.  1923 
21,  192-t 

5.30 

5.20 

SEP. 
FEB. 

19.  1924 
17,  10?5 

4.90 
5.30 

OCT. 
JAN. 

16.  1925 
4.  1926 

3.90 
4.50 

SEP. 

2.  1971 

P 

bS/22E-13Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATIOIM  DISTRICT. 
FT  IN  1966.  22.5  FT  IN  1971. 
LSD    276  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    15.30  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    19.rt5  BELOW  LSU.  JAN.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-71. 


DEPTH  26 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 
JAN. 

9,  196b 
12 
9.  1967 

18.30 
15.30 
17. •^S 

SEP. 
JA»I. 
StP. 

12.  1967 
9,  1968 
11 

lb. 95 
18.55 
17.45 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

13.  1969 
17 

14.  1970 

19.15 
18.05 
19. oO 

StP. 
JAN. 
JULY 

10.  1970 
12.  1971 
7 

17.75 
19.85 
18.90 
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6S/22E-13P1  S.   RECOf<l*S  FUHNISrlEtl  BY  PALO  VEWOE  IRRIOATION  DISTRICT. 
LSt>   267.10  FT  AHOVt  mSl. 

MI6HtST  KATtR  LtvtL     d.O'i    BELOW  LSD.  MAY   31.  1927. 
LOWEST  «ATER  LEVEL     9.'^9  t<ELO«  LSD.  NOV.  ttbt     1923. 
RECORDS  available:  1923-^7.  1971. 


DATE 

wATEf* 
LEVEL 

DATE 

■  ATER 
LEVEL 

DATE 

kATER 
LEVEL 

DATE 

i^ATER 
LEVEL 

'^.OV. 
JAN. 
SEP. 

26.  1923 
2,  192* 
19 

9.69 
tl.29 
5.29 

FEB. 
OCT. 

J  A.M. 

16.  1925 
16 
4,  1926 

b.l9 
5.U9 
6.79 

MAR. 
APR. 

22.  1926 
aa,    1927 

4.79 
6.99 

MAY 

SEP. 

31,  1927 
16,  1971 

2.69 
P 

» 


6S/22t-13Ql  S.   v»ELL  POINT  114-116  FI»  DEPTH  116.3  FT  IN  1971. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST    WmTE>^    LEVEL  T.i-O    BELOW    LSD,    JUiME    12,     19e>6, 

LOWEST    sATER    lEVEL  I^.**    bElOW    LSD,    JULY       7,     1971. 

RECORDS  Available:  i9o7-eH,  1971. 


DATE 

WATER 

DATE 

«AIEh 
LEVEL 

DATE 

I.ATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 

LEVEL 

LEvEL 

lOAR. 

23,  1967 

7.9h 

JUiMt 

1,  1967 

7.bl 

JUNE  12,  1968 

7.20 

JULY 

7,  1971 

a. 44 

6S/22t-13(j2  S.   •ELL  POINT  20-22  FT!  DEPTH  21.9  FT  IN  1971. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     T.ol  BtLOW  LSD,  JUimE   1,  l9o7, 
LOWEST  *ATER  LEVEL     ».?()  bELO*  LSD,  JULY   7,  1971. 
RECORDS  available:  1967,  19/1. 


OATt 
MAR.  23,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   1,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY   7,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.72 


7.41 


8,20 


6S/22E-1303  S.   RtCQwDS  PRIOR  lO  ^/7/71  FuRNIShEU  BY  PALO  VEROE  IRRIUATION  DISTRICT. 
FT  IN  1957,  9.6  I- T  IN  1971. 
LSD   266.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LtvEL     5.?5  BELOW  LSD,  SEP.  12,  19bb, 
LOWEST  »ATEk  level     9.40  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


DEPTH  10 


DATE 

JAN. 

18,  1957 

SEP. 

7 

JAN. 

10,  195b 

SEP. 

16 

JAN. 

13,  1959 

SEP. 

8 

JAN. 

13,  1960 

SEP. 

8 

WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.50 

FEB. 

9 

6.00 

SEP. 

20 

B.05 

JAN. 

e 

6.55 

SEP. 

12 

7.60 

JAN. 

14 

5.70 

SEP. 

14 

7.50 

JAN. 

8 

7.00 

SEP. 

5 

,  1961 
,  1962 


,  1963 


,  1964 


6.00 

JAN. 

7, 

1965 

7.70 

SEP. 

u. 

1968 

5.65 

b.OO 

aEP. 

9 

6.70 

JAN. 

13, 

1969 

8.75 

7.70 

JAN. 

8, 

1966 

7.90 

SEP. 

17 

7.50 

7.30 

SEP. 

12 

5.25 

JAN. 

14, 

1970 

9.05 

7.80 

JAN. 

9, 

1967 

7.50 

SEP. 

10 

7.45 

b.70 

SEP. 

12 

7.25 

JAN. 

12, 

1971 

9.40 

7.95 

JAN. 

9, 

1968 

8.15 

JULY 

7 

7.93 

5.65 

6S/22E-13R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   263.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.31  BELOW  LSD,  JUNE  27,  1923,  OCT.  15,  1925, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.71  oELOW  LSu,  JAN.   4,  1926. 
RECORDS  available:  1918-20,  1922-26,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY  28,  1918 

SEP.  1 

MAR.  1,  1919 

MAY  1 


3.83  MAR.   4,  1920 

3.53  SEP.   5,  1922 

5.20  JUNE  27,  1923 

4.31  NOV.  14 


5.10  JAN.  21,  1924 

3.81  SEP.  19 

3.31  FEB.  17,  1925 
3.51 


3.91  OCT.  15,  1925  3.31 
3.61  JAN.  4,  1926  5.71 
4.21    SEP.   2,  1971       P 
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6S/2i;t-l*Ll  S.   i^FLL  POINT  90-94  FT«  DEPTH  9^.5  FT  IN  1971. 
LSO    395  l-T  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATE«  LEVEL    3c:.6b  bELOid  LSD.  JUNE   1.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL    3b. 00  HELOW  LSl).  AUG.   4.  1971. 
RECORDS  <*VmILaHLE:  I9b7-(-8.  Isy71. 


i,ATE^  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

MAR.  31t  1967     32.9^    JUNE   1.  1967     32. (JS    JUNf  10.  196«     33.18    AUCi.   4,  1971      33.00 


6S/22t-14L^  S.   WELL  POINT  30-34  FT»  DEPTH  33.1  FT  IN  1971. 
LSO    295  FT  ABOVE  rtSL. 

HltiHEST  WATER  LEVEL    32.21  BELOW  LiO»  JUNE   1.  l9o7. 
ORV.  WATEk  level  NOT  MEASUREAbLE.  AUG.   t .  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1967-f-<J,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

^.ATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 

31.  196/ 

32.2* 

JUNE 

1.  l9f-7 

32.21 

JUNE  10.  1^68 

32. ab 

AUG. 

4.  1971 

F 

6S/22E-lb»'a  S.   PERFORATED  171-315  FT. 
LSD    397  FT  AMOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD.  FEB.  lb.  1955. 
LOWEST  WATlR  level   13'<.13  BELOW  LSD.  FEB.   6.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  195S,  1962.  1971. 


WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


FEB.  15.  i9bb    136.   b   FEB.   6.  1962    139.13    AUG.  17.  1971 


6S/22E-lbQl  S.   PErfFORATtD  346-356,  530-b4b,  558-572  FT. 
LSU    375  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   115.25  BELOW  LSD.  SEP.  17.  1963. 
LOWEST  w«TER  LEVEL   ltl.46  oElOW  LSD.  JULY  23.  1971. 
RECORDS  available:  1963.  1967,  1971. 


water  water  water  water 

Date      level       date      level       date      level       date      level 


SEP.  17.  1963    115. 25G   JUNE  28.  1967    132.   G   JULY  ^3.  1971    141.46 


6S/22E-16A1  S.   PERFORATED  170-359  FT. 
LSD    3Gd  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   124.00  BELOW  LSD.  MAR.  29,  1966.  APR.   4,  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL   124.00  BELOW  LSD,  MAR.  29,  1966,  APR.   4,  1967. 

RECORDS  Available:  1966-67,  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATt        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

MAR.  29.  1966    124.   G   APR.   4.  1967    124.   G   JULY  22.  1971     180. 96A 


6S/22E-IbDl  S.   PERFORATED  235-280.  350-380.  386-420  FT. 
LSD    393  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   14rt.00  BELOW  LSD.  APR.  U.  19o6. 
lowest' WATER  LEVEL   14H.00  BELOW  LSU.  APR.  12.  1966. 
RECORDS  available:  1966.  1971. 

WATER  WATER  WATER  wATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

APR.  12,  1966    148.   G   JULY  Pfi,  1971    209. 63A 
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6S/22t-16El  S.   PtR(-Of«iTED  iab-345  FT. 
LbD    3'<6  FT  AHOVt  MSL. 

MiliHEST  WATLK  LEVEL   145,00  nELOW  LSP.  OCT.  11.  lV68. 
LO*EST  wATtK  LEVEL   l4b.0n  bELOW  LSL)»  OCT.  11.  1968. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1968.  1971. 


*ATtR  WATER  WATER  kATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


OCT.  11.  19b8    143.   Li   JULY  2fl.  1971     184.4  A 


65/2£t-lb&l  S.   DE'TH  373.5  FT  IN  1971. 
LSU    400  FT  AhOvE  MSL. 

rilbHEST  WATER  LEVEL   lbS.84  bELOW  LbD.  JULY  i;8.  1971. 
LOWEST  wATEk  level   lSti.^4  dELOW  LSD.  JULY  ?8.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE-:  1971. 


WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


JULY  28.  1971     156.84 


6S/22E-16P1  S.   PERFORATED  161-306  FT. 
LSD    386  FT  AHOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   131.00  BELOW  LSD.  OCT.  11.  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL   131.00  BELOW  LSD.  OCT.  11.  19ei8. 
RECORDS  available:  1968.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 

11.  1966 

131.   (i 

JULY  ?3.  1971 

160.1'»A 

6S/2c:E-17bl  S.   PERFORATED  181-302  FT. 
LSD    399  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   149.00  BELOW  LSD.  MAY   ^6.  1966.  AUG.  22.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   149.00  oELOw  LSD.  MAY   26.  1966.  AUG.  22.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  IvH. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

MAY   26.  1966    149.   G   AUG.  22.  1966    149.   G   JULY  28.  1971        A 


6S/22E-17L1  S.   PERFORATED  lPO-445  FT. 
LSD    400  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   144.00  BELOW  LSD.  APR.   1.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   159. ?0  BELOW  LSD.  AUG.  ?3,     1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


APR.   1.  1966    144.   G   AUG.  23.  1966    159.2  G   JULY  28.  1971    184. 52A 


6S/22E-17L2  S.   PERFORATED  171-323  FT. 
LSU    397  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   149. OU  bELOW  LSD.  APR.  25.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL   156.00  BELOW  LSU.  AUG.  23.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 

WaTEh 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 

LEVEL 

LEVEL 

APR. 

25.  1966 

149.   G 

AUG. 

23.  1966 

156.0  G 

JULY  28.  1971 

155.55 
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6S/22t-lBAl  S.   PERFOrtATfcD  168-298  FT. 
LSD    406  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   155.00  '^ELOW  LSDi  JUNE  22.  I'^bb. 
LOWEST  WATER  LEVEL   l'S2.7R  bELOW  LSD.  JULY  28.  1971. 
RECORDS  available:  19o6.  1971. 


1 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE  22.  1966 


155. 


(i   JUNE  27.  1966 


156.   G   JULY  28,  1971 


162.78 


6S/22t-18Jl  S.   PERFORATED  172-302  FT. 
LSD    406  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   156.00  BELOW  LSD»  JUNE  14.  1966.  JUNE  27,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   156.00  dELOW  LSD,  JUNE  14,  1966,  JUNE  27,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE  14.  1966 


ISb. 


JUNE  27.  1966 


156. 


JULY  28,  1971 


6S/22E-19N1  S. 

LSD    398  FT  ABOVE  MSL. 

DRY.  WATEH  LEVEL  NOT  MEA=;UREAbLE.  JULY  15,  1971. 

RECORDS  available:  1^62.  1971. 


DATE 
JUNE   9,  l'*62 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  15,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/22E-20A1  S.   PERFORATED  230-250  FT.   DEPTH  240.5  FT  IN  1971. 
LSD    395  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   141.95  BELOW  LSD.  JUNE  12,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL   147.61  BELOW  LSD,  JULY  28,  1971. 
RECORDS  available:  1968,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  12.  1968 

141.95 

JULY  28.  1971 

147.61 

6S/22E-2181  S.   PERFORATED  178-378  FT. 
LSD    380  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   117.00  BELOW  LSD.  APR.  28.  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   120.70  BELOW  LSD,  AUG.  23,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966,  1971. 


DATE 
APR.  28,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  23,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
120.7  G   JULY  23,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


117. 


6S/22E-21K1  s.   PERFORATED  182-323  FT. 
LSO    375  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   121.30  BELOW  LSD,  AUG.  24,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   126.00  BELOW  LSD,  MAY   11,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE;  1966,  1971. 


DATE 
MAY   11,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  24,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
121.3  G   JULY  28,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


126. 


159. 64A 
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(lS/^^ti-d^H\   s.  perforated  192.5-37*;  ft. 

LSD    367  FT  AftOvE  mSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   IIS.OO  8EL0W  LSD.  AUG.  24.  IVob. 
LOWEST  WATER  LEVEL   120.00  dELOW  LSO.  APR.  18.  l^hb.  MAY 
RECORUS  available:  1^66.  1971. 


7.  1966. 


DATE 
APR.  18.  1V66 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1^66 


WATER 
LEVEL 


DATE 
115. 0  G   JULY  22.  1971 


WATER 
LEVEL 


120. 


120. 


147.ua 


6S/22E-23J1  S.   RECO"Db  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   262.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.06  BELOW  LSD.  APR.  ZZ,     1959. 
LOWEST  WATER  LEVEL    .7.^7    BELOw  LSO.  JAN.  10.  1962. 
RECORDS  AVAILABLt:  1959-63.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

APR. 
SEP. 
JAN. 

22.  1959 

9 
14.  196U 

6.06 
6.71 
7.71 

SEP. 
FES. 
SEP. 

10.  1960 
U.  1961 
U 

6.66 
7.36 
6.16 

JAN. 
SEP. 

10.  196? 
13 

7.67 
7.10 

JAN. 
SEP. 

16.  1963 
16.  1971 

7.60 

P 

6S/22E-23L1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/8/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1966.  16.6  FT  IN  1971. 
LSD   268. IB  FT  AoOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.55  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    15.35  BELOW  LSO.  JAN.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-71. 


DEPTH  21 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

JAN. 

10.  1966 

13 

10.  1967 

12.90 
10.55 
13.10 

StR. 
JAi><. 
SEP. 

1?.  1967 
9.  1968 
13 

11.85 
13.45 
12.70 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

13,  1969 
17 

14.  1970 

13.65 
13.50 
14.15 

SEP. 
JAN. 
JULY 

10.  1970 
12,  1971 
8 

14.70 
15.35 
14.63 

6S/22E-23Q1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEKUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   261.56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.65  BELOW  LSD.  SEP.   7,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.80  BELOW  LSD,  JAN.  18,  1957. 
RECORDS  available:  1957-S9. 


DEPTH  13  FT  IN  1957. 


DATE 

WATtK 

LEVEL 

DATE 

kATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

18,  1957 
7 

5.80 
3.65 

JAN. 
SEP. 

10,  1958 
16 

4.10 
4.30 

JAN. 

6,  1959 

4.60 

FEB. 

3,  1959 

4.55 

6S/22E-23R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264. Go  FT  A.30VE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.25  BELOW  LSD,  SEP.  19.  1924. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.31  BELOW  LSO.  JAN.   4.  1950. 

RECORDS  Available:  i924-?6.  1949-51.  i97i. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  15.  1924 
SEP.  19 
DEC.  27 
FEB,  18.  1925 


6.45  OCT.  16.  1925 

5.25  JAN.   5,  1926 

7.85  MAR.  21 

7.25  JULY  19,  1949 


6.75  SEP.  7,  1949 

9.05  JAN.  4,  1950 

8.25  SEP.  11 
6.99 


9.24    FEB.  23,  1951      9.20 
9.31    SEP.  II  8.20 

8.92    SEP.  16,  1971       P 
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6S/22C-24J1  S.   RECOKOS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   26<..10  FT  Above  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.»6  BELOW  LSD.  OCT.  16.  192b. 

LOWEST  wATEk  level     7.h^  cIELOW  LSD.  APR.  2b.  1927,  MAY   31,  1927. 
RECORDS  AvaILAHLE:  1923-27.  1929,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 
SEP. 

30.  1923 
22.  1924 
19 

4.96 
S.26 
4.90 

FEW. 
OCT. 
JAN. 

18.  192b 
16 
5.  1926 

S.  36 
4.46 
6.76 

MAR. 
APR. 
MAY 

22,  1926 
2B.  1927 
31 

6.76 
7.66 
7.66 

APR.  23,  1929 

JULY  15 

SEP.  28,  1971 

6.73 
6.53 

P 

6S/22E-24J2  S.   RECOhQS  FURNISHFD  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   263.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.79  BELOW  LSD,  JULY  23,  1923, 
LOWEST  WATEK  LEVEL     9.49  bELOW  LSD,  JUNE  lb,  1929. 
RECORDS  available:  1922-26.  1929,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 

b. 

1922 

b.39 

MAY 

20 

JULY 

23. 

1923 

2.7V 

JUNE 

17 

NOV. 

16 

4.69 

JULY 

15 

JAN. 

22. 

1924 

b.l9 

SEP. 

19 

MAR. 

16 

b.l9 

OCT. 

12 

APR. 

17 

4.99 

DEC. 

27 

,  1924 


4.79 

FEB. 

16. 

1925 

6.09 

MAR. 

22. 

1926 

4.99 

APR. 

16 

b.l9 

APR. 

23, 

1929 

4.79 

JUNE 

10 

6.59 

JUNE 

18 

6.89 

JULY 

21 

6.69 

JULY 

15 

6.79 

OCT. 

16 

4.59 

SEP. 

28, 

1971 

6.29 

JAN. 

5, 

1926 

6.99 

6.39 
7.99 
9.49 
8.69 

P 


6S/22E-24N1  S.   RECORDS  FURNISHFD  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.01  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.05  BELOW  LSD.  SEP.  lb,  1939, 
DRY,  wATEk  level  not  mEASUREABLE,  MAP.  12.  1941,  SEP.  17,  1947. 
RECORDS  available:  1922-?4,  1936-48.  1952-57,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

24. 

1922 

7.71 

JAN. 

4, 

1939 

7.55 

JAN. 

1945 

6.95 

SEP. 

26, 

1953 

JUNE 

5, 

8.88 

NOV. 

30. 

1923 

6.38 

SEP. 

15 

4.05 

JULY 

3 

6.45 

JAN. 

29, 

1954 

9.30 

FEB. 

16, 

1924 

7.38 

FEB. 

2, 

1940 

5.95 

MAR. 

29, 

1946 

6.35 

SEP. 

27 

8.30 

JUNE 

17 

b.lH 

SEP. 

26 

6.05 

SEP. 

4 

7.07 

Jan. 

28, 

1955 

8.70 

JULY 

30, 

193o 

7.80 

MAR. 

12, 

1941 

F 

JAN. 

8, 

1947 

7.83 

SEP. 

26 

7.50 

DEC. 

22 

7.55 

OCT. 

1 

7.65 

SEP. 

17 

F 

JAN. 

26, 

1956 

8.20 

JAN. 

29, 

1937 

7.50 

JAN. 

26, 

1942 

7.75 

JAN. 

9, 

194B 

9.15 

SEP. 

25 

7.87 

SEP. 

18 

6.80 

SEP. 

9 

6.65 

JAN. 

30, 

1952 

b.53 

JAN. 

5, 

1957 

8.37 

JAN. 

4, 

1938 

7.55 

JAN. 

11, 

1943 

7.5b 

SEP. 

30 

8.58 

SEP. 

16. 

1971 

P 

OCT. 

15 

7.2b 

OCT. 

18, 

1944 

6.85 

FEB. 

26, 

1953 

9.18 

6S/22E-24P1  S.   kECOROS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   263.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.44  BELOW  LSD,  APR.  16,  1925,  JULY  21,  1925,  OCT.  16,  1925, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEaSUREAbLE,  JUNE  18,  1929. 
RECORDS  available:  1922-25,  1927,  1929,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

6,  1922 

b.94 

MAY 

20,  1924 

5.74 

OCT. 

16.  1924 

6.34 

JULY 

21,  1925 

5.44 

JUNE 

27,  1923 

5.84 

JUNE 

17 

6.04 

DEC. 

27 

7.24 

OCT. 

16 

5.44 

NOV. 

16 

3.74 

JULY 

15 

5.54 

FEB. 

16,  1925 

6.24 

MAY 

3,  1927 

8.64 

JAN. 

ZZt     1924 

6.2* 

AUG, 

16 

6.04 

APR. 

16 

5.44 

JUNE 

18,  1929 

F 

MAR. 

18 

6.24 

SEP. 

19 

5.94 

JUNE 

11 

5.64 

SEP. 

21,  1971 

P 

APR. 

17 

5.54 

80 


6S/22e-i;'»Wl  S.  RECOWUs  FUHNISrtED  BY  PALO  VEWDE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   265.22  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  waTEk  LEVEL  S.SO  BtLOW  LSD,  AU(j.   V,  1918,  SEP.   1,  1918, 

LOWEST  WATER  LEvEL  6.30  bELO"  LSiJ,  MAY   28,  1918. 

HECORUs  Available:  19ih,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


mATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 

SEP.  28,  1971 


WATER 
LEVEL 


MAY   28,  IVlB 
JUNE   5 


6.3 
6.1 


JULY 
AUG. 


6,  1918 
9 


6.0 
5.8 


SEP.   1,  1918 
OCT.  18 


b.8 
5.9 


6S/22E-2bA2  S.   RECOWUS  FURNISHED  BY  PALO  VERuE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LbU   264.07  FT  AriOVE  MSL. 

HIGHEST  *ATEK  LEVEL     4.12  HtLOW  LiD,  AUO.   3,  1923, 
LOWEST  WATER  lEVEL     8.»-»  rfELOw  LSu,  JAN.   5,  1926. 
RECORDS  AVAILABLE:  191d-19,  1922-26,  1929,  1936-37. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14,  1918 

O.08 

NOV. 

30,  1923 

5.22 

JAN. 

5,  1926 

8.42 

DEC. 

22,  1936 

4.3 

MAR. 

1,  1919 

6.87 

JAN. 

22,  1924 

5.82 

MAR. 

22 

7.02 

JAN. 

29,  1937 

5.5 

JUNE 

16 

5.67 

SEP. 

19 

5.32 

APR. 

23,  1929 

7.97 

JULY 

3 

5.65 

SEP. 

5,  1922 

S.B7 

APR. 

16,  1925 

4.92 

JONF 

18 

8.37 

AUG. 

3 

P 

AUG. 

3,  1923 

4.12 

OCT. 

16 

5.12 

NOV. 

18,  1936 

5.05 

6S/22E-25F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    263  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.^6  BELOW  LbD,  JULY  28,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.B6  BELOW  LSD,  SEP.   6,  1922. 
RECORDS  available:  1921-23. 


DATE 
JULY  28,  1921 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   6,  1922 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  28,  1923 


WATER 
LEVEL 


DATE 
NOV.  20,  1923 


WATER 
LEVEL 


6.16 


6.86 


5.86 


6S/22E-25H1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEKOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   263.60  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.37  BELOW  LSD,  NOV.  30,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.07  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1924,  FEB.  28,  1925. 
RECORDS  available:  1923-2S,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  26,  1971 


WATER 
LEVEL 


NOV.  30,  1923 
JAN.  12,  1924 


5.37 
6.07 


SEP.  20,  1924 
FEB.  28,  1925 


5.47 
6.07 


OCT.  16,  1925 


5.47 


6S/22E-25N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   261.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.07  BELOW  LSD,  JAN.   6,  1959, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.41  BELOW  LSD,  SEP.  30,  1916. 
RECORDS  available:  1916,  1957-60,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 
JAN. 
SEP. 

30,  1916 
29,  1957 
7 

10.41 
6.93 
5.58 

JAN. 

SEP. 

10,  1958 
17 

5.73 
7.17 

JAN. 
SEP. 

6,  1959 
9 

4.07 
7.57 

JAN. 
OCT. 

2,  1960 
5,  1971 

8.00 
P 

SI 


bS/ai:L-i:bN^   s.  weco^Ob  furmishfd  by  palo  verdl  irrigation  district. 

LSI)   2bl.<eu  FT  AbUVL  M.«L. 

HKiHEST  «*«TtK  LtVEL     3.»V  HtLOW  LSO.  MAY  1,  1919. 

LOWEST  UrATtR  lEve'L     V.?*  ofcLOW  LSu»  MAY  3«  19<i7. 

RtCOKLiS  mvAILAmLE;  191S-?0.  1'<??-?S,  1927.  19o0-57,  1971. 


WATt-^ 

InATEk 

WATER 

WATER 

OATt 

LtVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

1*..  1918 

4.59 

Ftn. 

5.  1924 

6.U2 

JAN. 

23.  1951 

9.20 

SEP. 

28,  1954 

7.40 

APR. 

1.  1919 

J.S9 

SEP. 

20 

6.02 

SEP. 

11 

8.10 

JAN. 

29.  195S 

6.40 

MAY 

1 

3.49 

Ftd, 

23.  19?5 

6.6? 

JAN. 

23.  1952 

8.30 

SEP. 

27 

7.40 

MAR. 

4.  1920 

7.90 

OCT. 

17 

6.02 

SEP. 

30 

7.80 

JAN. 

27.  1956 

8.10 

StP. 

6.  192^ 

6. •3? 

MAY 

3.  1927 

9.54 

JAN. 

28.  1953 

8.90 

SEP. 

25 

7.55 

JULY 

b.  19«f3 

5.92 

JAN. 

4.  1950 

6.59 

SEP. 

26 

8.10 

JAN. 

5.  1957 

7.95 

NOV. 

lb 

6.2? 

SEP. 

1? 

7.31 

JAlM. 

14.  1954 

8.90 

OCT. 

5.  1971 

P 

JULY  2h. 

1921 

O.40 

SEP. 

20. 

1924 

6.05 

SEP.   6. 

1922 

6.7'> 

F£H. 

23, 

1925 

6.6b 

NOV.  16. 

1923 

6.25 

APR. 

16 

6.35 

JAN.  23. 

1924 

7.06 

OCT. 

17 

6.0b 

6S/22E-2501  S.   RECORDS  FUPMIShFD  BY  PALO  VErOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   262.20  FT  AoOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.03  BELOW  LSD.  SEP.  20.  1924.  OCT.  17.  1925. 
LOWEST  WATER  LEVEL     V.P2  BELOw  LSD.  JULY  16.  1929. 
RECORDS  available:  19£;l-^7.  1929.  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

JAN.   6,  1926      8.35    APR.  30,  1929      8.92 
MAR.  22  7.85    JULY  16  v. 02 

MAY    3,  1927      8.55    OCT.   5,  1971       P 


6S/22E-26A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   <:65.J9  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  wwTER  LEVEL     9. 'id  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1948, 
LOWEST  WATER  LEVtL    10. bb  BELOW  LSD,  JAN.   3,  1949. 
RECORDS  AvAILAbLE:  l94&-i9,  1971. 

'•'ATtrt  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

JAN.   9,  19<,e     10.53    SEP.   4,  1946      9.bB    JAN.   3,  1949     10.65    SEP.  21.  1971       P 


6S/22E-26B1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/8/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.7  FT  IN  1971. 


LSD   262.44  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEbT  WATER  LEVEL     3.30  BELOW  LSD.  SEP.  14.  19b3, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10. bO  BELOW  LSO,  JAN.  12,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATEw 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

6.  1959 

b.4b 

SEP. 

13.  1962 

7.80 

JAN. 

8.  1966 

8.05 

JAN. 

13,  1969 

8.75 

SEP. 

9 

7.70 

JAN. 

15.  1963 

a. 00 

SEP. 

13 

7.00 

SEP. 

17 

8.80 

JAN. 

14.  1960 

8.30 

SEP. 

14 

5.30 

JAN. 

10.  1967 

8.85 

JAN. 

14,  1970 

•i.50 

SEP. 

9 

7.90 

JAN. 

8.  1964 

8.05 

SEP. 

12 

8.25 

SEP. 

10 

10.20 

FEB. 

9.  I9bl 

8.60 

SEP. 

5 

7.10 

JAN. 

9,  1968 

9.00 

JAN. 

12,  1971 

10.60 

SEP. 

30 

7.00 

JAN. 

7.  1965 

8.35 

SEP. 

13 

7.85 

JULY 

8 

9.78 

JAN. 

lU.  1962 

6.30 

SEP. 

9 

6.95 

82 


bS/2dt-dbhd    S.   rtf.COHDS  t'RIOR  TO  1971  FUHNISHEli  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  I9bl.  U.O  FT  IN  l>i71.  * 
LSD   262. bb  FT  AriOVt  MSL. 

HIGHEST  WATEh  LEVEL     6.S9  BELOW  LSD.  SEP.   9.  196St 
OWY.  WATER  LEVEL  NOT  MEAS(Jr<tAbLE»  JAN.  \tr     19o0. 
RECORDS  AVAILAHLE:  WSSi-Tl. 


DEPTH  12  FT 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


ft 


APR. 

22f 

1959 

SEP. 

9 

JAN. 

U. 

IVbO 

SEP. 

10 

APR. 

19, 

1961 

SEP. 

11 

7.70 

JAN. 

10, 

1962 

a. 30 

b£P. 

13 

F 

JAN. 

16, 

1963 

6.10 

SEP. 

14 

«.a4 

JAN. 

8, 

1964 

7.fi4 

SEP. 

5 

8.64 

JAN. 

7, 

1965 

8.64 

SEP. 

9 

6.64 

JAN. 

8, 

1966 

6.4* 

SEP. 

13 

7.14 

JAN. 

10, 

1967 

7.19 

SEP. 

12 

8.24 

JAN. 

9, 

5.59 

SEP. 

13 

8.69 

JAN. 

13, 

7.79 

SEP. 

10 

9.64 

JAN. 

14, 

1968 


1969 


8.69 


1970 
JULY   8,  1971 


9.89 
6.09 
9.49 
6.24 
10.14 
7.99 


bS/22E-26Cl  S.   RECOHOo  kRIOR  fO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH  11.0 
FT  IN  1971. 

LSD   263. £l  FT  AriOVe  MSL. 

HIijHEST  WATtK  LEVEL     o.«^  BELOW  LSD,  SEP.   b,  Ivb",, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. (i2  bELOW  LSu,  MAY   16,  1970. 
RECORDS  available:  1960-71. 


DttTE 


WaTEh 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEH. 

2, 

1960 

10.50 

JAN. 

16, 

1963 

10.6? 

JAN. 

8, 

1966 

9.67 

JAN. 

13, 

1969 

10.22 

SEP. 

10 

V.6b 

SEP. 

14 

9.32 

SEP. 

13 

6.97 

SEP. 

10 

10.72 

APR. 

22, 

1961 

10.32 

JAN. 

8, 

1964 

9.62 

JAN. 

lU, 

1967 

9.97 

JAN. 

14, 

1970 

10.97 

SEP. 

11 

9.82 

SEP. 

5 

6.62 

SEP. 

12 

9.37 

MAY 

16 

11.02 

JAN. 

10, 

1962 

10.2? 

JAN. 

7, 

1965 

9.97 

JAN. 

9, 

1968 

10.32 

JULY 

8, 

1971 

10.77 

SEP. 

13 

10.32 

SEP. 

9 

8.67 

SEP. 

13 

9.52 

6S/22fc-26C2  S.   RECORDa  FURNISHED  BY  PALO  VERDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   263.21  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.27  8EL0W  LSD,  APR.  dd,     1959, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEA^IJREAbLE ,  JAN.  l<f,  I960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-60,  1971. 


DATE 


WATER 
LlVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.  22,  1959 
MAY   20 
JUNE  11 


6.27    JULY   1,  1959 
9.37    AUG.  11 
9.47    SEP.   9 


9.07    NOV.  16, 
9.37    DEC.  11 
9.47 


1959 


9.95 
1U.30 


JAN.  14,  1960 
SEP.  21,  1971 


6S/22E-26E1  S.   wELL  POINT  62-64  FT»  DEPTH 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    15.47  BELOW  LSD,  JUNE  10,  1968, 
LOWEST  wATEM  LEVEL    17.50  BELOW  LSD,  JULY  30,  1971. 
RECORDS  available:  1967-68,  1971. 


7b. 8  FT  IN  197U  NO  RECORD  OF  DEEPENING. 


DATE 
MAR.  28,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   1,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10,  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  30,  1971 


WATER 
LEVEL 


15.56 


15.48 


15.47 


17.50 


bS/22E-2bE2  S.   WELL  POINT  19-21  FT;  DEPTH  36.9  FT  IN  197H  NO  RECORD  OF  DEEPENING. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WaTEk  LEVEL    15.12  BELOW  LSD,  JUNE   1,  1967,  JUNE  10,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL    17.20  bELOW  LSU,  JULY  30,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1967-68.  1971. 


DATE 
MAR.  26,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10,  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  30,  1971 


WATER 
LEVEL 


15.20 


JUNE 


15.12 


15.12 


17.20 


83 


APH. 

22. 

19S4 

O.OO 

StP. 

13.  1962 

SEP. 

9 

«J.*0 

JAN. 

16.  1963 

JAN. 

1*. 

1960 

9.*0 

SEP. 

14 

StP. 

10 

8.bS 

JAN. 

fl.  1964 

fEtf. 

11. 

1901 

v.bO 

SEP. 

S 

SEP. 

u 

d.30 

JAN. 

7.  1965 

JAN. 

IQ. 

1962 

9.60 

6S/22E-2et3  S.   «t'COrtj)S  PPIO"  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  vEKOE  IHWIbATION  DISTRICT.   DEPTH  12.0 
FT  IN  1971. 

LSD   2o2.07  FT  AHOVt  MSL. 

HIGHEST  WATEH  LEVEL     7.60  dELOW  LSO.  SEP.  14.  1963. 
OKY.  WATER  LEVEL  ilOT  MEASUKEAbLE.  MAY   20.  1970. 
RECORDS  available:  1959-71. 

waTEk  kATEW  WATER  «ATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

9.70  SEP.   9.  1965  b.40  SEP.  13.  1968      b.20 

9.60  JAN.  M.  1966  9.10  JAN.  13.  1969      9.60 

7.60  SEP.  13  7.a5  SEP.  10  10.30 

9.10  JAN.  10.  1967  9.30  JAN.  14.  1970  10.90 

7.95  SEP.  12  b.?5  MAY  20              F 

9.30  JAN.  9.  1968  9.55  JULY   8.  1971  10.38 


6S/22E-26G1  S.   i«eLL  POINT  77-79  FT;  DEPTH  6'J.2b  FT  IN  1971. 
LSO    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     o.5b  BELOW  LSD.  JUNE  10.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.03  dELOW  LSO.  MAR.  28.  1967. 
RtCORUS  available:  1967-68.  1971. 

lATER  XATER  WATER  WATER 

OaTE        level  date        level  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

MAR.  28.  1967       9.03    JUNE   1.  1967       8.95    JUNE  10.  1968       d.5b    JULY   8.  1971       8.84 


6S/22E-26G2  S.   wELL  POINT  19-^:1  FT;  DEPTH  21.0  FT  IN  1971. 
LSO    260  FT  AdOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.44  dELOW  LsD.  JUNE  10.  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.»'5  bELOW  LSD.  JUNt   1.  1967. 
RECORDS  AVAILAbLE:  19b7-68,  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  PATE        LEVEL  DATE        LEVEL  OATE        LEVEL 

MAR.  28.  1967      b.50    JUNE   1.  1967      8.66    JUNF  10.  1968      8.44    JULY   8.  1971      8.75 


6S/22E-2oG3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  14  FT 
IN  1965.  12.2  FT  IN  1971. 
LSD   262.69  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.30  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1965. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JAN.  14.  1960. 
RECORDS  available:  1959-71. 

WATER 
DATE        LEVEL  OATE 

APR.  22.  1959      b.50    SEP.  13.  1962 
SEP.   9  8.90    JAN.  16.  1963 


JAN. 

14. 

SEP. 

10 

FEB. 

11. 

SEP. 

11 

JAN. 

10. 

1960 
1961 
1962 


F 

SEP. 

14 

8. 

.25 

JAN. 

8 

8, 

,55 

SEP. 

5 

b, 

,2d 

JAN. 

7 

9, 

,05 

.  1964 
.  1965 


WATER 

WATER 

WATER 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

9.15 

SEP. 

9.  1965 

6.30 

SEP. 

13.  1968 

6.25 

9.05 

JAN. 

e.  1966 

9.50 

JAN. 

13.  1969 

8.30 

7.65 

SEP. 

13 

7.80 

SEP. 

10 

8.30 

7.50 

JAN. 

10.  1967 

10.00 

JAN. 

14,  1970 

8.15 

7.50 

SEP. 

12 

8.70 

MAY 

20 

8.10 

9.50 

JAN. 

9.  1968 

9.15 

JULY 

8.  1971 

10.14 

84 


bS/Zat-ZbQl    S.   RFCOWiib  PRIOR  TO  1971  FUl^NISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.1 
FT  IN  1971. 

LbD   261. J6  FT  AMOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEh  level     h.l*  HELOW  LSOt  SEP.  lit  l<»61t  SEP.   9,  1965. 
LOWEST  WATthi  LEVEL    10.00  oELOU  LSO»  JAN.  1 'n  197U. 
RECORUS  AVAILAbLE:  19b9-71. 


wATEh 

WATER 

•  ATEH 

WATER 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

22.  1969 

6.94 

SEP. 

13.  1962 

7.94 

SEP. 

9,  1965 

6.34 

SEP. 

13,  1968 

6.80 

SEP. 

9 

7.44 

JAN. 

16,  1963 

B.14 

JAN. 

8.  1966 

6.79 

JAN. 

13,  1969 

9.35 

JAN. 

1*.  i960 

0.94 

SEP. 

14 

6.74 

SEP. 

13 

6.79 

SEP. 

10 

8.60 

SEP. 

10 

7.14 

JAN. 

8,  1964 

6.&4 

JAN. 

10,  1967 

7.29 

JAN. 

14,  1970 

10.00 

FEb. 

11.  1961 

d.74 

SEP. 

5 

6.69 

SEP. 

12 

7.54 

MAY 

20 

9.65 

SEP. 

11 

6.34 

JAN. 

7.  1965 

7.49 

JAN. 

10,  1968 

9.49 

JULY 

30,  1971 

8.42 

JAN. 

10.  1962 

7.64 

6S/22E-26R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERuE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   260.60  FT  AoOVt  MSL. 

HIGHEST  .*aTEH  level     7.07  rtELOW  LSD,  MAI         4,  1918, 
LOWEST  *ATER  LclVEL    10.37  bELOW  LSU,  SEP.  30,  1916. 
RECORDS  Available:  1916-1B,  1971. 


DaTl 

wATtR 
LEVEL 

DATE 

».ATE« 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 
AUG. 

30,  1916 
30,  191/ 

10. j7 
d.57 

FEH. 

21.  1919 

8.47 

MAY 

4,  1918 

7.87 

OCT. 

26,  1971 

P 

HLCORDS  PRIOR  TO  1971  FuKNIShED  BY  PALO  vERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  14.0 


6S/22L-27H1  S 
FT  IN  1971. 

LbU   263.5/  FT  ArjOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.iO  HELOW  LSD,  SEP.   5,  1964, 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASllREAbLE ,  JAN.  l4,  I960. 
RECORDS  AVAILAbLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LtVEL 

DATE 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

APR. 

22,  1959 

10.22 

SEP. 

13,  1962 

11.12 

SEP. 

9,  1965 

10.20 

SEP. 

13,  1968 

10.40 

SEP. 

9 

10.32 

Jan. 

16,  1963 

11.5? 

JAN. 

8,  1966 

10.65 

JAN. 

13,  1969 

11.00 

JAN. 

14,  1960 

F 

SEP. 

14 

9.7? 

bEP. 

13 

9.75 

SEP. 

10 

11.80 

SEP. 

10 

10.42 

1-1 AR. 

7,  1964 

10.70 

JAN. 

10,  1967 

10.65 

JAN. 

14,  1970 

12.30 

FEB. 

11.  1961 

11.62 

SEP. 

5 

9.60 

SEP. 

12 

9.80 

MAY 

20 

12.60 

SEP. 

11 

10.82 

JAN. 

7,  1965 

10.90 

JAN. 

9,  1968 

10.95 

JULY 

30,  1971 

12.21 

JAN. 

10.  1962 

10.97 

bS/22E-27Rl  S 
19.4  FT  IN  1971. 
.SO   257.30  FT  AbOVE  MSL 
HIGHEST  WATEh  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.70  bELOW  LSD,  AUG.   3,  1923, 
7.7S  bELOW  LSD,  JAN.  12,  1971. 


RECORDS  available:  1919-20,  1922-26,  1957-71. 


\ 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

S, 

1919 

a. 10 

MAR. 

dZ, 

1926 

5.50 

JAN. 

10, 

1962 

6.05 

JAN. 

10, 

1967 

5.40 

MAY 

7 

5.37 

Jan. 

14. 

1957 

3.82 

SEP. 

13 

5.75 

SEP. 

12 

5.15 

MAR. 

20. 

1920 

6.00 

SEP. 

7 

3.90 

JAN. 

15, 

1963 

5.95 

JAN. 

10, 

1968 

6.00 

JULY 

5. 

1922 

4.40 

JAN. 

10, 

1958 

3.90 

SEP. 

17 

4.85 

SEP. 

13 

4.65 

AUG. 

3. 

1923 

3.70 

SEP. 

17 

4.30 

JAN. 

8, 

1964 

5.70 

JAN. 

13, 

1969 

6.15 

NOV. 

16 

4.1ft 

JAN. 

6. 

1959 

5.25 

SEP. 

5 

4.90 

SEP. 

1/ 

6.45 

JAN. 

23, 

1924 

4.60 

SEP. 

9 

5.70 

JAN. 

/, 

1965 

5.70 

JAN. 

14, 

1970 

7.10 

SEP. 

20 

4.110 

JAN. 

14. 

I960 

6.35 

SEP. 

9 

4.90 

SEP. 

14 

7.05 

JAN. 

8. 

1925 

5.40 

SEP. 

10 

6.35 

JAN. 

H, 

1966 

5.60 

JAN. 

12, 

1971 

7.75 

OCT. 

17 

4.10 

FEB. 

15, 

1961 

0.95 

SEP. 

13 

4.50 

JULY 

13 

7.40 

JAN. 

6, 

1926 

5.50 

SEP. 

20 

5.65 

85 


6S/22t-27R«;  S.   WECOhOS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  bV  PALO  VEWOE  IKNIiiATION  DISTRICT.   DEPTH  9.5 
FT  IN  1V71. 

LSO   258.53  H  AhOVc  MSL. 

HIGHEST  »ATtR  LEVEL     6.00  eELOW  LSD.  SEP.  13»  19b6. 
LOWEST  WATER  LEVEL     «.-*''  aELOW  LSD.  JULY  13.  1971. 
RECORDS  AVAILAbLt:  l9bv-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


•(ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 

22. 

1959 

7.50 

SEP. 

13. 

1962 

7.40 

SEP. 

9. 

19t)b 

SEP. 

9 

7.30 

JAN. 

16. 

1963 

7.50 

JAN. 

a. 

1966 

JAN. 

1«. 

1960 

a. 00 

SEP. 

14 

7.10 

SEP. 

13 

SEP. 

10 

7.<fO 

JAN. 

8. 

1964 

7.00 

JAN. 

10. 

1967 

FEB. 

15. 

1961 

d.OO 

SEP. 

5 

6.<»0 

SEP. 

12 

SEP. 

6 

T.bO 

Jan. 

7. 

1965 

7.10 

JAN. 

10. 

1968 

JAN. 

10. 

1962 

7.(50 

6.60  SEP.  13.  1968 

6.75  JAN.  13.  1969 

6.00  SEP.  10 

6.o5  JAN.  14.  1970 

0.55  MAY  20 


7.10 


JULY  13.  1971 


6.75 
7.25 
7.80 
6.40 
6.90 
(J. 97 


6S/22E-27RJ  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8  FT  IN  1948,  9  FT 
IN  1951. 

LSD   259.08  FT  AhlOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEv/EL     5.09  rtELOW  LSD.  SEP.   4.  1948. 
LOWEST  WATtH  LEVEL     6.^8  oELOVt  LSD.  JAN.  14.  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-S7.  1971. 


WATER 

OATE 

LEVEL 

JAN. 

9.  1946 

5.36 

SEP. 

4 

5.U9 

JAN. 

3.  19<.9 

6.28 

SEP. 

7 

6.26 

JAN. 

4.  1950 

5.61 

DATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  12.  1950 

FEU.  24,  1951 

SEP.  11 

JAN.  24.  1952 

SEP.  30 


5.22 

JAN. 

28. 

5.9d 

SEP. 

26 

5.43 

JAN. 

14, 

6.53 

SEP. 

28 

5.38 

JAN. 

28, 

1963 


1954 


1955 


6.68 

SEP. 

27, 

1955 

5.58 

6.18 

JAN. 

27, 

1956 

5.58 

6.78 

SEP. 

25 

5.58 

i5.68 

JAN. 

5, 

1957 

5.68 

5.68 

JULY 

18, 

1971 

P 

6S/22E-28G1  S.   PERFORATED  282-535  FT. 
LSO    362  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   110.00  BELOW  LSD,  FEd.   9,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   112.00  bElOW  LSD,  FEB.  19,  1965. 
RECORDS  available:  1965-66,  1971. 


DATE 
FEB.  19,  1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
E   JULY  28,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


112. 


FEH. 


110. 


6S/22E-2BH1  S.   PERFORATED  220-300  FT. 
LSO    355  FT  AHOvE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   107.06  8EL0W  LSD,  SEP.   8,  1971, 
LOWEST  WATER  LEVEL   107.06  OELOW  LSD,  SEP.   8,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP,   8.  1971    107.06 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/22E-£901  S.   PERFORATED  173-193  FT. 
LSD    395  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   141.48  BELOW  LSO.  APR.   5.  196l» 
LOWEST  WATER  LEVEL   145.18  BElOW  LSD.  JULY  15.  1971. 
RECORDS  available:  1942.  1961.  1971. 


DATE 
JULY    ,  1942 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6   APR.   5,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  15,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


142. 


141.48 


145.18 


bS/aitt-d9Gl    S.   PERFORATED  202-270.  342-J50  FT.   DEPTH  272.5  FT  IN  1971. 
USD    3SIS  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   13B.*.8  BELOW  LSD.  JUNE   V.  1-^61. 
LOWEST  WATER  LEVEL   141. 7H  tiELOw  LSD.  JULY  14.  I<y71. 
RECORDS  available:  1943.  1961,  1971. 


DATE 
.  1943 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   9.  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  14.  1971 


WATER 
LEVEL 


AUb. 


140. 


APR. 


138.78 


138.68 


141.78 


6S/2£:E-29Jl  S.   PfcRFOHMrtD  190-243  FT. 
LSO    389  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   134.9b  bELOW  LSO.  JUNE   9.  1961. 
LOWEST  WATEh  level   137. »2  dELOW  LSD.  JULY  14.  19n. 
RECORDS  AVAILABLE:  1943.  1961.  1971. 


DATE 
OCT.    .  1943 


■^aTER 
LEVEL 


DATE 
137.5  G   JUNE   9.  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  14.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


134.96 


137.82 


6S/22E-31K1  S. 

LSO    367  FT  AhOVF.  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   139.59  bELOW  LSO.  JULY  15.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL   139.59  oElOW  LSD.  JULY  15.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


OATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY  15.  1971 

139.59 

6S/22E-32F1  S.   PERFORATED  195-230  FT«  DEPTH  190.5  FT  IN  1971. 
LSD    368  FT  AbOVE  MSL.  « 

HIGHEST  WATER  LEVEL   135.54  HELOW  LSO.  NOV.  21.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL   139.15  oElOW  LSO.  JULY  14.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1943.  1961-63.  1971. 


WATER 

HATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG. 

.  19*3 

137.   G 

bEP. 

25.  1961 

133.62 

MAR. 

26. 

1962 

135.72 

SEP. 

13.  1962 

135.86 

MAR. 

7.  1961 

135.90 

OCT. 

IP 

136.02 

APR. 

23 

136.08 

OCT. 

11 

135.84 

APR. 

135.98 

NOV. 

21 

135.54 

MAY 

24 

13O.04 

NOV. 

8 

135.86 

MAY 

23 

136.04 

DEC. 

20 

135.70 

JUNE 

20 

136.11 

DEC. 

13 

135.80 

JULY 

6 

136.20 

JA.M. 

22.  1962 

135.92 

JULY 

19 

135.94 

JAN. 

9.  1963 

136.95 

AUG. 

24 

135.75 

FEB. 

19 

135.96 

AUG. 

16 

135.91 

JULY 

14,  1971 

139.15 

6S/22t-32Kl  S.   PERFORATED  112-117.  268-27*.  332-338.  426-442,  450-452,  462-464  FT. 
LSD    360  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   112.00  BELOW  LSD.  OCT.  27,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL   117.01  bELOW  LSD,  MAY   23,  1961. 
RECORDS  available:  1953-54,  1961.  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATEH 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 

27.  1953 

112.   G 

JULY  15.  1954 

114.   G 

MAY 

23.  1961 

117.   G 

AUG. 

1.  1972 

N 

87 


6S/22E-32K2  S.   DEPTH  173.3  FT  IN  1972. 

LSO    370  FT  AbOVF  MSL . 

HIGHEST  wmTEh  LEVtL   12b. MU  btLOW  LSD,  AUG.   1( 
LOmEST  HATER  LEVEL   12b. HO  BELOto  LSU.  AUG.   1. 
RECORDS  AVAILAHLE:  197?. 


1972, 
1972. 


DATE 

1,  1972 


lyATtH 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


12^.8 


6S/22t-32Kl  S.   PERFORATED  120-123,  402-408,  479-488  FT. 
LSO    332  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LtVEL    82.17  BELOW  LSD.  AUG.  24.  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL    dS.SS  bELQW  LSO.  JULY  lb.  1971. 
RECOROS  AVAILABLE!  19*7,  1961,  1971. 


OaTE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY 

«  19<,7 
23,  1961 

84.  ti 
82.70 

AUG. 

24,  1961 

82.17 

SEP. 

19,  1961 

82.30 

JULY  15,  1971 

8b. 55 

6S/22E-34B1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.20  FT  ArtOVt  MSI. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.20  BELOW  LSD,  MAY    4,  191o, 
LOWEST  WATtR  LEVEL     9.30  clELOl*  LSO,  SEP.  30,  1916. 
RECORDS  AvAILAHLE:  i916-)8,  1971. 


DATE 

WATER 
LtVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OATE 

<(ATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 
AUG. 

30,  1916 
30,  1917 

9.30 
8. SO 

FEn. 

21,  1918 

7.b0 

MAY 

4,  1918 

7.20 

OCT. 

7,  1971 

P 

6S/22E-34G1  S.   RECOkOS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  196b,  10.6  FT  IN  1971. 
LSO   258. Is  FT  ArtUVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.20  BELOW  LSD,  SEP.  13,  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.90  BELOW  LSO,  JULY  13.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


DEPTH  14 


WATER 


WATER 


WATER 


WATER 


DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

OCT. 
UEC. 

JArj. 
SEP. 

13.  196b 
24 

8.  1960 
13 

6.80 
7.20 
7.40 
O.20 

JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 

11.  1967 

12 

10.  1968 

13 

7.15 
6.85 
7.45 
8.25 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

13.  1969 
17 

14.  1970 

6.10 
8.10 
8.60 

SEP.  14.  1970 
JAN.  12,  1971 
JULY  13 

9.80 
9.70 
9.90 

6S/22E-34J1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   258.26  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.33  BELOW  LSD,  AUG.   3,  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  dELO*  LSD.  AUG.  30.  1917. 
RECORDS  Av^AILABLE:  1917-20.  1923-27.  1929,  1971. 


DATt 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

AUG. 

30, 

1917 

10.00 

MAR. 

20, 

1920 

7.67 

FEB. 

2b, 

1925 

FEB. 

20, 

1918 

9.10 

AUG. 

3, 

1923 

5.33 

OCT. 

17 

AUG. 

17 

8.00 

DEC. 

1 

7.23 

JAN. 

7, 

1926 

FEB. 

28, 

1919 

7.93 

JAN. 

23, 

1924 

6.33 

MAR. 

23 

MAY 

1 

7.33 

OCT. 

16 

5.63 

6.23  MAY    2,  1927  8.03 

5.83  MAY    8,  1929  8.51 

8.03  JULY  15  9.01 

7.73  OCT.   5,  1971  P 


88 


6S/2it-34Kl  S.   RECCMDb  FURNISHED  8Y  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LbD   258. «2  FT  ArtOVE  MbL.  * 

HIGHEST  WATER  LEVFL    1<:,<'2  bELOW  LbP»  SEP.   4,  1916, 
LOWEbT  WATER  LEVEL    12.2?  oELOW  LSO,  SEP.   <»,  1916. 
RECORDS  AvAILArtLF:  1916,  1971. 


DATE 
SEP.   4,  1916 


Water 

LEVEL 


DATE 
7,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


12.22 


OCT. 


6S/22L-34L1  S.   PERfOKATED  350-360  FT;  DEPTH  363.8  FT  IN  1972. 
LbO    330  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    61.00  «ELOW  LSD,  NOV.    ,  lvt>9, 
LOWEST  WATER  LEVEL   100.00  bELOW  LSD,  ,  1960. 

RECORDS  available;  19S9-60,  1972. 


DATE 
NOV.    ,  lVb9 


WATER 
LEVEL 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

,  l'S60 

100.   E 

AUG. 

2,  1972 

93.0 

DATE 


WATER 
LEVEL 


Bl. 


6S/22E-34L2  S.   RECOHDb  FURNIShFO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   25S.92  FT  AbOVE  MbL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.v2  bELOW  LbO,  JAN.   8»  IV^T, 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.4^  oELO*  LSD,  DEC.   4,  1947. 
RECORDS  AVAILAbLE:  1946-48,  1971. 


DATE 


■kATEk 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

4.16 
4.20 

DEC. 
JAN. 

4,  1947 
13,  1948 

4.42 
4.13 

JULY 
OCT. 

8,  1948 
5,  1971 

4.11 
P 

DEC.  31,  1946 
JAN,   8,  1947 


4.02    OCT.  13,  1947 
3.92    NOV.   1 


6S/22t-34L3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LbD   256.29  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.08  BELOW  LbD,  JAN.   8,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.41  bELOw  LSD,  JAN.  14,  1954. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1946-61,  1971. 


DEPTH  12  FT  IN  1946. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

31, 

1946 

5.79 

SEP. 

14, 

1950 

7.02 

OCT. 

4, 

1954 

7.91 

SEP. 

17,  1958 

7.71 

JAN. 

8, 

1947 

4.08 

JAN. 

26, 

1951 

6.85 

JAN. 

29, 

195S 

7.41 

JAN. 

7,  1959 

8.11 

OCT. 

13 

5.08 

SEP. 

11 

7.26 

SEP. 

27 

7.11 

SEP. 

9 

7.16 

JAN. 

13, 

1948 

5.16 

JAN. 

30, 

1952 

7.71 

FEB. 

1, 

1956 

7.21 

JAN. 

14,  1960 

7.41 

SEP. 
JAN. 

10 
6, 

6.57 
6.88 

15 
29, 

8.01 
7.91 

SEP. 

25 

6.36 

SEP. 

10 

15,  1961 

7.41 
7.51 

1949 

JAN. 

1953 

JAN. 

17, 

1957 

6.61 

FEB. 

SEP. 

10 

7.40 

SEP. 

27 

7.61 

SEP. 

9 

6.51 

SEP. 

6 

7.31 

JAN. 

7, 

1950 

7.35 

JAN. 

14, 

1954 

8.41 

JAN. 

11, 

1958 

6.36 

OCT. 

5,  1971 

P 

6S/22E-34N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  9.0  FT  IN  1971. 
LSD   255.10  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.'^5  HELOW  LSO,  SEP.  13,  1966, 
LOWEST  WATEk  level     8.^0  bELOW  LSD,  JAN.  13,  1971. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1919,  192»-26,  1946-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 

9, 

1919 

6.65 

OEC. 

31, 

1946 

4.62 

SEP. 

1*. 

1950 

6.20 

SEP. 

28, 

iys4 

6.63 

hAY 

6 

6.55 

JAN. 

8, 

19*7 

4.62 

JAN. 

26, 

1951 

6.12 

JAN. 

29, 

1955 

6.43 

JULY 

16, 

19<;4 

4.66 

OCT. 

13 

4.71 

SEP. 

11 

6.68 

SEP. 

27 

6.03 

DEC. 

29 

•,.86 

JAN. 

13, 

1946 

4.72 

JAN. 

30, 

1952 

7.33 

JAN. 

dl. 

1956 

6.23 

FEB. 

25, 

1925 

4.91 

SEP. 

10 

5.32 

OCT. 

1 

6.83 

SEP. 

25 

5.18 

OCT. 

17 

5.36 

JAN. 

6, 

1949 

6.44 

JAN. 

24, 

1953 

7.23 

JAN. 

U, 

1957 

S.37 

JAN. 

7, 

1926 

5.96 

SEP. 

10 

6.72 

SEP. 

26 

6.63 

SEP. 

18, 

5.07 

MAR. 

23 

5.56 

JAN... 

7, 

1950 

6.93 

JAN. 

14, 

1954 

7.63 

JAN. 

11. 

1958 

5.27 
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6S/22E-34N1  S.   CContlnued) 


DATE 


WATER 
LEVEL 


PATE 


*aTER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP. 

17. 

1958 

6.32 

JAN. 

11. 

1962 

5.70 

SEP. 

9, 

1965 

4.25 

JAN. 

17 

JAN. 

7, 

1<<59 

6.67 

SEP. 

14 

5.40 

JAN. 

8. 

1966 

4.85 

SEP. 

17 

SER. 

2? 

S.57 

JAN. 

16. 

1963 

6.90 

SEP. 

13 

3.35 

JAN. 

19 

JAN. 

14. 

1960 

O.07 

SEP. 

27 

4.30 

JAN. 

11. 

1967 

3.40 

St  P. 

14 

SEf". 

10 

5.77 

JAN. 

9. 

1964 

5.20 

SEP. 

13 

4.60 

JAN. 

13 

APR. 

4. 

19bl 

5.97 

SEP. 

a 

3.S5 

JAN. 

12. 

196? 

6.20 

JULY 

/»! 

SEP. 

1 

5.00 

JAN. 

8. 

1965 

5.05 

SEP. 

14 

6.80 

.  1969 


.  1970 


.  1971 


6.95 
5.90 
7.20 
8.00 
8.20 
7.31 


6S/22E-34P1  S.   RFCORbS  PURMISHED  PY  PALO  VENDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   253.80  FT  ArtOVt  rtSL . 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.40  BELOW  LSD.  APR.  lb.  192<.. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.>"^  bELOW  LSD.  MAY    6.  1929.  JULY  15.  1929. 
RECORDS  AVAILArtLt:  1922-?4.  1929.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

6.?S 
o.lS 

JULY 
OCT. 

15.  1929 
5.  1971 

6.25 

P 

SEP. 

9.  1922 

4.1 

MAR. 

19 

NOV. 

11.  1923 

3.9 

APR. 

Ifi 

JAN. 

22.  1924 

3.8 

.  1924 


3.6 
3.4 


MAY    6.  1929 
JUNE  19 


6S/22E-34R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  vERDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.80  FT  AMOVE  MSL . 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.06  bELOW  LSD.  OCT.  14.  1925. 
LOWEST  WATER  LtVEL     7.56  riELOW  LSD.  JULY  15.  1929, 
RECORDS  AvAILAdLE:  1925-?'^.  1929.  1971. 


DEPTH  7.7  FT  IN  1925. 


DATE 

WATtH 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

XATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 
NOV. 

14.  1925 
13 

O.06 
6.6b 

JAN. 
FEH. 

7,  19?6 
23 

7.*6 
7.46 

MAY 
JUNE 

8.  1929 
19 

7.36 
7.36 

JULY 
OCT. 

15.  1929 
5.  1971 

7.56 
P 

6S/22E-34R2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   256.70  FT  A80VE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.53  BELOW  LSD.  JAN.  30.  19*7. 
LOWEST  WATtR  LEVEL     9.49  bELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RtCORDS  available:  19if7-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

30. 

1947 

<..53 

SEP. 

26. 

1953 

6.33 

JAN. 

14. 

1960 

7.09 

JAN. 

8. 

1966 

6.95 

SEP. 

18 

5.29 

JAN. 

14, 

1954 

7.31 

SEP. 

10 

6.39 

SEP. 

13 

5.65 

JAN. 

9. 

1948 

5.71 

SEP. 

28 

5.81 

FEB. 

15. 

1961 

7.00 

JAN. 

11. 

1967 

6.40 

SEP. 

17 

5.20 

JAN. 

29. 

1955 

6.61 

SEP. 

1 

5.70 

SEP. 

13 

7.05 

JAN. 

3. 

1949 

6.28 

SEP. 

27 

5.41 

JAN. 

11. 

1962 

6.50 

JAN. 

12. 

1968 

9.15 

SEP. 

8 

7.15 

JAN. 

27. 

1956 

6.21 

SEP. 

13 

6.60 

SEP. 

14 

8.45 

JAN. 

5. 

1950 

6.59 

SEP. 

25 

5.41 

JAN. 

15. 

1963 

6.50 

JAN. 

17. 

1969 

9,30 

SEP. 

12 

5.58 

JAN. 

7. 

1957 

6.11 

SEP. 

17 

5.80 

SEP. 

17 

5.85 

JAN. 

23. 

1951 

6.13 

SEP. 

7 

5.19 

JAN. 

9. 

1964 

5.90 

JAN. 

19. 

1970 

6.75 

SEP. 

11 

5.83 

JAN, 

11. 

1958 

5.59 

SEP. 

8 

6.00 

SEP. 

14 

8.74 

JAN. 

30, 

1952 

7.23 

SEP. 

13 

5.69 

JAN. 

8. 

1965 

6.85 

JAN. 

13. 

1971 

9.49 

SEP. 

30 

6.13 

JAn  . 

7. 

1959 

5.69 

SEP. 

9 

6.00 

JULY 

21 

9.26 

JAN. 

29. 

1953 

7.53 

SEP. 

9 

6.59 

90 
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6S/22t-3bAl  S.   HtCOHUS  FURNISHED  BY  PALO  VEWOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   261.30  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  l»ATE><  LEVEL     3.0b    6EL0W  LSD,  OCT.  Id,  1944. 

Dry.  *ATEk  level  NOT  MtASllr<tAbLE.  JUNE  18.  1929.  UEC.  ZBf     1936,  JAN.  29,  1937. 
RECORDS  available:  1929.  1936-44,  1^71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE 
NOV. 
UEC. 
JAN. 
SEP. 

18,  1929 
16,  193b 

29,  1937 
IB 

F 
7.92 

F 

F 
7.99 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  4,  1938 

SEP.  15 

JAN.  4,  1939 

OCT.  23 

FEB.  2,  1940 


7.89 

OCT. 

26. 

7.79 

DEC. 

23 

7.79 

JAN. 

26. 

b.36 

SEP. 

9 

b.8b 

1941  4.2S  JAN.  11.  1943  4.25 
6.65  MAR.   1  3.65 

1942  3.95  OCT.  18,  1944  3.05 
3.75  OCT.  14,  1971       P 


6S/22E-3bCl  S.   RECOHUb  FURNISHED  BY  PALO  VEkDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   259.90  FT  AfaOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.60  HfcLOW  LSD,  SEP.  30,  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    lO.nO  BElOW  LSO.  SEP.  30.  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1916.  1971. 


DATE 

WATER 
LtVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 

30.  19ol 

10.60 

OCT. 

14,  1971 

P 

6S/2iE-35Ul  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2b6.50  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.ni  HELOW  LSD.  SEP.   4.  1946. 
LOWEST  WATEK  LEVEL     6.20  bELOV  LSD.  NOV.  18.  1936. 
RECORDS  available:  1936-4R,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

18, 

1936 

6.20 

SEP. 

15, 

1939 

t.tO 

SEP. 

9, 

1942 

5.00 

MAR. 

29, 

1946 

4.25 

UEC. 

22 

b.90 

FEB. 

2, 

1940 

5.30 

JAN. 

11, 

1943 

5.90 

SEP. 

4 

4.09 

JAN. 

29, 

1937 

b.90 

SEP. 

26 

b.lO 

MAR. 

1 

5.80 

JAN. 

9, 

1947 

4.63 

SEP. 

18 

b.2b 

JAN. 

, 

1941 

5.20 

OCT. 

18, 

1944 

5.10 

SEP. 

18 

4.54 

JAN. 

4, 

1936 

b.50 

SEP. 

26 

6.00 

JAN. 

5, 

190S 

5.40 

JAN. 

9, 

1948 

4.78 

SEP. 

15 

5.90 

JAN. 

26, 

1942 

5.00 

JULY 

3 

i.tO 

OCT. 

14, 

1971 

P 

JAN. 

4, 

1939 

b.20 

6S/22E-3bEl  S. 
LSD   260.2(3  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    13.00  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1916, 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.00  BELOW  LSO,  SEP.   2,  1916. 
RECORDS  available:  1916,  1971. 


DATE 
2,  1916 


WATER 
LEVEL 


DATE 
13.0  G   OCT.  12,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP. 


6S/22E-3bGl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   258.'.9  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.3<:  BELOW  LSD.  JULY  16.  1924. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10. F3  oELOW  LSU.  SEP.   2.  1916. 

RECOROs  Available:  i9i6,  1919-20.  1924-26.  i97i. 


OATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OATE 

WATER 
LEVEL 

SEP.   2.  1916 
FEB.  28,  1919 
JUNE  24 

10.83 
6.39 
7.29 

MAR.   4.  1920 
JULY  16,  1924 
DEC.  27 

6.99 
4.32 
6.12 

FEB. 
OCT. 
JAN. 

25,  1925 
17 
7,  1926 

5.32 
5.02 
7.02 

HAR. 
OCT. 

23,  1926 
12,  1971 

6.02 
P 
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6S/82fc-3i>Ml    S.       RECORDS    FURNISHED    BY    PALO    VEROE    IRRIGATION    DISTRICT. 
LSD      £i59.49    FT    AbOVt    mSL  . 

HIGHEST  WATtR  LEVEL     7.39  HELOW  LSD.  FEo.  28.  1919. 
LOWEST  wATEk  level    10.30  bELOW  LSD.  AUG.  29.  1917. 
RECORUS  AVAILABLE:  191h-17.  1919.  1971. 

WATER  WATER  wATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEvEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

SEP.   #.  1916     10.13    AUG.  29.  1917     10.30    FEB.  2«.  1919      7.39    OCT.  12.  1971       P 


bS/22t-35Jl  S.   RECiiKUb  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   «:58.5B  H  AdOVE  MSL. 

HIGHEST  w«TEK  LEVEL     2.77  BELOW  LSD.  NOV.  lb.  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.99  BELOW  LSD.  AUG.  30.  1917. 
RECORDS  Available:  I'HT-PO,     1922-?6.  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

AUG.  30.  1917  7.99  MAY  9,  1919  5.93  NOV.  16.  1923  2.77  OCT.  17.  1925  2.B7 

FEB.  20.  1918  /.43  MAR.  4,  1920  o.O  JAN.  23.  1924  3.S7  JAN.   7.  1926  5.67 

NOV.  14  0.13  JULY  5,  1922  3.77  SEP.  20  3.47  FEB.  23  S.57 

APR.  1.  1919  6.13  JULY  6,  1923  2.97  FEB.  25.  1925  3.87  OCT.  12.  1971  P 


6S/22c-3bMl  S.   PERFORATED  296-310  FT. 
LSD    260  FT  AhOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  JU.ME  13.  1953.  FEB.   7.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  JUNE  13.  1963.  FEB.   7.  1962. 
RECORDS  available:  1953.  1962.  1972. 


DATE 

WATER 
LtVEL 

PATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  13.  1953 

7.   G 

FtB. 

7.  1962 

7.0  G 

AUG. 

2.  1972 

N 

6S/22E-35N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.92  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     0.15  ABOVE  LSD.  AUG.   2.  19*6. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.68  BELOW  LSD.  NOV.   8.  1936. 
RECORDS  AVAILABLE:  1936-47.  1971. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LtVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


NOV. 

8. 

1936 

o.6b 

SEP. 

15. 

1939 

4.9 

SEP. 

9, 

1942 

4.13 

APR. 

20. 

1946 

1.79 

JAN. 

5. 

1937 

6.8 

FEB. 

28. 

1940 

4.9 

JAN. 

12. 

1943 

5.03 

AUG. 

2 

♦ 

.16 

SEP. 

18 

4.76 

SEP. 

26 

4.7 

JULY 

25 

3.93 

SEP. 

4 

3.46 

JAN. 

4, 

1936 

6.0 

JAN. 

» 

1941 

4.7 

OCT. 

18. 

1944 

5.03 

JAN. 

9. 

1947 

3.49 

OCT. 

16 

5.0 

SEP. 

26 

4.6 

JAN. 

30. 

194S 

4.63 

OCT. 

12. 

1971 

P 

JAN. 

4. 

1939 

5.0 

FEB. 

20. 

1942 

4.7 

JULY 

3 

3.33 

6S/22E-35P1  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   257.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  6.79  BELOW  LSD.  OCT.  14.  1926. 

LOWEST  WATER  LEVEL  8.09  BELOW  LSD.  JAN.   7.  1926. 

RECORDS  Available:  i926-?6»  197i. 


DATE 

WATtR 
LtVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 
NOV. 

14.  1925 
13 

6.79 
7.49 

JAN. 

7.  1926 

8.09 

MAR. 

25.  1926 

7.39 

OCT. 

7.  1971 

P 
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6S/22t-3b(Jl    S.  liecORlib    FLJRNIbHED    BY    PALO    VE>VL)E     IRRIGATION    DISTRICT. 

LSD       2SM.tl3    KT    wPOVt  MSL. 

MiOriEST    WATER    LEVEL  b.oO    mELOW    LSD.    SEP.    27.     ISbS. 

LO-iEST    <ATtR    LEVEL  b.SO    BELOW    LSD.    JAN.    29,     1953. 

RECORDS  Available:   i9b?-^b.   i97i. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

JA(M. 

23.  1952 

30 

29.  1953 

d.40 
/.30 

8.90 

SEP. 

JAN. 

26.  1953 
14.  1954 

7.70 
o.bO 

5EP. 

JAN. 

28.  19b4 

29,  1955 

7.20 
d.lO 

SEP. 
OCT. 

27,  1955 
7,  1971 

6.60 

p 

6S/22E-3biJ2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.b6  htELOW  LSD.  OCT.  14.  1925, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.8^  BELOW  LSD.  MAR.  23.  1926. 
RECORDS  AVAlLA^iLE;  192S-?h,  1929,  1971. 


DEPTH  9.4  FT  IN  1925. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATEk 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 
NOV. 
JAN. 

14.  192b 
13 
7.  1926 

4.56 
0.36 
9.46 

l^AR. 
MAY 

23.  1926 
13 

9.66 
9.56 

MAY 

JUNE 

8.  1929 
14 

9.33 
9.53 

JULY 
OCT. 

15,  1929 
7,  1971 

9.73 
P 

6S/22E-3b03  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALU  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   259.68  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.73  BELOW  LSD,  SEP.  12.  1950. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.70  bELOW  LSD.  JAN.  29,  1953. 
RECORDS  available:  1949-bS.  1^71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

8,  1949 

8.30 

JrtW. 

24.  1951 

9.10 

JAN. 

29,  1953 

9.70 

JAN. 

29,  1955 

8.30 

SEP. 

8 

8.24 

SEP. 

11 

7.90 

OCT. 

2 

7.90 

SEP. 

27 

7.90 

JAN. 

5.  1950 

8.78 

JAN. 

23.  1«52, 

9.10 

JAN. 

14,  1954 

8.40 

OCT. 

12,  1971 

P 

SEP. 

12 

7.73 

SEP. 

30 

B.OO 

SEP. 

28 

7.80 

6S/22E-35Q4  S.   RECOWDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    259  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.95  BELOW  LsD,  SEP.  11,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. SO  BELOW  LSD,  JAN.  29,  19o3. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-55,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 

22. 

1949 

7.62 

JAN. 

24. 

1951 

8.15 

JAN. 

29, 

1953 

9.50 

JAN. 

29, 

1955 

a. PC 

SEP. 

8 

7.62 

SEP. 

11 

6.95 

SEP. 

26 

7.70 

SEP. 

27 

7.00 

JAN. 

b. 

I9b0 

8.00 

JAN. 

23. 

1952 

8.30 

JAN. 

14, 

1954 

8.30 

OCT. 

12, 

1971 

P 

SEP. 

12 

7.00 

SEP. 

30 

7.00 

SEP. 

28 

7.30 

6S/22E-35R1  S.   PERFORATED  302-326  FT. 
LSD    257  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD,  OCT.  31,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.,'0  BELOw  LSD,  AUG.   2,  1972. 
RECORDS  available:  1947.  I9b7.  1961-63,  1972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  31.  1947 


FEB. 

fl. 

1957 

MAY 

25, 

19bl 

JULY 

6 

JULY 

28 

AUG. 

24 

StP.  25.  1061 


1962 


7.33G 

OCT. 

e 

6.96 

NOV. 

21 

6.19 

DEC. 

20 

6.30 

JAN. 

2Z 

7.27 

FEB. 

15 

7.16 

MAR. 

26, 

1962 

7.30 

APR. 

23 

7.24 

MAY 

24 

7.42 

JUNE 

21 

7.96 

JULY 

19 

17.86A 

AUG. 

16 

6.B1 
7.85 
6.62 
6.50 
7.90 
7.37 


SEP.  20,  1962 


OCT. 
NOV. 
DEC. 
JAN. 
AUG. 


11 

8 
13 
11. 

2. 


1963 
1972 


6.66 
6.80 
6.97 
6.93 
7.82 
9.2  B 
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bs/aae-aswa  s.  perforated  304-328  ft. 

LSD    ^56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.91  BELOW  LSD.  SEP.  20.  I'ibd* 

LOWEST  WATER  LEVEL     B.IO  BELOW  LSD.  AUS.   2.  1972. 

RECORDS  Available:  i9<»7,  1957,  i96i-63.  1972. 


DATE 


waTEk 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

18. 

1947 

6.   6 

OCT. 

18. 

1961 

8.07 

APR. 

23. 

FEB. 

8. 

1957 

7.420 

NOV. 

21 

6.3a 

MAY 

25 

MAY 

25, 

1961 

0.25 

DEC. 

20 

6.65 

JUNE 

21 

JULY 

6 

5.98 

JAN. 

22. 

1962 

7,25 

JULY 

19 

AUG. 

24 

7.2* 

FEB. 

19 

7.66 

AUG. 

16 

SEP. 

25 

20.46A 

MAR. 

26 

13.94A 

iEP. 

20 

1962 


9.9eA 

OCT. 

a. 

1962 

6.02 

5.94 

NOV. 

8 

6.26 

12.09A 

DEC. 

13 

6.23 

6.76 

JAN. 

n. 

1963 

7.20 

21. OCA 

AUG. 

2. 

1972 

8.1 

5.91 

6S/22t-35R3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   259.22  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.45  BELOW  LSD.  OCT.  14.  1925. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. 4-3  BELOW  LSD.  JAN.   7.  1926. 
RECORDS  AVAILABLE:  1925-26.  1971. 


DATE 
OCT.  14.  1925 


WATEk 
LEVEL 


DATE 
NOV.  13.  1925 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JAN.   7.  1926 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.   7.  1971 


WATER 
LEVEL 


7.45 


8.75 


9.45 


6S/22E-35R4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   261.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6,16  BELOW  LSD.  MAY    3.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  FEB.  26.  19f5. 
RECORDS  AVAILABLE:  1945-46.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB.  26.  1945 
APR.  10 
JULY   3 

d.O 
7.1 
7.4 

MAR. 
APR. 

30.  1946 
12 

6.32 
6.37 

MAY 
JUNE 

3.  1946 
8 

6.16 
6.45 

JULY 
OCT. 

3.  1946 
7,  1971 

7.14 
P 

6S/22E-3601  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   260.64  FT  ABOVE  MSL, 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.78  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.72  BELOW  LSD.  JAN.   9.  1947. 
RECORDS  available;  1946-49,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  29.  1946 
SEP.   4 
OCT.   1 


6.24    JAN.   9.  1947      8.72    SEP.   4.  1948      6.78 
d.45    OCT.   8  7,16    JAN.  17.  1949      7.14 

8.05    JAN.   9.  1948      7.52 


SEP.   7-.  1949 
OCT.  12,  1971 


8.07 

P 


6S/22E-3602  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.4  FT  IN  1971. 
LSD   261.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.86  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.30  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATEK 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

14.  I960 

7.81 

JAN. 

15.  1963 

6.31 

JAN. 

8,  1966 

7.61 

JAN. 

13.  1969 

8.11 

SEP. 

10 

7.31 

SEP. 

17 

6.11 

SEP. 

13 

4.86 

SEP. 

17 

7.61 

FEB. 

15.  1961 

7.01 

JAN. 

8.  1964 

6.91 

JAN. 

10.  1967 

7.46 

JAN. 

14,  1970 

8.11 

SEP. 

6 

b.Ol 

SEP. 

5 

6.11 

SEP. 

12 

6.91 

SEP. 

14 

7.01 

JAN. 

10.  1962 

6.61 

JAN, 

7.  1965 

6.21 

JAN. 

10.  1968 

a. 01 

JAN. 

12.  1971 

9.30 

SEP. 

13 

6.21 

SEP. 

9 

5.36 

SEP. 

13 

6.81 

JULY 

13 

8.38 

»4 


6S/22E-36H1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   263.71  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     d.lO  BELOW  LSD»  AUG.  17,  1918, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.^0  bELOK  LSD,  SEP.   4,  1916. 
RECORDS  available:  1916-lH.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 
AUG. 

4,  1916 
29,  1917 

11.40 
9.60 

Fta. 

20,  1918 
4 

10.20 
9.00 

JULY  Id,  1918 
AUG.  17 

8.30 
a. 10 

OCT. 

14,  1971 

P 

6S/22E-30K1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   262.30  FT  AHOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER 'level     6.78  BELOW  LSD,  OCT.  17,  1925, 
LOWEST  WATEk  level     b.?'S  6EL0W  LSD,  APR.   1,  1919. 
RECORDS  available:  1919,  1922-26,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.   1,  1919 

MAY   lb 

JULY   5,  1922 


d.25  DEC.  1,  1923 
7.85  JAN.  23,  1924 
7.70    SEP.  20 


7.98    FEB.  2S, 
7.98    OCT.  17 
7.38 


1925 


3.18 
6.78 


JAN.   7,  1926 
OCT.  14,  1971 


8.18 
P 


6S/22E-36N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   262.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.>!7  BELOW  LSD,  SEP.  30.  1952, 
ORY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUkEAULE,  MAP.   1,  1943. 
RtCORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1922,  1924-27,  1929,  1936-43,  1948-55,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

14, 

1918 

lu.04 

MAY 

7, 

1929 

12.28 

JAN. 

ff 

1941 

9.55 

JAN. 

23, 

1951 

9.57 

APR. 

4, 

1919 

10.14 

JULY 

15 

12.18 

SEP. 

26 

9.45 

SEP. 

11 

8.67 

MAY 

6 

9.74 

JUNE 

12, 

1936 

10.55 

FEB. 

20, 

1942 

8.75 

JAN. 

23, 

1952 

10.07 

SEP. 

9, 

1922 

9.35 

SEP. 

9 

9.55 

SEP. 

11 

8.85 

SEP. 

30 

7.27 

DEC. 

3 

9.75 

JAN. 

5, 

1937 

10.65 

JAN. 

12, 

1943 

a. 85 

JAN. 

1, 

1953 

9.90 

JAN. 

23, 

1924 

9.35 

SEP. 

19 

8.90 

MAR. 

1 

F 

SEP. 

26 

7.87 

SEP. 

22 

9.05 

JAN. 

4, 

1938 

10.05 

JAN. 

9, 

1948 

8.94 

JAN. 

14, 

1954 

a. 57 

FEB. 

25, 

1925 

9.55 

SEP. 

15 

10.15 

SEP. 

4 

9.04 

SEP. 

28 

7.47 

OCT. 

17 

9.35 

JAN. 

4, 

1939 

10.15 

JAN. 

3, 

1949 

9.71 

JAN. 

29, 

1955 

8.57 

JAN. 

7, 

1926 

11.25 

SEP. 

15 

9.45 

SEP. 

8 

9.41 

MAR. 

29 

7.37 

MAR. 

23 

11.05 

FEB. 

2, 

1940 

9.75 

JAN. 

5, 

1950 

9.83 

OCT. 

14, 

1971 

P 

MAY 

13, 

192? 

11.65 

SEP. 

26 

9.25 

SEP. 

12 

b.87 

6S/22E-36R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1947,  7.3  FT  IN  1971. 
LSD   260.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.79  BELOW  LSD,  SEP.  30,  1952, 
ORY,  WATER  LEVEL  NOT  mEASUREAHLE,  JAN.  13,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-71. 


DEPTH  9 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

9, 

1948 

4.73 

JAN. 

14, 

1954 

5.09 

JAN. 

14, 

1960 

5.29 

JAN. 

8, 

1966 

5.10 

SEP. 

4 

4.75 

SEP. 

28 

4.39 

SEP. 

10 

5.20 

SEP. 

13 

2.90 

JAN. 

3, 

1949 

5.72 

JAH. 

29, 

1955 

5.19 

FEB. 

16, 

1961 

5.20 

JAN. 

11, 

1967 

5.30 

SEP. 

8 

5.82 

SEP. 

27 

3.69 

SEP. 

1 

4.70 

SEP. 

13 

3.80 

JAN. 

5, 

1950 

5.89 

JAN. 

27, 

1956 

4.94 

JAN. 

11, 

1962 

4.40 

JAN. 

12, 

1968 

6.20 

SEP. 

12 

3.31 

SEP. 

25 

3.44 

SEP. 

13 

4.50 

SEP. 

14 

4.85 

FEB. 

24, 

1951 

5.09 

JAN. 

7, 

1957 

4.59 

JAN. 

15, 

1963 

4.80 

JAN. 

17, 

1969 

6.55 

SEP. 

11 

4.29 

SEP. 

7 

4.09 

SEP. 

17 

3.70 

SEP. 

17 

5.10 

JAN. 

23, 

1952 

6.09 

JAN. 

11, 

1958 

5.04 

JAN. 

9, 

1964 

5.65 

JAN. 

19, 

1970 

6.80 

SEP. 

30 

1.79 

SEP. 

17 

4.74 

SEP. 

8 

3.95 

SEP. 

14 

3.45 

JAN. 

29, 

1953 

b.59 

JAN. 

7, 

1959 

5.29 

JAN. 

8, 

1965 

5.25 

JAN. 

13, 

1971 

F 

SEP. 

26 

2.99 

SEP. 

9 

4.99 

SEP. 

9 

3.ao 

JULY 

20 

5.66 

95 


6S/23R-1B1  S.   RECO»<nS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.2b  KT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     f.46  BELOW  LSD»  FEd.  27.  1^46. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.S7  BElOW  LS0»  SEP.   3.  19<f6. 

RECORDS  Available:  1946-68,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 
SEP. 

27.  1946 
3 

4.46 
7.67 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

5.66 
6.67 

JAN. 
JUNE 

23.  1948 
4 

4.87 
4.72 

AUG. 

30.  1971 

P 

6S/23E-1B2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279. b2  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.78  BELOW  LsD.  JAN.  27.  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.14  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

27.  1946 
3 

3.78 
7.14 

JAN. 
SEP. 

3.  1947 
15 

5.14 
6.21 

JAN. 
SEP. 

23.  1946 
2 

4.47 
6.23 

AUG. 

30.  1971 

P 

6S/23E-1P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.72  BELOW  LSD.  MAY   20.  1919. 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.62  BELOW  LSD.  MAY   20.  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY 

20.  1919 

4.62 

MAY 

20.  1919 

3.72 

SEP. 

14.  1971 

P 

6S/23E-2A1  S.   RECOR'DS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.S2  BELOW  LSD.  FEB.  26.  1946. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  mEASUREABlE.  SEP.  12.  1946. 
RECORDS  available;  1946-47.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  26.  1946 
SEP.  12 


2.52 

F 


APR.  24,  1947 


3.76    AUG.   6,  1947 


3.72    AUG.  30.  1971 


6S/23E-2E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  MAY    2.  1949, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.71  BELOW  LSD.  JAN.  28.  1955. 
RECORDS  available:  1949-'55.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

7.33 

JAN. 

28.  1955 

8.71 

6.63 

APR, 

25 

7.45 

8.33 

AUG. 

30.  1971 

P 

6.31 

FEB.  21.  1949 

MAY  2 

MAR.  27.  1950 

AUG.  3 


7.00  FEB.  6.  1961 

6.00  SEP.  10 

0.81  JAN.  22.  1952 

7.23  SEP.  10 


7.22  JAN.  28,  1953 

6.61  SEP.  25 

7.51  JAN.  12,  1954 

6. 83  SEP.  27 
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65/23t-2Fl  S.   RtCOrtnS  fuBNISHEn  BY  PALO  VERDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2U0.26  FT  ABOVE  MSL . 

HIGHEST  <<«TEH  LEVEL     b.l3  BELOW  LSO»  OCT.   <»»  1956t 
DRY.  WATEh  LtVEL  NOT  MEASUREAbLE,  SEP.   9,  19f9. 
RECOHUS  AVAILABLE:  19*9-^9.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

IiaTE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

il.  19f9 

7.5s 

JAN. 

30,  1952 

7.94 

JAN. 

2H.  1965 

8.54 

SEP. 

16,  1957 

6.53 

SEP. 

9 

F 

SEP. 

30 

7.24 

SEP. 

26 

7.75 

JAN. 

11,  1958 

8.43 

MAR. 

27,  1950 

6.91 

JAN. 

2S,  1953 

7.74 

FEB. 

8,  1956 

8.77 

SEP. 

12 

6.78 

AUG. 

3 

T.tiS 

SEP. 

25 

7.14 

OCT. 

4 

6.13 

JAN. 

3,  1959 

9.33 

FEP. 

6,  1951 

7.4<» 

JAN. 

12,  1954 

9.34 

JAN. 

11,  1957 

9.23 

AUG. 

30,  1971 

P 

SEP. 

10 

b.79 

SEP. 

27 

9.04 

6S/23E-2G1  S.   RECORDS  FURMSHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   280.0b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.06  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1954, 
LOWEST  «ATLR  LEVEL     b.96  bELOW  LSD,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-55,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

21,  1949 

7.10 

FEB. 

1,  1951 

7.15 

JAN. 

28,  1953 

7.09 

JAN. 

28,  1955 

7.89 

SEP. 

7 

7.1b 

SEP. 

10 

6.15 

SEP. 

25 

5.99 

APR. 

2b 

8.43 

MAR. 

27,  1950 

6.85 

JAN. 

30,  1952 

7.25 

JAN. 

12,  1954 

8.96 

AUG. 

30,  1971 

P 

NOV. 

27 

7.15 

NOV. 

7 

6.39 

SEP. 

27 

5.06 

6S/23E-2H1  S.   RECORDS  FURNISHED  6Y  PALO  VEHDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    281  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.17  BELOW  LSD,  FEB.  26,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.?b  BELOW  LSD,  MAR.   2,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946,  1971. 


DATE 
FEB.  2b.  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  30,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


4.17 


MAR. 


5.26 


6S/23E-2P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   277.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.13  BELOW  LSD,  JUNE  18,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.45  BELOW  LSU,  JULY  15,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-26,  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  31,  1919 
MAY    1 

SEP.   4,  1922 

JUNE  18,  1923 


4.34  NOV.  13,  1923 

4.24  JAN.  19,  1924 

6.83  SEP.  19 

3.13  FEB.  17,  1925 


6.23  OCT.  15,  1925      4.43 

6.53  JAN.  2,  1926      5.33 

7.03  MAR.  18  4.73 
7.53 


APR.  23,  1929 

JULY  15 

AUG.  30,  1971 


8.05 

8.45 

P 


6S/23E-201  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   277.08  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.03  BELOW  LSD,  MAY   19,  1952, 
LOWEST  WATEH  LEVEL     9.?2  BELOW  LSD,  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  available:  1949-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

21,  1949 

6.15 

MAY 

19,  1952 

5.03 

JAN. 

28,  1955 

7.63 

SEP. 

16,  1957 

6.75 

SEP. 

7 

6.10 

SEP. 

30 

5.18 

SEP. 

26 

7.73 

JAN. 

a,  1958 

7.57 

JAN. 

4,  1950 

6.13 

JAN. 

28,  1953 

6.23 

JAN. 

26,  1956 

7.63 

SEP. 

12 

8.12 

SEP. 

11 

7.29 

SEP. 

25 

6.03 

OCT. 

2 

7.53 

JAN. 

3,  1959 

9.22 

JAN. 

22,  1951 

7.28 

JAN. 

12,  1954 

8.33 

JAN. 

4,  1957 

7.63 

AUG. 

31,  1971 

P 

SEP. 

10 

6.07 

SEP. 

27 

7.83 
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6S/23t-2Rl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   278.90  KT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSDt  MAY   20.  I'il'ii 
LOWEST  WATER  LEVEL    10. h2  BELOW  LSD.  JAN.   4.  19'57. 
RECORDS  A»^aILABLE:  1919,  1946-57.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

20.  1919 

4.70 

JAN. 

3.  1949 

7.00 

JAN. 

30,  195? 

8.43 

JAN. 

28.  1955 

10.02 

OCT. 

10,  1946 

7.62 

SEP. 

7 

7.00 

SEP. 

30 

6.88 

SEP. 

6 

8.62 

DEC. 

3 

7.88 

JAN. 

4,  1950 

6.99 

FEB. 

27,  1953 

7.78 

JAN. 

26,  1956 

10.47 

JAN. 

3.  1947 

7.66 

SEP. 

11 

9.27 

OCT. 

3 

9.37 

SEP. 

25 

8.12 

OCT. 

7 

H.66 

JAN. 

22,  1951 

9.48 

JAN. 

12.  1954 

10.42 

JAN. 

4.  1957 

10.62 

JAN. 

2,  1946 

7.28 

SEP. 

10 

8.63 

SEP. 

27 

8.72 

AUG. 

30,  1971 

P 

NOV. 

6 

6.75 

6S/23E-2R2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     O.ni  ABOVE  LSD,  SEP.  12,  1958, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.80  bELOw  LSD,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  available:  1949-S8,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEb. 

21.  1949 

b.91 

MAY 

19.  1952 

7.40 

SEP. 

27.  1954 

4.20 

JAN. 

4,  1957 

8.20 

SEP. 

7 

6.48 

SEP. 

30 

5.60 

JAN. 

28,  1955 

9.10 

SEP. 

16 

2.14 

JAN. 

4.  1950 

6.36 

JAN. 

28,  1953 

8.10 

SEP. 

26 

8.90 

JAN. 

11,  1958 

2.19 

SEP. 

11 

0.78 

SEP. 

25 

7.00 

JAN. 

26,  1956 

8.40 

SEP. 

12        ♦ 

.81 

FEB. 

23.  1951 

6.52 

JAN. 

12.  1954 

9.80 

OCT. 

2 

5.10 

AUG. 

31,  1971 

P 

SEP. 

10 

3.67 

6S/23E-3bl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.90  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.02  BELOW  LSD,  JAN.  17,  1958. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 
NOV. 
JAN. 

24,  1956 
24 
9,  1957 

6.30 
7.30 
7.40 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
17,  1958 

'♦.90 
8.02 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
3,  1959 

5.32 
6.97 

MAR. 
AUG. 

13,  1959 
31,  1971 

6.17 

P 

6S/23E-3b2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   280.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.S8  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD,  JAN.   9,  1957. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 
NOV. 
JAN. 

24,  1956 
24 
9,  1957 

7.40 
8.20 
8.90 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  195B 

5.58 
8.24 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
3,  1959 

5.94 
8.49 

MAR. 
AUG. 

13,  1959 
31,  1971 

7.49 
P 

6S/23E-3B3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.93  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.05  8EL0W  LSD,  SEP.  23,     1958, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.82  BELOW  LSD,  JAN.   9,  1957. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


7.82  SEP.  3,  1957  6.60 
8.02  JAN.  16,  195B  8.65 
8.82 


SEP.  23.  1958 
JAN.   3,  1959 


6.05 
8.80 


MAR.  13,  1959 
AUG.  31,  1971 


7.90 
P 
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6S/23t-3El  S.   RECOWDS  FURMSHEO  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    275  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.27  BELOW  LSD,  MAR.  lU,  1926, 
LOWEST  wATEh  level     7.17  oELOW  LSD,  JAN.  19,  192*. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-;'6,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 

27,  1923 
19,  1924 

5.67 
7.17 

SEP. 
FEB. 

19,  1924 
13,  1925 

5.57 
6.57 

OCT. 
JAN. 

15,  1925 
2,  1926 

5.57 
6.07 

MAR. 
AUG. 

18.  1926 
31,  1971 

5.27 

P 

t)S/23fc-3Gl    S.       RECOf^OS    FURNISHED    BY    PALO    VEROE    IRRIGATION    DISTRICT. 
LbO      276.38    FT    ABOVE    MSL. 

HIGHEST  wATErt  LEVEL     5.30  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.15  BELOW  LSD,  JAN.  16,  1956. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


OATt 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  24,  1966 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


6.90  SEP. 
7.10  JAN. 
8.05 


3, 
16, 


1957 
1958 


5.30 
8.15 


SEP.  23,  19bfi 
JAN.   3.  1959 


5.80 
7.70 


MAR.  13.  1959 
AUG.  31.  1971 


6.80 
P 


6S/2Jt-3Jl  S.   RtCOWOS  FURNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   278.88  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.79  BELOW  LSD.  SEP.  27.  1954. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.?9  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1954. 
RECORDS  available:  1949-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

21.  194V 

6.70 

FEB. 

11.  1952 

6.96 

JAN. 

28,  1955 

7.19 

SEP. 

16,  1957 

5.29 

SEP. 

7 

7.25 

SEP. 

30 

6.26 

SEP. 

26 

6.29 

JAN. 

11,  1958 

7.34 

JAN. 

4,  1950 

6.66 

JAN. 

28,  1953 

6.36 

JAN. 

26,  1956 

6.99 

SEP. 

12 

6.24 

SEP. 

11 

8.18 

SEP. 

25 

5.99 

OCT. 

2 

5.79 

JAN. 

3.  1959 

7.79 

FEB. 

6.  1951 

7.95 

JAN. 

12,  1954 

8.29 

JAN. 

4,  1957 

7.29 

AUG. 

31.  1971 

P 

SEP. 

10 

5.30 

SEP. 

27 

4.79 

6S/23E-3K1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.14  BELOW  LSD.  SEP.   3.  Ivb7. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.66  BELOW  LSD.  JAN.  17.  1958. 
RECORDS  available:  1956-59.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


7.60  SEP.  3,  1957  6.l4 
8.20  JAN.  17.  1958  9.66 
8.70 


SEP.  23,  1958 
JAN.   3.  1959 


6.71 
9.26 


MAR.  13.  1959 
AUG.  31.  1971 


8.16 
P 


6S/23E-3N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.25  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.40  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.?0  BELOW  LSD.  JAN.   2.  1959. 
RECORDS  available:  1956-59.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24.  1956 

DEC.  13 

JAN.   9.  1957 


5.80  SEP. 
6.70  JAN. 
7.35 


1957 
1958 


2.40 
7.75 


SEP.  23.  1958 
JAN.   2.  1959 


4.65 
8.20 


MAR.  13.  1959 
AUG.  31.  1971 


6.30 
P 


»» 


6S/23E-3N2  S.   WECOROS  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRRIGATION  OISTRICT. 
LSO    ^73  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL     1.00  HELOW  LSD.  SEP.  18.  1937» 

Lowest  water  level    h.?7  dELOw  lso.  feb.  4«  \9i:t. 

RECORDS  available:  192?-?6,  19?9,  1936-43,  1945-4B.  1971. 


wate>< 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

4« 

1922 

3.57 

APR. 

22, 

1929 

5.58 

SEP. 

15, 

1939 

3.1 

FEB. 

26, 

1945 

2.70 

JULY 

23. 

1923 

2.17 

JULY 

15 

4. IB 

FEB. 

2, 

1940 

3.0 

JULY 

2 

3.60 

NOV. 

13 

4.67 

NOV. 

18, 

1936 

3.35 

SEP. 

26 

2.4 

MAR. 

28, 

1946 

2.21 

FEB. 

4. 

1924 

6.27 

DEC. 

22 

3.70 

JAN. 

10, 

1941 

3.1 

SEP. 

3 

2.30 

SEP. 

19 

4.17 

JAN. 

29, 

1937 

4.70 

SEP. 

26 

3.1 

JAN. 

8, 

1947 

2.81 

FEB. 

17, 

1925 

5.87 

SEP. 

18 

1.00 

JAN. 

26, 

1942 

2.7 

OCT. 

8 

2.10 

OCT. 

15 

4.37 

JAN. 

4, 

1938 

4.2 

SEP. 

9 

3.5 

JAN. 

9, 

1948 

2.88 

JAN. 

2, 

1926 

5.07 

SEP. 

15 

3.0 

JAN. 

11, 

1943 

3.4 

AUG. 

31, 

1971 

P 

MAR. 

18 

3.17 

JAN. 

4, 

1939 

2.9 

APR. 

21 

3.2 

6S/23E-3P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  OISTRICT. 
LSD   276.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4. SO  BELOW  LSD,  JULY  23,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.??  BELOW  LSD.  APR.  22,  1929. 
RECORDS  available:  1919.  1922-27.  1929.  1956-59.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

16. 

I9I9 

5.24 

FEB. 

14 

SEP. 

24. 

1922 

7.1'0 

OCT. 

15 

JULY 

23. 

1923 

4.50 

JAN. 

2 

NOV. 

13 

7.00 

MAR. 

18 

FEB. 

4. 

1924 

B.64 

APR. 

25 

SEP. 

19 

9.04 

MAY 

28 

.  1925 
.  1926 


1927 


9. If 

APR. 

22, 

1929 

10.22 

JAN. 

16. 

1958 

8.60 

6.34 

JULY 

IS 

8.22 

SEP. 

23 

8.75 

7.84 

NOV. 

24. 

1956 

7.80 

JAN. 

2. 

1959 

8,85 

6.54 

DEC. 

13 

6.10 

MAR. 

13 

8.75 

8.24 

JAN. 

11. 

1957 

8.80 

AUG. 

31, 

1971 

P 

9.04 

SEP. 

3 

5.90 

6S/23E-3iil  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   275.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.26  BELOW  LSD.  SEP.  23.  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.S6  BELOW  LSD.  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


5.83  SEP.  3,  1957  6.36 
7.13  JAN.  16,  1958  8.26 
7.38 


SEP.  23,  1958 
JAN.   2,  1959 


5.26 
8.56 


MAR.  13,  1959 
AUG.  31,  1971 


7.86 

P 


6S/23E-3R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  11.08  FT  IN  1971. 
LSD   273.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEV% L     1.24  BELOW  LSO,  SEP.  27,  1954, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  17,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-27.  1936-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   16.  1919      2.65  APR.  25.  1927      4.56  SEP.  26,  1941      4.0* 

JUNE  12  3.20  NOV.  18.  1936      4.94  APR.  2.  1942      2.34 

SEP.   4,  1922      3.95  JAN.  29,  1937      4.14  SEP.  9  <».74 

JUNE  18,  1923      1.96  SEP.  18  3.89  JAN.  11,  1943      4.44 

NOV.  13  3.96  JAN.  4,  1938      4.04  APR.  23  3.74 

JAN.  19,  1924      5.16  SEP.  15  4.84  OCT.  17,  1944      4.04 

SEP.  19  4.96  JAN.  4,  1939      3.94  DEC.  21  3.71 

FEB,  13,  1925      5.26  SEP.  15  4.14  MAR.  24,  1945      3.01 

OCT.  15  2.26  FEB.  2,  1940      2.94  JULY  10  4,11 

JAN.   2,  1926      3.26  SEP.  26  5.14  MAR.  26,  1946      2.44 

MAR.  18  2.66  JAN.  10,  1941      3.84  SEP.  3  4.94 


JAN, 

14, 

1947 

3.46 

SEP, 

17 

F 

JAN. 

9, 

1948 

3.81 

SEP. 

4 

4.30 

JAN. 

3, 

1949 

3.9S 

SEP. 

7 

5.01 

JAN. 

4, 

1950 

4.16 

SEP. 

11 

4.94 

JAN. 

22, 

1951 

4.76 

SEP. 

10, 

J. 66 

FEB, 

11, 

1952 

3,51 
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6S/23E-3R1  S.   (Continued) 


WATER 

MATER 

■  w^-«»a 

KATER 

MATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

StP. 

2<*, 

1952 

3.12 

SEP. 

7  ,  1957 

3.30 

SEP. 

U. 

1962 

4.73 

SEP. 

11. 

1967 

3.41 

FEB. 

2H. 

l'^53 

3.95 

FEB. 

15,  1958 

5.93 

JAN. 

4, 

1963 

5.83 

JAN. 

9, 

1968 

6.31 

OCT. 

H 

3.84 

SEP. 

12 

4.68 

SEP. 

6 

4.53 

SEP. 

u 

3.41 

JAN. 

12. 

19&4 

5.24 

JAN. 

6,  1959 

6.28 

JAN. 

7, 

1964 

6.22 

JAN. 

13, 

1969 

6.21 

SEP. 

?7 

1.24 

SEP. 

8 

3.43 

SEP. 

5 

3.16 

SEP. 

17 

4.91 

JAN. 

28, 

1955 

4.64 

JAN. 

13,  1960 

6.06 

JAN. 

6, 

1965 

5.S6 

JAN. 

14, 

1970 

5.96 

SEP. 

26 

4.14 

SEP. 

8 

4.58 

SEP. 

8 

3.46 

SEP. 

6 

5.84 

JAN. 

2(Sf 

1956 

3.94 

FEB. 

2,  1961 

6.98 

JAN. 

7, 

1966 

6.21 

JAN. 

11, 

1971 

6.69 

*» 

3.54 

SEP. 

5 

4.93 

SEP. 

12 

2.71 

JUNE 

24 

6.25 

JAN. 

4. 

1957 

3.49 

JAN. 

3,  1962 

6.75 

JAN. 

9, 

1967 

5.51 

6S/23fc-3H2  S.   RECO^<OS  FURNISHED  BY  PALO  vEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   273.90  FT  ABOVE  MSL. 

rilGHEST  mATER  LEVEL     i.eZ    BELOW  LSD,  APR.  12,  1919, 
LOxEST  '•ATER  LEVEL     4.17  bELOK  LSO,  JUNE  11,  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  11,  1919 


MATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  31,  1971 


MATER 
LEVEL 


MAR.  31,  1919 
APR.  12 


3.02 
3.22 


MAY 


1,  1919 


3.4? 


4.17 


6S/23E-4B1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  HALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.36  BELOW  LSD,  JUNE  IB,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.16  BELOW  LSD,  FEB.   4,  1924. 
RECORDS  available:  1919,  1922-27,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY    7,  1919 
JUNE  11 

SEP.   4,  1922 

JUNE  18,  19i;3 


3.2  NOV.  13,  1923 

2.51  FEB.  4,  1924 

J. 36  SEP.  14 

2.36  FEB.  17,  1925 


3.76  OCT.  15,  1925 

6.16  JAN.  2,  1926 

4.16  MAR.  18 
4.16 


3.46    APR.  25.  1927      3.96 
3.56    MAY   28  3.96 

3.26    AUG.  30,  1971       P 


RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6S/23E-4L)1  S 
10.5  FT  IN  1971. 
LSO   277.9a  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4,80  BELOW  LSD,  SEP.   6.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


MATER 

MATER 

MATER 

MATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

11, 

1957 

9.51 

JAN. 

13.  1961 

9.70 

JAN. 

6.  1965 

9.05 

SEP. 

10,  1968 

7.15 

SEP. 

7 

7.96 

SEP. 

18 

5.85 

SEP. 

6 

7.45 

JAN. 

11.  1969 

9.35 

JAN. 

10, 

1958 

9.26 

JAN. 

3.  1962 

8.89 

JAN. 

7,  ,1966 

9.80 

SEP. 

17 

7.20 

SEP. 

12 

6.56 

SEP. 

11 

6.50 

SEP. 

10 

6.90 

JAN. 

13,  1970 

10.00 

JAN. 

6. 

1959 

9.66 

JAN. 

14.  1963 

8.70 

JAN. 

7.  1967 

8.55 

SEP. 

8 

8.50 

SEP. 

ft 

8.46 

SEP. 

6 

4.80 

SEP. 

9 

7.45 

JAN. 

U.  1971 

9.90 

JAN. 

11. 

1960 

9.56 

JAM. 

7.  1964 

8.35 

JAN. 

8,  1968 

9.15 

JUNE 

30 

8.08 

SEP. 

7 

7.90 

SEP. 

4 

6.60 
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6S/23e-<>Gl  S.   RECOWOS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD  ZTt.Jt    FT  ABOVE  hSL. 

HIGHEST  iKaTER  level     d.'*3    bELOW  LSD.  SEP.  £^.  1932. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6,?6  dELOW  LSU.  JAN.  12.  19b4. 

RECORDS  Available:  iv<f9-sb.  i97i. 


DATE 

19*9 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  22 

SEP.  8 

JAN.  7.  19bO 

SEP.  11 


3.42  JAN.  22,  1951 

3.25  SEP.  10 

J. 9b  JAN.  22,     1952 

3.7a  SEP.  29 


3.68  JAN.  da,     1953 

2.53  SEP.  25 

3.88  JAN.  12,  195* 

2.43  SEP.  27 


3.18 

JAN. 

28. 

1955 

5.66 

6.16 

SEP. 

26 

5.36 

6.26 

AUG. 

31, 

1971 

P 

5.66 

6S/23E-4M1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   276.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.10  BELOW  LSD.  SEP.  19,  19^4, 
Dry,  water  level  not  mEASUREABLE,  JAN.  28,  1955. 
RECORDS  available:  19<»3-?7,  1949-55,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

27, 

1923 

9.40 

APR. 

25, 

JAN. 

19, 

1924 

9.<fO 

MAY 

28 

SEP. 

19 

3.10 

FEB. 

21, 

FEB. 

24, 

1925 

3.40 

SEP. 

7 

OCT. 

15 

7.42 

JAN. 

4, 

JAN. 

4, 

1926 

7.42 

SEP. 

11 

1927      8.52  JAN.  22,  1951      7.34 

8.22  SEP.  10  <,.04 

1949  7.49  JAN.  22,  1952      7.19 
5.94  SEP.  29  5.44 

1950  6.72  JAN.  28,  1953      6.74 
6.29  SEP.  2b  6.24 


JAN.  12,  1954      7.24 

SEP.  27  6.24 

JAN.  26,  1955       F 

SEP.  26  4.84 

AUG.  31,  1971       P 


6S/23E-4N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  12.2  FT  IN  1971. 
LSD   275.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.45  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1949, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.?0  BELOW  LSD,  JAN.  10,  1958. 
RECORDS  available:  1948-49,  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

4, 

1948 

3.85 

SEP. 

8, 

1959 

6.71 

JAN. 

7, 

1964 

7.66 

JAN. 

9, 

1968 

7.91 

SEP. 

4 

3.96 

JAN, 

13, 

1960 

8.71 

SEP. 

5 

5.56 

SEP. 

11 

4.51 

JAN. 

3, 

1949 

6.23 

SEP. 

22 

6.81 

JAN. 

6, 

1965 

7.56 

JAN. 

13, 

1969 

7.51 

SEP. 

7 

3.45 

FEB. 

2, 

1961 

8.21 

SEP. 

H 

5.31 

SEP. 

17 

5.81 

JAN. 

10. 

1957 

7.83 

SEP. 

18 

4.86 

JAN. 

7, 

1966 

7.91 

JAN. 

14, 

1970 

8.31 

SEP. 

7 

7.33 

JAN. 

3, 

1962 

8.00 

SEP. 

12 

5.16 

SEP. 

8 

6.21 

JAN. 

10, 

1958 

9.20 

SEP. 

11 

5.81 

JAN. 

9, 

1967 

7.46 

JAN. 

11, 

1971 

8.56 

DEC. 

19 

7.00 

JAN. 

14, 

1963 

7.41 

SEP. 

11 

4.41 

JUNE 

30 

5.97 

JAN. 

6, 

1959 

8.31 

SEP. 

6 

5.71 

6S/23E-4Q1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    273  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.07  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.23  BELOW  LSD,  JAN.   9,  1924. 
RECORDS  available:  1919,  1922-26,  1956-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

17,  1919 

4.34 

SEP. 

19,  1924 

3.53 

NOV. 

24,  1956 

4.07 

SEP. 

23,  1958 

4.57 

SEP. 

4,  1922 

4.30 

JAN. 

8,  1925 

6.03 

DEC. 

13 

b.27 

JAN. 

3,  1959 

5.67 

JULY 

23.  1923 

2.40 

OCT. 

15 

4.43 

JAN. 

9,  1957 

5.67 

MAR. 

13 

4.47 

NOV. 

28 

5.53 

JAN. 

4,  1926 

5.83 

SEP. 

3 

2.07 

AUG. 

31,  1971 

P 

JAN. 

9,  1924 

6.23 

MAR. 

18 

4.03 

JAN. 

16,  1958 

4.82 
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6S/23t-4tj?  S.   HECOWDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   275.94  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  KATER  LEVEL     2.45  BELOW  LSDt  SEP.   3t  1957» 
LOWEST  WATER  LEVEL     1 .9h    bELOW  LSDt  JAN.   3t  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24»  1956 

DEC.  13 

JAN.   9.  1957 


5.90 
6.80 
7.50 


SEP.   3.  1957 
JAN.  16,  1958 


2.45 
7.35 


SEP.  23,  1958 
JAN.   3,  1959 


5.76 
7.96 


MAR.  13,  1959 
AUG.  31,  1971 


6.26 
P 


6S/23E-4R1  S.   HECOwnS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.53  FT  AfaOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEV&L     0.69  6EL0W  LSO,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.73  6EL0W  LSD,  JAN.   9,  1967. 
RECORDS  available:  1918,  19'»8-59,  1964-67,  1971. 


WATErt 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

27, 

1918 

3.1 

SEP. 

26, 

1951 

1.69 

JAN. 

26, 

1956 

3.54 

SEP. 

5, 

1964 

1.93 

SEP. 

1 

2.8 

JAN. 

22, 

1952 

5.49 

SEP. 

25 

2.44 

JAN. 

6, 

1965 

5.63 

FEB. 

17, 

1948 

4.99 

SEP. 

30 

2.54 

JAN. 

4, 

1957 

4.79 

SEP. 

8 

3.13 

SEP. 

4 

2.90 

JAN. 

28, 

1953 

3.34 

SEP. 

3 

.69 

JAN. 

7, 

1966 

6.28 

JAN. 

3, 

1949 

4.56 

SEP. 

25 

4.44 

JAN. 

16, 

1958 

5.64 

SEP. 

12 

3.08 

SEP. 

7 

3.91 

JAN. 

12, 

1954 

5.54 

SEP. 

23 

3.49 

JAN. 

9, 

1967 

6.73 

JAN. 

4, 

1950 

5.21 

SEP. 

27 

3.44 

JAN. 

3, 

1959 

5.99 

SEP. 

11 

4.38 

SEP. 

11 

5.23 

JAN. 

28, 

1955 

4.34 

MAR. 

13 

4.14 

AUG. 

31, 

1971 

P 

JAN. 

22, 

1951 

4.81 

OCT. 

25 

2.74 

JAN. 

7, 

1964 

5.43 

6S/23E-5A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.9  FT 
In    1971. 

LSD   277.02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.75  BELOW  LSD,  SEP.  11,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD,  JAN.   7,  1966. 
RECORDS  available:  1963-71, 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

8, 

DEC. 

6 

JAN. 

7, 

SEP. 

4 

JAN. 

6, 

1963 


1964 


1965 


6.65 

SEP. 

8, 

1965 

7.35 

JAN. 

7, 

1966 

8.00 

SEP. 

10 

5.85 

JAN. 

7, 

1967 

8.30 

6.50  AUG.  7,  1967 

9.00  JAN.  8,  1968 

6.20  SEP.  11 

7.65  JAN.  11,  1969 


6.40  SEP.  10,  1969  6.60 

8.00  JAN.  13,  1970  8.45 

5.75  MAY   13  7.20 

7.75  JUNE  30,  1971  6.83 


6S/23E-5A2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.96  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.90  BELOW  LSD,  SEP.   4,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

8, 

1963 

8.20 

SEP. 

8,  1965 

DEC. 

6 

7.35 

JAN. 

7,  1966 

JAN. 

7, 

19t>4 

7.90 

SEP. 

10 

SEP. 

4 

5.90 

JAN. 

7,  1967 

JAN. 

6, 

1965 

8.25 

6.65  SEP.  9,  1967 

8.70  JAN.  a,  1968 

8.35  SEP.  11 

7.95  JAN.  11,  1969 


6.80  SEP.  10,  1969  7.00 

6.20  JAN.  13,  1970  8.90 

6.30  MAY  13  7.60 

8.40  SEP.  1,  1971       P 
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6S/23E-5bl  S.   RECOWDS  FURNISHED  BY  PALO  VERUt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   i:73.40  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.rt9  BELOW  LSD.  JUNE  U.  1919, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.*9  BELOW  LSD.  SEP.   4.  192^. 
RECORDS  available:  1919,  1922-23.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  18,  1923 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  30,  1971 


WATER 
LEVEL 


MAY   16,  1919 
JUNE  11 


b.29 
7.89 


SEP.   4,  1922 


8.*9 


7.99 


6S/23E-5E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  18  FT  WHEN  ORILLED,  17.5  FT  IN  1971. 
LSD   282.19  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    14.20  BELOW  LSD,  JAN.   4,  1950, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  mEASUREABLE,  JAN.  29,  1937,  JAN.  14,  1939,  FEB 
JUNE   7,  1946,  AUG.  21,  1946,  SEP.  17,  1947,  SEP.  12,  1958,  JAN.   6 
RECORDS  available:  1936-39,  1945-71. 


26,  1945,  MAR.  24,  1945, 
1959,  OCT.   6,  1959. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

1. 

1936 

16.8 

JAN. 

9, 

1948 

16, 

,14 

JAN. 

26, 

1956 

15. 

,56 

JAN. 

7, 

1964 

17, 

,28 

SEP. 

9 

16.90 

SEP. 

4 

14, 

.55 

SEP. 

25 

14. 

,61 

SEP. 

4 

lb. 

.43 

DEC. 

22 

17.7 

JAN. 

3, 

1949 

IS, 

.17 

JAN. 

4, 

1957 

15. 

.56 

JAN. 

6, 

1965 

16, 

,83 

JAN. 

29, 

1937 

F 

SEP. 

7 

IS, 

,25 

SEP. 

7 

16. 

.49 

SEP. 

8 

16, 

,33 

NOV. 

10 

17.7 

JAN. 

4, 

1950 

14, 

,20 

JAN. 

10, 

1958 

16. 

.69 

JAN. 

7, 

1966 

17, 

,23 

JAN. 

4, 

1938 

17.4 

AUG. 

3 

16, 

,63 

SEP. 

12 

F 

SEP. 

10 

16, 

,28 

SEP. 

15 

17.4 

FEB. 

6, 

1951 

16, 

,38 

JAN. 

6, 

1959 

F 

Jan. 

7, 

1967 

16. 

,83 

JAN. 

14, 

1939 

F 

SEP. 

11 

15, 

,78 

OCT. 

6 

F 

SEP. 

9 

16, 

,88 

AUG. 

16 

17.3 

JAN. 

30, 

1952 

16. 

,53 

JAN. 

23, 

1960 

17. 

.63 

JAN. 

8, 

1968 

17. 

,03 

FEB. 

26, 

1945 

F 

SEP. 

30 

16, 

,73 

SEP. 

8 

16. 

,93 

SEP. 

11 

16. 

,63 

MAR. 

24 

F 

JAN. 

28, 

1953 

16, 

,53 

FEB. 

7, 

1961 

17. 

.73 

JAN. 

U, 

1969 

17, 

,13 

JUNE 

/, 

1946 

F 

SEP. 

25 

16. 

,86 

SEP. 

4 

16. 

,03 

SEP. 

17 

16. 

,98 

AUG. 

21 

F 

JAN. 

12, 

1954 

16. 

.46 

JAN. 

6, 

1962 

17. 

,23 

JAN. 

13, 

1970 

17. 

.33 

DEC. 

8 

16.10 

SEP. 

27 

16. 

,06 

SEP. 

11 

16. 

,03 

SEP. 

9 

17. 

,63 

JAN. 

8, 

1947 

Id. 17 

JAN. 

28, 

1955 

16. 

.16 

JAN. 

14, 

1963 

17. 

.53 

JAN. 

11, 

1971 

18. 

,23 

SEP. 

It 

F 

SEP. 

26 

15. 

.16 

iEP. 

6 

17. 

,13 

JUNE 

30 

16. 

.09 

6S/23E-5E2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    273  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.38  BELOW  LSD,  APR.  2b,  1927, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  MAp.   4,  1920. 
RECORDS  available:  1918-20,  1922-25,  1927,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

9.48 

APR. 

25,  1927 

2.38 

8.48 

MAY 

28 

3.08 

9.68 

SEP. 

1,  1971 

P 

7.78 

APR.  24,  1918 

NOV.  14 

FEB.  7,  1919 

MAY  1 


9.27  MAR.  4,  1920 

8.80  JUNE  12,  1922 

9.70  JULY  19,  1923 

8.50  NOV.  14 


F  JAN.  19,  1924 

9.68  SEP.  19 

8.38  FEB.  13,  1925 

8.78  OCT.  20 


6S/23E-6G1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.80  BELOW  LSD,  SEP.  16,  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.?6  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

16,  1961 

5.80 

JAN. 

7,  1964 

7.86 

SEP. 

10,  1966 

6.51 

JAN. 

11,  1969 

7.86 

DEC. 

2 

6.67 

SEP. 

4 

6.91 

JAN. 

7,  1967 

7.36 

SEP. 

10 

6.76 

JAN. 

4,  1962 

7.35 

JAN. 

6,  1965 

7.61 

SEP. 

9 

7.26 

JAN. 

13,  1970 

8.26 

SEP. 

11 

6.80 

SEP. 

8 

6.96 

JAN. 

8,  1968 

7.91 

MAY 

13 

7.21 

JAN. 

15,  1963 

7.00 

JAN. 

7,  1966 

8.01 

SEP. 

11 

7.11 

AUG. 

30,  1971 

P 

SEP. 

6 

6.30 
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HECOHOS  PHIOR  TO  1971  FORNISHF.O  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8,7  FT 


6S/23E-5hl  S 
IN  1971. 

LSO   ^7^.93  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WaTEH  LEVEL  3.ft7  BELOW  LSD,  OCT 
LOWEST  WATER  LEVEL  8.95  bELOw  LSD,  JAN. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963-71. 


7,  1963. 
6,  196b. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


I 


APR. 

16, 

MAY 

4 

JUNE 

6 

JULY 

6 

AUG. 

6 

SEP. 

6 

OCT. 

7 

NOV. 

1 

DEC. 

6 

JAN. 

7, 

FEB. 

6 

MAR. 

6 

APR. 

3 

HAY 

b 

JUNE 

5 

JULY 

8 

AUG. 

7 

OCT. 

10 

NOV. 

6 

DEC. 

5 

JAN. 

6, 

FEB. 

6 

1963 


1964 


1965 


6.17 

MAR. 

8 

5.97 

APR. 

9 

b.67 

MAY 

8 

5.87 

JUNE 

5 

4.87 

JULY 

9 

4.97 

AUG. 

6 

3.67 

SEP. 

8 

b.l7 

OCT. 

9 

5.82 

NOV. 

4 

6.67 

DEC. 

4 

6.92 

JAN. 

7 

6.87 

FEB. 

8 

6.47 

MAR. 

4 

5.92 

APR. 

7 

5.<f2 

MAY 

7 

5,02 

JUNE 

6 

4.7^ 

JULY 

7 

4.35 

AUG. 

4 

4.B5 

SEP. 

10 

5.55 

OCT. 

8 

8.95 

NOV. 

11 

6.35 

DEC. 

5 

.  1965 


1966 


b.lO 

JAN. 

7 

b.75 

FEB. 

6 

6.05 

MAR. 

6 

S.35 

APR. 

7 

5.75 

MAY 

6 

5.15 

JUNE 

7 

5.10 

JULY 

10 

5.05 

AUG. 

7 

5.30 

SEP. 

9 

6.15 

OCT. 

7 

a. 10 

NOV. 

8 

7.50 

DEC. 

6 

7.35 

JAN. 

8 

6.85 

FEB. 

9 

S.60 

MAR. 

6 

5.20 

APR. 

6 

5.15 

MAY 

7 

4.80 

JUNE 

7 

4.85 

JULY 

9 

5.00 

AUG. 

12 

5.50 

SEP. 

11 

6.00 

.  1967 


.  1968 


6.85 

OCT. 

7, 

1968 

4.20 

7.10 

NOV. 

6 

5.15 

6.70 

DEC. 

13 

5.50 

6.75 

JAN. 

U. 

1969 

7.65 

6.40 

FEB. 

8 

6.10 

5.10 

MAR. 

8 

5.15 

5.50 

APR. 

7 

4.55 

5.00 

MAY 

7 

5.00 

5.20 

JUNE 

6 

5.00 

5.05 

JULY 

14 

5.30 

5.25 

AUG. 

6 

5.25 

5.60 

SEP. 

10 

5.00 

7.45 

OCT. 

B 

5.95 

6.70 

NOV. 

8 

5.75 

b.65 

DEC. 

9 

6.60 

5.40 

JAN. 

13, 

1970 

8.20 

5.45 

FEB. 

9 

7.00 

5.30 

MAR. 

7 

6.75 

4.80 

APR. 

6 

6.60 

4.50 

M«Y 

13 

5.70 

5.00 

JUNE 

30, 

1971 

5.28 

6S/23E-5M2  S. 
FT  IN  1971. 
LSD   274.37  FT  ABOVE 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 

RECORDS  available;  1 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.1 

MSL. 

4.12  MELCW  LSD.  SEP.  16,  1961» 
7.39  BELOW  LSO.  JAN.  11.  1969. 
961-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP. 

16. 

1961 

4.12 

JAN. 

7, 

1964 

6.62 

SEP. 

10, 

1966 

5.62 

JAN. 

11. 

1969 

7.39 

DEC. 

2 

6.17 

SEP. 

4 

5.52 

JAN. 

7, 

1967 

5.82 

SEP. 

10 

5.89 

JAN. 

17. 

1962 

7.02 

JAN. 

6, 

1965 

5.42 

SEP. 

9 

6.52 

FEB. 

9, 

1970 

7.25 

SEP. 

U 

5.42 

SEP. 

8 

5.77 

JAN. 

8. 

1968 

6.42 

MAY 

13 

6.60 

JAN. 

15, 

1963 

6.92 

JAN. 

7, 

1966 

6.37 

SEP. 

11 

6.19 

JUNE 

30. 

1971 

7.13 

SEP. 

6 

5.7? 

6S/23E-5K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  7.5  FT 
IN  1971. 

LSD   273.86  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.30  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.80  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1958-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

21.  1958 

7.65 

SEP. 

13.  1961 

3.30 

JAN. 

6,  1965 

7.05 

SEP. 

11.  1968 

5.70 

SEP. 

5 

6.55 

JAN. 

4.  1962 

6.79 

SEP. 

8 

5.95 

JAN. 

11.  1969 

7.10 

JAN. 

13.  1959 

7.60 

SEP. 

11 

4.60 

JAN. 

7.  1966 

7.45 

SEP. 

10 

5.40 

SEP. 

8 

6.40 

JAN. 

15.  1963 

7.50 

SEP. 

10 

5.45 

JAN. 

13.  1970 

7.45 

JAN. 

13.  1960 

7.80 

SEP. 

6 

5.70 

JAN. 

7.  1967 

6.55 

MAY 

13 

6.15 

SEP. 

8 

6.80 

JAN. 

7,  1964 

7.00 

SEP. 

9 

5.90 

JUNE 

30,  1971 

6.90 

FEB. 

7,  1961 

7.50 

SEP. 

4 

5.80 

JAN. 

8,  1968 

6.95 
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6S/23t-SMl  5.   RECO»OS  PRIOR  TO  1971  FURNISHEBY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.9  FT 
IN  1971. 

LSD   i:72.'t9  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.lO  dELOW  LSDt  SEP.  lit  196*;» 
LOWEST  WATEk  level    iO.lO  BELOW  LSD.  MAR.  2I»  19SB. 
RECORDS  AVAILAciLE:  1956-71. 


WmTEH 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

hAR. 

2lt  19b6 

10.10 

SEP. 

13.  1961 

6.20 

JAN. 

6.  1965 

6.95 

SEP. 

11.  1968 

6.80 

SEP. 

S 

d.30 

JAN. 

4.  1962 

7.39 

SEP. 

8 

6.30 

JAN. 

11.  1969 

7.25 

JAN. 

13.  1959 

B.lO 

SEP. 

11 

6.10 

JAN. 

7,  1966 

7.25 

SEP. 

10 

6.90 

SEP. 

fi 

7.50 

JAN. 

15,  1963 

7.80 

SEP. 

10 

0.15 

JAN. 

13.  1970 

6.70 

JAN. 

13.  1960 

7.30 

SEP. 

6 

7.20 

JAN. 

7,  1967 

6.80 

MAY 

13 

6.65 

SEP. 

8 

7.20 

JAN. 

7,  1964 

7.30 

SEP. 

9 

6.80 

JUNE 

30.  1971 

7.65 

FEB. 

7,  1961 

8.00 

SEP. 

4 

6.50 

JAN. 

8.  1968 

7.45 

bS/23£-bNl  S.   RECORDS  PRIOR  To  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
7.75  FT  IN  1971. 
LSD   269.57  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.87  BELOW  LSD.  SEP.  25.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.15  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1961. 
RECORDS  available:  1942-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE 

9, 

1942 

SEP. 

9 

JAN. 

U. 

194J 

APR. 

21 

OCT. 

17. 

1944 

JAN. 

5. 

1945 

JULY 

2 

MAR. 

14. 

1946 

SEP. 

3 

JAN. 

8. 

1947 

SEP. 

17 

JAN. 

9, 

1948 

SEP. 

4 

JAN. 

3. 

1949 

SEP. 

7 

3.58 

JAN. 

4. 

1950 

4.0b 

SEP. 

11 

4.58 

JAN. 

22. 

1951 

3.48 

SEP. 

11 

4.08 

JAN. 

22, 

1952 

4.08 

SEP. 

30 

3.  88 

JAN. 

2B. 

1953 

3.18 

SEP. 

25 

4.72 

JAN. 

12. 

1954 

3.87 

SEP. 

27 

4.38 

JAN. 

28. 

1955 

4.45 

SEP. 

26 

3.77 

JAN. 

26, 

1956 

4.64 

SEP. 

25 

4.97 

JAN. 

4, 

1957 

4.89 

SEP. 

7. 

1957 

5.19 

JAN. 

10. 

1958 

3.59 

SEP. 

12 

4.37 

JAN. 

6. 

1959 

4.92 

SEP. 

8 

4.02 

JAN. 

13. 

1960 

5.22 

SEP. 

8 

4.92 

FEB. 

7, 

1961 

4.52 

SEP. 

18 

4.02 

JAN. 

4, 

1962 

4.B2 

SEP. 

11 

2.32 

JAN. 

19, 

1963 

3.92 

SEP. 

6 

1.87 

JAN. 

7, 

1964 

3.72 

SEP. 

5 

5.04 

Jan. 

6. 

1965 

6.19 

SEP. 

8 

5.99 

JAN. 

7, 

1966 

6.19 

SEP. 

10 

6.29 

JAN. 

7. 

1967 

5.89 

SEP. 

9 

4.89 

JAN. 

8. 

1966 

7.15 

SEP. 

11 

5.60 

JAN. 

U. 

1969 

6.50 

SEP. 

17 

5.60 

JAN. 

13, 

1970 

6.30 

SEP. 

9 

6.10 

JAN. 

11, 

1971 

5.95 

JUNE 

30 

4.50 

5.75 
4.70 
5.95 
4.00 
5.15 
5.60 
6.35 
5.60 
5.85 
5.10 
6.00 
6.25 
7.00 
6.20 


6S/23E-5P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  11.2 
FT  IN  1971. 

LSD   271.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     ».80  BELOW  LSD.  SEP.   5.  1^64. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.00  bELOW  LSD.  FEB.   7.  1961. 
RECORDS  AVAILABLE!  1938-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  21.  1958 

SEP.  5 

JAN.  13.  1959 

SEP.  8 

JAN.  13,  1960 

SEP.  8 

FEB.  7,  1961 


7.40 

SEP. 

13, 

1961 

7.10 

JAN. 

4, 

1962 

7.70 

SEP. 

11 

O.80 

JAN. 

15, 

1963 

7.90 

SEP. 

6 

7.00 

JAN. 

T, 

1964 

8.00 

SEP. 

5 

6.80 

JAN. 

6. 

1965 

6.45 

SEP. 

11. 

1968 

7.60 

SEP. 

8 

5.50 

JAN. 

13. 

1969 

6.90 

JAN. 

7. 

1966 

6.60 

SEP. 

10 

7.10 

SEP. 

12 

5.00 

JAN. 

14, 

1970 

7.30 

JAN. 

9, 

1967 

5.40 

MAY 

16 

6.80 

SEP. 

11 

5.80 

JULY 

1, 

1971 

4.80 

JAN. 

9, 

1968 

6.85 

6.20 
6.50 
6.00 
6.75 
5.70 
7.83 
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6S/23t-5Hl  S.   RECO>*DS  FURNISHtD  BY  PALO  vERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSI)   276. *2  FT  AdOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEK  LEVEL     3.70  dELOW  LSD»  SEP.  2b.  1956t 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.^3  uELOw  LSD,  JAN.  22,  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-^7,  1971. 


DEPTH  12  FT  IN  1949. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


ATER 

WATER 

EVEL 

DATE 

LEVEL 

6.60 

JAN. 

26,  1956 

5.60 

S.40 

SEP. 

25 

3.70 

7.50 

JAN. 

4,  1957 

7.10 

5.00 

JUNE 

19,  1971 

P 

DEC. 

19, 

1949 

7.03 

FEB. 

11, 

1952 

JAN. 

4, 

1950 

7.45 

SEP. 

30 

SEP. 

n 

7.09 

JAN. 

28, 

1953 

JAN. 

22, 

1951 

7.63 

SEP. 

25 

SEP. 

10 

5.73 

7.24  JAN.  12,  1954 

5.40  SEP.  27 

7.50  JAN.  28,  1955 

7.20  SEP.  26 


6S/23E-6M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.4  FT  IN  1971. 
LSD   269.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.40  BELOW  LSD,  OCT.   9,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.10  BELOW  LSD,  JAN.  U,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

9,  1965 

6.40 

DEC. 

4 

6.85 

JAN. 

7,  1966 

7.10 

SEP. 

12 

6.95 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAiM.  7,  1967      6.96  JAN.  11,  1969 

icP.  11  7.50  SEP.  17 

JAN.  8,  1968      7.90  JAN.  13,  1970 

SEP.  11  7.75 


8.20  SEP.  9,  1970  8.75 
8.10  JAN.  11,  1971  9.10 
8.30    JUNE  30  8.88 


6S/23E-6N1  S.   RECOWOS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
[SD   267. b7  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.93  BELOW  LSD,  AUG.  c%    1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.15  BELOW  LSD,  JULY   5,  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-49,  1961-64,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 

2, 

1946 

3.93 

JULY 

2,  1948 

5.50 

SEP. 

18, 

1961 

DEC. 

3 

4.22 

JAN. 

3,  1949 

5.56 

NOV. 

4 

JAN. 

8, 

1947 

4.15 

SEP. 

7 

6.52 

JAN. 

4, 

1962 

SEP. 

17 

6.39 

JULY 

5,  1961 

7.15 

SEP. 

11 

JAN, 

9, 

194b 

5.17 

6.85  JAN.  14,  1963  6.65 

6.55  SEP.   6  6.65 

5.85  JAN.   7,  1964  6.75 

5.85  JULY  13,  1971       P 


6S/23E-6P1  S. 
LSD    266  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.06  BELOW  LSD,  JULY  17,  1963, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.06  BELOW  LSD,  JULY  17,  1963. 
RECORDS  available:  1963,  1971. 


DATE 
JULY  17,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.06G   SEP.   2,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/23E-6lil  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.20  FT  AaOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.38  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1924, 
Dry,  water  level  not  MEASUREABLE,  APR.  12,  1919. 

RECORDS  Available:  i919,  1922-27,  i929,  1971. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

APR. 

12,  1919 

F 

MAY 

7 

6.74 

SEP. 

4,  1922 

5.68 

JULY 

19,  1923 

4.58 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

5.63 

APR. 

22,  1929 

6.66 

6.73 

JUNE 

18 

6.56 

6.73 

JULY 

15 

6.16 

6.63 

SEP. 

1,  1971 

P 

NOV.  26,  1923 

JAN.  19,  1924 

SEP.  19 

FEB.  13,  1925 


7.28  OCT.  15,  1925 

5.86  JAN.  2,  1926 

4.38  APR.  25,  1927 

5.88  MAY  28 


107 


6S/23t-6Rl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   266. aO  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.30  dELOW  LSD»  SEP.   f.  1937. 
LOWEST  wATtH  LEVEL     ^.>"i    UELOW  LSD.  NOV.  18.  1936. 
RECORDS  AVAILABLE:  1936-41.  1971. 


DATE 


wATE« 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

lb. 

1936 

4.25 

JAN. 

4. 

1938 

3.1 

SEP. 

15. 

1939 

3.1 

DEC. 

22 

2.9 

SEP. 

15 

4.0 

FEB. 

2. 

1940 

3.3 

JAN. 

29, 

1937 

3.3 

JAN. 

4. 

1939 

3.5 

SEP. 

26 

3.8 

SEP. 

4 

2.3 

JAN.  10.  1941 

SEP.  26 

AUG.  31.  1971 


3.2 
2.6 

P 


6S/23E-6Z1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   266.90  FT  A80VE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.79  BELOW  LSD.  APR.   1.  1919.  MAY    1.  1919. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREaBLE.  MAR.   4.  1920. 
RECORDS  available:  1918-?0.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
MAR. 

14.  1918 
I.  1919 

6.19 
6.60 

APR. 
MAY 

1.  1919 

1 

5.79 
5.79 

MAR. 

4.  1920 

F 

JULY  13.  1971 

P 

6S/23E-7A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.22  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.52  BELOW  LSD.  MAY   le.  1919. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.72  BELOW  LSD.  MAR.   4.  19£:0. 
RECORDS  available:  1918-?0.  1922-26. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
FEB. 
MAY 

14.  1918 
7.  1919 
16 

4.9 

4.32 

3.52 

MAR.   4.  1920 
SEP.  21.  1922 
JUNE  27,  1923 

5.72 
4.45 
4. IS 

NOV. 
JAN. 
SEP. 

14.  1923 
19.  1924 
19 

4.65 
4.95 
3.85 

FEB. 
OCT. 

MAR. 

13.  1925 

15 

18.  1926 

4.85 

4.15 

P 

6S/23t-7A2  S. 
LSD   271.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  AUG.  14.  1918. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  APR.  24.  1918. 
RECORDS  available:  1918,  1971. 


DATE 
APR.  24,  1918 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.00G   AUG.  14,  1918 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.00G   SEP. 


6S/23E-7B1  S.   PERFORATED  370-382  FT. 
LSO    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEk  level     8.00  BELOW  LSD.  MAY 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  MAY 
RECORDS  available:  19S3.  1971. 


18.  1953. 
18.  1953. 


DATE 


WATER 

level 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   16.  1953 


8. 


JULY  27.  1971 
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6S/23t;-7Fl  S.   RECOWnS  l-URNISHED  8Y  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIljHEST    WATER    LEVEL  3.n<f    BELOW    LbD.    DEC.     IJ.     l-ybb. 

LOUDEST    WATER    LEVEL  7,«6    BELOW    LSO»    APR.    2b.     1927. 

RECORDS    AVAILABLE:     1919,     1922-27.     1956-59,     1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

7,  1919 

b.47 

FEB. 

18,  1925 

b.26 

MAY 

31,  1927 

7.26 

JAN. 

18,  1958 

6.06 

JUNE 

10 

5.17 

OCT. 

15 

4.96 

NOV. 

24,  1956 

3.94 

SEP. 

23 

6.16 

SEP. 

4.  1922 

5.06 

JAN. 

2,  1926 

6.06 

DEC. 

13 

3.«4 

JAN. 

2,  1959 

6.26 

NOV. 

14.  1923 

b.26 

MAR. 

19 

6.46 

JAN. 

9,  1957 

4.04 

MAR. 

13 

6.01 

JAN. 

21,  1924 

5.56 

APR. 

25,  1927 

7.86 

SEP. 

3 

5.74 

SEP. 

1.  1971 

P 

SEP. 

19 

t.86 

6S/23L-7M1  S.   RECOROS  FURNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   269.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.06  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1924, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.76  BELOW  LSD,  APR.  dd,     1929. 

RECORDS  Available:  1923-27,  i929,  i97i. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  28,  1923 
JAN.  21,  1924 
SEP.  19 


6.16    FEB.  17,  1925 

8.16    OCT.  15 

7.06    JAN.   2,  1.926 


8.06  MaR.  19,  1926 
8.46  APR.  26,  1927 
8.16    MAY   28 


7.16    APR.  22,  1929     11.76 
9.66    JULY  15  9.16 

9.a6    SEP.   1,  1971       P 


6S/23E-8A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  Water  LEVEL     2.53  BELOW  LSD,  JAN.  10,  1941, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.64  BELOW  LSD,  APR.  2Zt     1929. 

RECORDS  Available:  i918-i9,  1922-27,  1929,  1936-47,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1918 

6.74 

JAN. 

2, 

1926 

6.98 

JAN. 

4, 

1938 

5.13 

APR. 

21. 

1943 

3.43 

MAR. 

31. 

1919 

5.30 

MAR. 

18 

6.08 

APR. 

28, 

1939 

4.83 

OCT. 

17. 

1944 

5.03 

AUG. 

4 

4.50 

APR. 

25, 

1927 

6.98 

SEP. 

15 

4.83 

JAN. 

5. 

1945 

5.13 

SEP. 

4, 

1922 

6.10 

MAY 

28 

6.18 

FEB. 

2, 

1940 

4.93 

MAR. 

24 

3.83 

JULY 

23, 

1923 

4.56 

APR. 

22. 

1929 

7.64 

SEP. 

26 

4.33 

AUG. 

2, 

1946 

4.63 

NOV. 

14 

6.98 

JULY 

15 

7.54 

JAN. 

10, 

1941 

2.53 

SEP. 

6 

4.03 

JAN. 

19, 

1924 

7.58 

NOV. 

18. 

1936 

4.88 

SEP. 

26 

4.83 

DEC. 

3 

3.66 

SEP. 

19 

5.78 

DEC. 

22 

4.03 

JAN. 

26, 

1942 

4.33 

JAN. 

8. 

1947 

3.84 

FEB. 

13, 

1925 

7.48 

JAN. 

29, 

1937 

6.83 

SEP. 

9 

3.73 

SEP. 

17 

2.66 

OCT. 

15 

0.28 

SEP. 

18 

4.23 

JAN. 

11, 

1943 

4.43 

JULY 

19, 

1971 

P 

6S/23E-8B1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.3  FT  IN  1971. 
LSD   273.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.85  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1954, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.69  BELOW  LSD,  SEP.  11.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-55.  1958-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


i 


HAR. 

7. 

1949 

6.65 

SEP. 

27, 

1954 

1.85 

SEP. 

13. 

1961 

9.59 

SEP. 

12. 

1966 

5.94 

SEP. 

7 

6.46 

FEB. 

2, 

1956 

6.45 

JAN. 

4, 

1962 

9.49 

JAN. 

9, 

1967 

6.64 

MAR. 

27, 

1950 

6.99 

SEP. 

26 

4.05 

SEP. 

11 

9.69 

SEP. 

11 

5.24 

SEP. 

11 

7.24 

MAR. 

11. 

1958 

8.90 

JAN. 

15, 

1963 

8.64 

JAN. 

9, 

1966 

7.89 

JAN. 

Z2t 

1951 

8.65 

SEP. 

5 

7.00 

SEP. 

6 

7.04 

SEP. 

11 

6.29 

SEP. 

10 

6.85 

JAN. 

13. 

1959 

6.80 

JAN. 

7, 

1964 

7.94 

JAN. 

13, 

1969 

7.39 

JAN. 

22, 

1952 

8.05 

SEP. 

8 

7.10 

SEP. 

5 

6.54 

SEP. 

10 

7.04 

SEP. 

29 

3.85 

JAN. 

13. 

1960 

7.20 

JAN. 

6, 

1965 

7.79 

JAN. 

14, 

1970 

7.04 

JAN. 

28, 

1953 

6.25 

SEP. 

8 

6.80 

SEP. 

8 

6.24 

MAY 

16 

6.94 

OCT. 

6 

5.25 

FEB. 

7, 

1961 

7.59 

JAN. 

7, 

1966 

7.94 

JULY 

1, 

1971 

7.78 

JAN. 

12, 

1954 

4.35 
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6S/23E-«b2  S.   RECOrtOS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  KATER  LEVEL     4.27  BELOW  LSD.  JULY  19,  1923, 
LOWEST  »ATtR  LEVEL     6. SO  BELOW  LSD,  APR.  22,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-27,  1929,  1971. 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


inATtR 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

6.27 

APR. 

22,  1929 

6.50 

6.17 

JULY 

15 

6.20 

5.77 

SEP. 

1,  1971 

P 

5.97 

MAY    7,  1919 
JUNE  11 

SEP.  21,  1922 

JULY  19,  19^3 


5.35  NOV.  14,  1923 

5.35  JAN.  19,  1924 

0.27  SEP.  19 

4.27  FEB.  13,  1925 


5.87  OCT.  15,  1925 

6.37  JAN.  2,  1926 

4.97  APR.  25,  1927 

6.37  MAY  28 


6S/23E-8E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERIJE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.16  BELOW  LSD,  JULY  19,  1923, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  mEASUREABLE,  JULY  15,  1929. 
RECORDS  available:  1918-19,  1922-27,  1929,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14,  1918 

5.56 

JULY 

19,  1923 

3.16 

APR. 

1,  1919 

4.76 

NOV. 

27 

4.06 

MAY 

7 

5.66 

JAN. 

21,  1924 

4.86 

SEP. 

21,  1922 

4.66 

SEP. 

19 

3.76 

DATE 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

5.36 
4.96 
4.96 
6.86 

MAY   28,  1927 
JULY  15,  1929 
ScP.   1,  1971 

7.46 

F 
P 

JAN.  6,  1925 

OCT.  15 

JAN.  4,  1926 

APR.  25,  1927 


6S/23E-8H1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHEU  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.0  FT  In  1971. 
LSD   275.04  FT  AnOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6. 61  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1955, 
LOWEST  WATER  LfcVEL    13.22  BELOW  LSD,  FEB.  23,  19S1. 
RtCORUS  AVAILABLE:  1949-55,  1958-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

21, 

1949 

8.29 

SEP. 

27, 

1954 

7.11 

SEP. 

13, 

1961 

9.20 

SEP. 

12. 

1966 

8.37 

SEP. 

7 

8.42 

JAN. 

28, 

1955 

8.51 

JAN. 

6, 

1962 

10.80 

JAN. 

9, 

1967 

9.45 

JAN. 

4, 

1950 

8.75 

SEP. 

26 

6.51 

SEP. 

26 

9.20 

SEP. 

11 

8.10 

NOV. 

lU 

10.57 

MAR. 

12, 

1958 

10.41 

JAN. 

15, 

1963 

10.40 

JAN. 

■if 

1968 

10.85 

FEB. 

23, 

1951 

13.22 

SEP. 

5 

10.26 

SEP. 

6 

9.42 

SEP. 

11 

8.35 

SEP. 

10 

9.67 

JAN. 

13, 

1959 

10.91 

JAN. 

7, 

1964 

9.02 

JAN. 

13, 

1969 

9.90 

JAN. 

30, 

1952 

10.57 

SEP. 

8 

9.81 

SEP. 

5 

9.02 

SEP. 

10 

8.00 

SEP. 

29 

9.17 

JAN. 

13, 

1960 

11.21 

JAN. 

6, 

1965 

10.27 

JAN. 

14, 

1970 

10.90 

JAN. 

28, 

1953 

10.57 

SEP. 

23 

10.03 

SEP. 

8 

8.62 

MAY 

16 

9.85 

SEP. 

25 

8.71 

FEB. 

8, 

1961 

10.80 

JAN. 

7, 

1966 

10.37 

JUNE 

30, 

1971 

10.59 

JAN. 

12. 

1954 

a. 11 

•  ^^  w^a 

RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.0 


6S/23E-8L1  S 
FT  IN  1971. 

LSD   270.81  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.09  BELOW  LSD,  SEP. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.42  BELOW  LSU,  JULY 
RECORDS  AVAILABLE:  1958-71. 


8,  1965* 
1,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


nATER 
LEVEL 


DATE 


■  ATER 
LEVEL 


MAR. 

12. 

1956 

7.55 

SEP. 

13. 

1961 

6.60 

JAN. 

6. 

SEP. 

5 

7.85 

FEB. 

28. 

1962 

7.50 

SEP. 

8 

JAN. 

13. 

1959 

8.15 

SEP. 

12 

7.30 

JAN. 

7, 

SEP. 

8 

7.35 

JAN. 

15. 

1963 

8.30 

SEP. 

1? 

JAN. 

13. 

I960 

8.45 

SEP. 

6 

7.40 

JAN. 

9, 

SEP. 

9 

6.95 

JAN. 

7. 

1964 

7.70 

SEP. 

11 

FEB. 

8. 

1961 

8.65 

SEP. 

5 

6.54 

JAN. 

9, 

1965 


1966 


1967 
1968 


7.39 
5.09 
7.64 
6.04 
6.74 
7.04 
8.24 


SEP. 

JAN. 

SEP. 

JAN. 

MAY 

JULY 


11. 

13. 
10 
14. 
16 
1. 


1968 
1969 

1970 

1971 


7.34 
7.74 
7.04 
7.94 
6.94 
9.42 
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6S/23E-«N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRISATION  DISTRICT. 
LSD   267.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  OATEH  LEVEL     3.27  HtLOW  LSD,  MAY    1,  1919, 
LOkEST  WATER  LEVEL     b.7h    dELOW  LSD.  MAR.  19,  1926. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1922-26,  1971. 


»ATER 

MATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14,  1918 

5.45 

JULY  23,  1923 

3.43 

JAN. 

9,  1919 

5.30 

NOV.  27 

6.33 

MAY 

1 

3.27 

JAN.  21,  1924 

5.43 

SEP. 

4,  1922 

4.90 

DATE 


•  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


sEP.  19,  1924 
FEB.  18,  1925 
OCT.  15 


4.53 

JAN. 

2, 

1926 

5.46 

5.46 

MAR. 

19 

6.76 

4.66 

SEP. 

1, 

1971 

P 

6S/23E-801  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRISATION  DISTRICT. 
LSD   269.80  FT  ABlDVE  MSL. 

HIGHEST  nlATER  LEVEL     5.23  BELOW  LSD,  AUG.   3,  1920, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.83  BELOW  LSO,  MAY    7,  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919-20,  1971. 


DATE 

7,  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  12,  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   3,  1920 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   1.  1971 


WATER 
LEVEL 


MAY 


5.83 


5.73 


5.23 


RECORDS  PRIOR  TO  6/30/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6S/23E-8R1  S 
10.5  FT  IN  19n. 
LSD   271.20  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  2.43  BELOW  LSD,  SEP.  25,  195b, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  OCT.  17,  1944,  JAN. 
RECORDS  available:  1922-27,  1936-46,  1950-71. 


5,  1945,  APR.  27,  1946. 


WATER 

WATER 

WATER 

«ATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

4, 

1922 

5.66 

FEB. 

2, 

1940 

4.65 

JAN. 

28, 

1953 

4.08 

SEP. 

11. 

1962 

5.47 

JULY 

19, 

1923 

4.26 

SEP. 

26 

4.05 

SEP. 

25 

4.48 

JAN. 

14, 

1963 

6.57 

NOV. 

14 

6.46 

JAN. 

19, 

1941 

3.95 

JAN. 

12, 

1954 

4.78 

SEP. 

14 

5.37 

JAN. 

21, 

1924 

7.30 

DEC. 

23 

4.05 

SEP. 

27 

2.78 

JAN. 

8, 

1964 

6.52 

SEP. 

19 

5.26 

JAN. 

26, 

1942 

4.05 

JAN. 

28, 

1955 

4.59 

SEP. 

5 

4.67 

FEB. 

17, 

1925 

6.96 

SEP. 

9 

3.75 

SEP. 

6 

2.87 

JAN. 

7, 

1965 

6.82 

OCT. 

15 

5.86 

JAN. 

11, 

1943 

4.05 

JAN. 

26, 

1956 

3.53 

SEP. 

8 

5.02 

JAN. 

2, 

1926 

6.36 

APR. 

12 

4.15 

SEP. 

25 

2.43 

JAN. 

8, 

1966 

7.42 

MmR. 

19 

5.46 

OCT. 

17, 

1944 

F 

JAN. 

5, 

1957 

4.43 

SEP. 

12 

3.87 

APR. 

25, 

1927 

6.56 

JAN. 

5, 

1945 

F 

SEP. 

7 

3.25 

JAN. 

9, 

1967 

6.52 

MAY 

31 

6.46 

MAR. 

24 

5.65 

JAN. 

10, 

1958 

5.20 

SEP. 

11 

4.47 

JULY 

30, 

1936 

5.15 

APR. 

27, 

1946 

F 

SEP. 

12 

4.95 

JAN. 

9, 

1968 

7.42 

SEP. 

9 

4.95 

JULY 

3 

4.66 

JAN. 

6, 

1959 

5.15 

SEP. 

11 

4.32 

JAN. 

29, 

1937 

4.95 

JAN. 

4, 

1950 

4.60 

SEP. 

8 

5.69 

JAN. 

13, 

1969 

7.17 

AUG. 

3 

4.40 

SEP. 

11 

5.03 

JAN. 

13, 

1960 

7.27 

SEP. 

17 

4.77 

JAN. 

4, 

1938 

4.85 

JAN. 

22, 

1951 

5.08 

SEP. 

8 

5.47 

JAN. 

14, 

1970 

7.67 

OCT. 

15 

5.15 

SEP. 

10 

3.33 

FEB. 

7, 

1961 

6.87 

SEP. 

9 

5.57 

JAN. 

4, 

1939 

5.15 

JAN. 

30, 

1952 

4.48 

SEP. 

18 

4.62 

JAN. 

12, 

1971 

7.77 

SEP. 

15 

4.65 

SEP. 

30 

3.08 

JAN. 

4, 

1962 

7.07 

JUNE 

30 

8.70 

6S/23E-8R2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.25  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.77  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


FEB. 

21, 

1949 

7.40 

JAN. 

dZ, 

1952 

6.79 

JAN. 

28, 

1955 

6.45 

JAN. 

17,  1958 

SEP. 

r 

6.28 

OCT. 

17 

5.05 

SEP. 

?f> 

4.25 

SEP. 

5 

JAN. 

4, 

1960 

6.82 

JAN. 

28, 

1953 

6.65 

MAR. 

?7, 

1956 

6.00 

JAN. 

13,  1959 

SEP. 

11 

t>.40 

SEP. 

26 

6.35 

SEP. 

25 

4.37 

SEP. 

22 

JAN. 

22, 

1951 

6.70 

JAN. 

12, 

1954 

6.55 

JAN. 

5, 

1957 

6.47 

JAN. 

23,  I960 

SEP. 

n 

5.55 

SEP. 

27 

4.75 

SEP. 

3 

6.57 

SEP. 

23, 

8.47 
8.07 
8.97 
7.57 
9.77 
7.97 
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6S/23E-8R2  S.  (Continued) 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

2S,  1961 

b.57 

JAN. 

8.  1964 

a.^^ 

SEP. 

12 

b.87 

JAN. 

13,  1969 

9.o«: 

SEP. 

11 

6.77 

SEP. 

5 

7.12 

JAN. 

9,  1967 

8.17 

SEP. 

10 

7.17 

JAN. 

h.  1962 

8.a7 

JAN. 

7,  196S 

8.67 

SEP. 

11 

7.02 

JAN. 

14,  1970 

9.22 

SEP. 

12 

7.e>7 

SEP. 

8 

7.02 

JAN. 

9,  1968 

9.32 

j  APR. 

7 

8.27 

JAN. 

16»  1963 

8.77 

JAN. 

8,  1966 

9.17 

SEP. 

11 

6.57 

1  MAY 

16,  1971 

P 

SEP. 

14 

7.77 

RECOPOS  PRIOR  TO  6/24/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 


6S/23E-9A1  S 
8.5  FT  IN  1971. 
LSD   277.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSP»  SEP.  24,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.??  BELOw  LSD,  NOV.  14,  1918. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1956-64,  1968-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

14, 

1918 

10.22 

JAN. 

16, 

1958 

MAR. 

31. 

1919 

8.40 

SEP. 

23 

MAY 

1 

7.42 

JAN. 

2, 

1959 

NOV. 

24, 

1956 

9.40 

SEP. 

8 

DEC. 

13 

9.50 

JAN, 

13, 

1960 

JAN. 

9, 

1957 

8.40 

SEP. 

8 

SEP. 

24 

4.70 

FEB. 

2. 

1961 

8.70 


SEP.  20.  1961 


6.50 

JAN. 

3. 

1962 

9.20 

SEP. 

11 

7.0 

JAN. 

4. 

1963 

9.10 

SEP. 

6 

8.20 

JAN. 

7. 

1964 

9.00 

JAN. 

8. 

1968 

6.60 

SEP. 

11. 

1968 

8.50 

JAN. 

13. 

1969 

6.30 

SEP. 

17 

6.80 

JAN. 

14. 

1970 

5.50 

SEP. 

8 

8.30 

JAN. 

11. 

1971 

9.25 


JUNE  24 


6.70 
9.65 
8.30 
9.70 
8.15 
9.60 
3.05 


6S/23E-9B1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.16  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.70  BELOW  LSO.  APR.  Zdt     19«:9. 
RECORDS  AVAILABLE:  1929,  1956-59.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.  22.  1929 

JULY  15 

NOV.  24.  1956 


5.7  DEC.  13.  1956 
4.0  JAN.  9.  1957 
3.96    SEP.  14 


5.16    JAN.  16.  1958 

5.61    SEP.  23 

2.16    JAN.   2.  1959 


4.76    MAR.  13.  1959      4.41 
4.31    SEP.   2.  1971       P 
5.56 


6S/23E-9B2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.58  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.03  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.73  BELOW  LSO.  JAN.   2.  1959. 
RECORDS  available:  1956-59.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

WATER 

DATE 

LEVEL 

NOV. 
DEC. 
FEB. 

24.  1956 
13 
1.  1957 

9.50 

9.90 

11.33 

SEP. 

JAN. 

14.  1957 
16,  1958 

7.03 
11.18 

SEP. 
JAN. 

23.  1958 
2.  19S9 

9.43 
11.73 

MAR. 
SEP. 

13.  1959 
2.  1971 

10.13 
P 
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6S/23E-961  S.   RECOWOS*FoRNISMED  BY  RALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.0*  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.09  8EL0W  LSD.  SEP.   3.  1967. 
ORY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAbLE.  JAN.   4.  1960. 
RtCORDS  AVAILABLE:  1949-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

8.  1949 

7.40 

JAN. 

22.  1952 

8.99 

JAN. 

28.  1955 

8.28 

JAN. 

16,  1958 

9.44 

SEP. 

7 

7.14 

SEP. 

24 

6.82 

SEP. 

26 

6.78 

SEP. 

23 

8.69 

JAN. 

4,  1950 

F 

JAN. 

28,  1953 

7.62 

NOV. 

24,  1956 

7.84 

JAN. 

2,  1959 

9.59 

SEP. 

11 

8.67 

OCT. 

5 

8.62 

JAN. 

12.  1957 

9.69 

MAR. 

13 

8.94 

JAN. 

22.  1951 

9.03 

JAN. 

12.  1954 

9.2t> 

SEP. 

3 

6.09 

SEP. 

2,  1971 

P 

SEP. 

26 

7.19 

SEP. 

27 

6.28 

OS/23E-9G2  S.   RECOPns  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   279.27  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD,  SEP.   4,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12. VO  bELOW  LSO.  DEC.   5,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-69.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

UEC. 
JAN. 

6.  1966 
9,  1957 

12.90 
12.46 

SEP. 
JAN. 

4,  1957 
16.  1958 

8.70 
11.66 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

10.85 
12.60 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
2,  1971 

11.60 
P 

6S/23E-9J1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.37  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD,  JULY  20,  1925, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD,  JAN.  19,  192"t. 
RtCORDS  AVAILABLE:  1923-27,  1929,  1963,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 

27, 

1923 

7.3 

JULY  20, 

1925 

4.5 

APR. 

25,  1927 

6.3 

JAN. 

19, 

1924 

6.0 

OCT.  IS 

6.6 

MAY 

26 

6.5 

SEP. 

19 

7.1 

JAN.   4, 

1926 

7.2 

APR. 

22,  1929 

7.0 

FEB. 

17, 

1925 

7.9 

MAR.  18 

5.8 

JULY  15,  1929 
JULY  17,  1963 
SEP.   2,  1971 


6.9 

6.54 

P 


bS/23E-9Ml  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO    274  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.43  BELOW  LSD,  OCT.  15,  1925, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.93  BELOW  LSD,  JAN.  21,  1924,  MAR.  19,  1926. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-27,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 
SEP. 

28,  1923 
21,  1924 
19 

8.53 
6,93 
7.13 

FEB. 
OCT. 
JAN. 

13,  1925 
15 
5,  1926 

8.23 
6.43 
8.23 

MAR. 
APR. 

19,  1926 
25,  1927 

8.93 
8.13 

MAY 
SEP. 

28,  1927 
2,  1971 

8.53 
P 

6S/23E-9P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO    273  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.26  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-69,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


6.30 
6.60 
7.30 


SEP.   3,  1957 
JAN.  16,  1958 


5.20 
7.61 


SEP.  23,  1958 
JAN.   2,  1959 


6.96 
8.26 


MAR.  13,  1959 
SEP.   2,  1971 


7.36 

P 


I 
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6S/23E-9P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD  iLlW.Ti    KT  AeOVE  MSL. 

HIGHEST  Water  level     6.70  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. IS  BELOW  LSD,  JAN.  16,  1958. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


7.70  SEP.  3,  1957  6.70 
8.30  JAN.  16,  1958  9.15 
d.95 


SEP.  23,  1958 
JAN.   3,  1959 


8.40 
9.10 


MAR.  13,  1959 
SEP.   2,  1971 


9.06 
P 


6S/23E-9U1  S.   RECOHDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.92  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.S5  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8. PS  BELOW  LSD,  JAN.  16,  1958. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

6.40 
6.40 
6.45 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

5.55 
8.25 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 

7.30 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
2,  1971 

7.65 

DEC. 
JAN. 

2,  1959 

7.75 

P 

OS/23E-9Q2  S.   RECOHDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   277.23  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.60  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12. SO  BELOW  LSO,  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 

DATE 

LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

10.60 
11.20 
12.20 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1956 

9.60 
12.05 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
3,  1959 

11.20 
12.50 

FEB. 
SEP. 

7,  1959 
2,  1971 

11.60 
P 

6S/23E-10C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   277.07  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.64  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.04  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

OATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 

JAN. 

24,  1956 

13 

11,  1957 

6.70 
7.60 
8.99 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

3.64 
8.84 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

5.64 
9.04 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
2,  1971 

7.39 
P 

6S/23E-10C2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   276.13  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.55  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
Dry,  water  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  FEB.  10,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

9.20 
8.20 
8.95 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

6.55 
9.25 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

6.90 
9.30 

FEB. 
SEP. 

10,  1959 
2,  1971 

F 
P 
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6S/23E-10N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/29/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  1*.2  FT  IN  1971. 
LSO   274.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATEri  LEVEL     5.40  dELOW  LSD«  AUC.   3t  1920f 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.20  dELOW  LSO.  JUNE  29,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-20,  1922-2b,  194'*-46»  1952-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14. 

1918 

9.81 

JULY 

2. 

1945 

6.78 

JAN. 

10. 

1958 

8.43 

JAN. 

7. 

1965 

8.28 

MAR. 

26, 

1919 

7.21 

MAR. 

27. 

1946 

6.00 

SEP. 

16 

7.48 

SEP. 

8 

7.63 

MAY 

1 

6.91 

JULY 

3 

6.16 

JAN. 

6. 

1959 

8.83 

JAN. 

7. 

1966 

9.43 

AUG. 

3. 

1920 

5.40 

JAN. 

30, 

1952 

8.24 

SEP. 

8 

7.93 

SEP. 

12 

6.58 

SEP. 

4, 

1922 

6.65 

SEP. 

30 

6.b4 

JAN. 

13. 

1960 

9.53 

JAN. 

9. 

1967 

9.33 

JUNE 

18, 

1923 

5.85 

JAN. 

28. 

1953 

7.74 

SEP. 

8 

7.93 

SEP. 

11 

8.03 

NOV. 

14 

7.95 

SEP. 

25 

7.44 

FEB. 

8, 

1961 

9.33 

JAN. 

9, 

1968 

8.88 

21. 

1924 

9.15 

JAN. 

12, 

1954 

7.74 

SEP. 

20 

7.83 

SEP. 

11^ 

7.13 

SEP. 

19 

7.35 

SEP. 

27 

5.94 

JAN. 

3, 

1962 

9.33 

JAN. 

13'. -1969 

9.13 

FEB. 

17. 

1925 

9.05 

JAN. 

28, 

1955 

8.U4 

SEP. 

11 

7.73 

SEP. 

17 

7.78 

OCT. 

15 

7.75 

SEP. 

26 

6.14 

JAN. 

5, 

1963 

8.33 

JAN. 

14, 

1970 

9.83 

JAN. 

2. 

192b 

8.65 

JAN. 

26, 

1956 

7.74 

SEP. 

14 

7.63 

SEP. 

9 

6.83 

MAR. 

19 

7.05 

SEP. 

25 

5.64 

JAN. 

7. 

1964 

8.73 

JAN. 

12, 

1971 

9.73 

OCT. 

17, 

1944 

6.58 

JAN. 

4, 

1957 

7.94 

SEP. 

5 

6.68 

JUNE 

29 

10.2 

JAN. 

5. 

1945 

6.98 

SEP. 

7 

6.23 

6S/23t-llAl  S.   RECOkDS  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   278.28  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.65  BtLOW  LSD.  APR.   8.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.35  BELOk  LSO.  JAN.  17.  1957. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957,  1971. 


DATE 
JAN.  17,  1957 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.  1957 


oATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  17.  1957 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   2,  1971 


kATER 
LEVEL 


8.35 


APR. 


S.65 


6.25 


6S/23E-11M  S.   RECORDS  PRIOR  TO  6/29/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  13.3  FT  IN  1971. 
LSD   277.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.60  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1954, 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JULY   3.  1946.  JAN.   7.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1922-27.  1936.  1945-46.  1950-71. 


kATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1. 

1919 

8.67 

MAY 

3. 

1946 

8.26 

JAN. 

4. 

1957 

9.20 

SEP. 

5. 

1964 

6.04 

JUNE 

16 

9.50 

JULY 

3 

F 

SEP. 

18 

7.55 

JAN. 

7, 

1965 

10.59 

SEP. 

5. 

1922 

8.66 

JAN. 

4. 

1950 

9.68 

JAN. 

10. 

1958 

9.05 

SEP. 

8 

6.74 

JUNE 

18. 

1923 

4.66 

SEP. 

11 

9.63 

SEP. 

16 

8.70 

JAN. 

7, 

1966 

F 

NOV. 

13 

8.66 

JAN. 

22, 

1951 

10.70 

JAN. 

6. 

1959 

9.85 

SEP. 

12 

6.29 

JAN. 

21, 

1924 

9.06 

SEP. 

10 

8.65 

SEP. 

8 

8.74 

JAN. 

9. 

1967 

10.79 

SEP. 

15 

8.26 

JAN. 

30, 

1952 

6.10 

JAN. 

23. 

1960 

11.44 

SEP. 

11 

7.49 

FEB. 

17. 

1925 

9.26 

SEP. 

30 

7.90 

SEP. 

8 

9.84 

JAN. 

9, 

196S 

11.69 

JULY 

20 

6.16 

JAN. 

26, 

1953 

9.20 

FEB. 

8, 

1961 

10.94 

SEP. 

11 

8.24 

MAR. 

19. 

1926 

7.56 

SEP. 

25 

8.20 

SEP. 

20 

7.94 

JAN. 

13. 

1969 

10.99 

APR. 

25. 

1927 

7.66 

JAN. 

12, 

1964 

5.90 

JAN. 

3. 

1962 

11.34 

SEP. 

17 

7.74 

MAY 

28 

8.66 

SEP. 

27 

4.60 

SEP. 

11 

8.54 

JAN. 

14, 

1970 

11.89 

JULY 

1. 

1936 

8.93 

JAN. 

28. 

1955 

8.70 

JAN. 

5. 

1963 

9.54 

SEP. 

9 

9.29 

MAR. 

24. 

1945 

7.86 

SEP. 

26 

S.50 

SEP. 

14 

8.44 

JAN. 

12. 

1971 

11.74 

JULY 

10 

7.86 

JAN. 

26. 

1956 

9.50 

JAN. 

7, 

1964 

10.49 

JUNE 

29 

10.25 

MAR. 

27. 

1946 

8.09 

SEP. 

25 

8.10 
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6S/23E-11P1  S.   HECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.17  KT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.57  BELOW  LSD.  JUNE  18.  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.10  BELOW  LSO.  MAY    7,  1919. 
RECORDS  available:  1919.  1922-?3.  1971. 


DATE 

MAY    7.  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
5.  19?2 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  18.  1923 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   2.  1971 


WATER 
LEVEL 


11.1 


SEP. 


7.37 


1.57 


6S/23E-11R1  S 
10.1  FT  IN  1971. 
LSD   274.32  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  3.93  BELOW  LSD.  SEP 
LOWEST  WATtR  LEVEL  9,93  BELOW  LSD.  JAN. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


RECORDS  PRIOR  TO  6/29/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.  1964. 
7.  1966. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

7.  1964 

B.4b 

SEP.- 

6 

3.93 

JAN. 

7,  1965 

8.48 

SEP. 

8 

f  .98 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


ATER 

WATER 

EVEL 

DATE 

LEVEL 

9.73 

JAN. 

14.  1970 

9.38 

5.23 

SEP. 

9 

6.74 

8.73 

FEB. 

8.  1971 

8.55 

5.18 

JUNE 

29 

b.55 

JAN.  7.  1966 

SEP.  12 

JAN.  9,  1967 

SEP.  11 


9.93  JAN.  9.  1968 

4.28  SEP.  11 

8.28  JAN.  13.  1969 

5.23  SEP.  17 


6S/23E-11R2  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 

LSD   272.68  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  2. SO  BELOW  LSD.  APR.   1.  1919, 

LOWEST  WATER  LEVEL  8.41  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1962. 

RECORDS  Available:  i919,  1946-64,  i97i. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1. 

1919 

2.8 

JAN. 

4. 

1950 

4,54 

JAN, 

28, 

1955 

5,96 

JAN. 

13, 

1960 

7.31 

MAY 

1 

3.1 

SEP. 

11 

5.23 

SEP. 

26 

4,86 

SEP. 

8 

4.51 

OCT. 

10, 

1946 

5.59 

JAN. 

22. 

1951 

6.63 

JAN. 

26, 

1956 

7.06 

FEB. 

8, 

1961 

7.51 

DEC. 

3 

4.74 

SEP. 

10 

5.08 

SEP. 

25 

5.46 

SEP. 

20 

5.61 

JAN. 

7. 

1947 

4.24 

JAN. 

22. 

1952 

5,63 

JAN, 

4, 

1957 

7.16 

JAN. 

3, 

1962 

8.41 

SEP. 

17 

5.97 

SEP. 

30 

3.53 

SEP. 

7 

4.11 

SEP. 

11 

4.61 

JAN. 

9. 

1946 

4.14 

JAN. 

28, 

1953 

3.73 

JAN. 

10, 

1958 

4.71 

JAN. 

5. 

1963 

5.31 

SEP, 

4 

5.50 

SEP. 

29 

4.63 

SEP. 

16 

5.36 

SEP. 

14 

4.89 

JAN, 

3. 

1949 

4.43 

JAN, 

29, 

1954 

5.93 

JAN. 

6, 

1959 

6.21 

JAN. 

7. 

1964 

6.84 

SEP. 

7 

5.30 

SEP, 

27 

3,66 

SEP. 

a 

4,51 

SEP. 

2. 

1971 

P 

6S/23E-12P1  S. 
LSD   276.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.59  BELOW  LSD,  MAY   20i 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.59  BELOW  LSD,  MAY   20, 
RECORDS  available:  1919,  1971. 


1919, 
1919. 


DATE 
20.  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 


3.59G   SEP, 


6S/23E-13P1  S, 
LSD   274,60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.33  BELOW  LSD.  MAY 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.33  BELOW  LSD.  MAY 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1971. 


17,  1919, 
17,  1919. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   17,  1919 


5.336   SEP.   2,  1971 
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6S/23t-14Rl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.7  FT  IN  1971. 
LSO   272.12  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.60  BELOW  LSD.  JULY   9.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.40  BELOW  LSO,  JAN.   6,  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

15, 

1957 

10.15 

MAR. 

25, 

1961 

b.50 

SEP. 

5, 

1964 

6.15 

JAN. 

9, 

1968 

9.15 

SEP. 

9 

S.80 

bEP. 

5 

7.70 

JAN. 

7, 

1965 

8.75 

SEP. 

11 

5.65 

JAN. 

10, 

1958 

7.00 

JAN. 

6, 

1962 

10.40 

SEP. 

U 

5.70 

JAN. 

13, 

1969 

8.80 

SEP. 

16 

7.36 

SEP. 

11 

7.70 

JAN. 

7, 

1966 

9.90 

SEP. 

17 

5.95 

JAN. 

6, 

1959 

7.46 

JAN. 

5, 

1963 

b.30 

SEP. 

12 

5.85 

JAN. 

14, 

1970 

10.10 

SEP. 

a 

6.06 

JULY 

9 

3.60 

JAN. 

9, 

1967 

8.60 

SEP. 

9 

6.50 

JAN. 

13, 

1960 

B.96 

SEP. 

14 

7.00 

JUNE 

U 

6.10 

JAN. 

12, 

1971 

3.50 

SKP. 

B 

7.56 

JAN. 

7, 

1964 

8.35 

SEP. 

11 

8.40 

JULY 

1 

5.75 

6S/23E-15A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEKDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSli)   277.82  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSD,  JAN.  26,  1942, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.14  oELOW  LSD,  SEP.  13,  1946. 
RECORDS  available:  1936-43,  1946-49,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY 

1, 

1936 

9.65 

SEP. 

15, 

1939 

8.7 

SEP. 

9, 

1942 

9.0 

DEC. 

22 

a. 8 

FEB. 

2, 

1940 

8.2 

JAN. 

11, 

1943 

8.9 

JAN. 

29, 

1937 

8.6 

SEP. 

26 

8.7 

APR. 

23 

8.0 

SEP. 

13 

9.0 

MAR. 

12, 

1941 

8.4 

SEP. 

13. 

1946 

11.14 

oAN. 

4, 

1938 

7.7 

SEP. 

26 

8.6 

DEC. 

3 

10.42 

SEP. 

15 

9.5 

JAN. 

26, 

1942 

7.3 

JAN. 

8, 

1947 

10.08 

JAN. 

4, 

1939 

8.8 

SEP.  17,  1947  10.64 

JAN.  9,  1948  10.38 

NOV.  6  10.35 

JAN.  3,  1949  9.88 

SEP.  20  8.62 

SEP.  7,  1971  P 


6S/23E-15C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   276.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSD,  JUNE  18,  1923, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JUNE  12,  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-26,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY 

JUNE 

SEP. 

7,  1919 
12 
4,  1922 

7.85 

F 
7.80 

JUNE  18,  1923 

NOV.  28 

JAN.  21,  1924 

7.30 
10.52 
11.22 

SEP. 
FEB. 
OCT. 

19,  1924 
17,  1925 
15 

10.02 

10.62 

9.82 

JAN. 
MAR. 
SEP. 

3,  1926 
19 
2,  1971 

9.52 

8.82 

P 

6S/23E-15D1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.30  BELOW  LSD,  AUG.   9,  1918, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD,  OCT.  18,  1918. 
RECORDS  available:  1918,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY   27,  1918 
JUNE   5 

6.0 
6.0 

JULY 
AUG. 

6,  1918 
9 

5.7 
5.3 

SEP. 
OCT. 

1,  1918 
18 

5.6 
6.1 

SEP. 

7,  1971 

P 
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6S/23E-lbNl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  It    FT  IN  1966.  12.40  FT  IN  1971. 
LSD   274.07  FT  ASOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.15  BELOW  LSD.  APR.  10.  19*6. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASURtABLE»  DEC.   2,  1949. 
RECORDS  AVAILABLE:  1936-43.  1945-49.  1964-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

18. 

1936 

B.77 

OCT. 

10. 

1941 

8.42 

SEP. 

17. 

1947 

8.47 

SEP. 

12. 

1966 

8.30 

DEC. 

22 

a. 52 

JAN. 

26. 

1942 

7.62 

JAN. 

9. 

1948 

8.71 

JAN. 

9. 

1967 

10.25 

JAN. 

29. 

1937 

8.52 

SEP. 

9 

7.52 

SEP. 

4 

8.27 

SEP. 

11 

8.70 

SEP. 

la 

7.02 

JAN. 

U. 

1943 

7.12 

JAN. 

3. 

1949 

8.87 

JAN. 

9. 

1968 

10.55 

JAN. 

4. 

1938 

8.72 

FEB. 

25 

8.22 

SEP. 

7 

9.09 

SEP. 

11 

7.30 

SEP. 

15 

9.12 

APR. 

21 

7.92 

DEC. 

2 

F 

JAN. 

13, 

1969 

10.15 

JAN. 

4. 

1939 

8.22 

FEB. 

26, 

1945 

7.99 

JAN. 

7. 

1964 

11.45 

SEP. 

17 

9.25 

SEP. 

15 

7.32 

MAR. 

24 

7.99 

SEP. 

5 

9.05 

JAN, 

14. 

1970 

10.80 

FEB. 

2. 

1940 

8.02 

APR. 

10. 

1946 

6.15 

JAN. 

7. 

1965 

11.45 

SEP. 

10 

8.70 

SEP. 

26 

8.52 

SEP. 

3 

8.75 

SEP. 

8 

8.05 

JAN. 

12. 

1971 

10.45 

JAN. 

. 

1941 

8.32 

JAN. 

8. 

1947 

8.71 

FEB. 

9. 

1966 

11.25 

JULY 

1 

8.68 

6S/23E-15P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   269.56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.25  BELOW  LSD.  SEP.   3.  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


4.70  SEP.  3.  1957 
5.00  JAN.  16,  1958 
5.40 


3.25    SEP.  23,  1958 
b.20    JAN.   2,  1959 


4.90 
6.10 


MAR.  13,  1959 
SEP.   7.  1971 


4.90 
P 


6S/23E-15Q1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.69  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.19  BELOW  LSD.  JULY  24.  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.90  BELOW  LSD,  MAY    7,  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1917-19,  1922-26,  1956-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG. 

30,  1917 

4.93 

JAN. 

21,  1924 

7.28 

MAR. 

22,  1926 

5.28 

JAN. 

17,  1958 

7.48 

FEB. 

21.  1918 

5.91 

SEP. 

19 

6.38 

NOV. 

24,  1956 

6.98 

SEP. 

23 

7.08 

MAY 

7.  1919 

7.9 

APR. 

15,  1925 

5.98 

DEC. 

13 

7.08 

JAN. 

2,  1959 

7.68 

SEP. 

5,  1922 

4.99 

OCT. 

15 

5.48 

JAN. 

9,  1957 

7.23 

MAR. 

13 

7.38 

JULY 

24.  1923 

4.19 

JAN. 

4,  1926 

5.98 

SEP. 

14 

6.23 

SEP. 

7,  1971 

P 

NOV. 

28 

6.98 

6S/23E-16A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   278.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD,  SEP.  18,  1937, 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  26,  1940.  SEP.  17.  1947.  SEP.  20.  1949.  JAN.  22. 
RECORDS  AVAILABLE:  1936-43.  1946-51,  1971. 


1951. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

18,  1936 

8.6 

FEB. 

2,  1940 

10.42 

APR. 

21.  1943 

10.40 

JAN. 

3.  1949 

11.54 

JAN. 

29,  1937 

7.4 

SEP. 

26 

F 

AUG. 

2.  1946 

10.33 

SEP. 

20 

F 

SEP. 

18 

6.0 

JAN. 

,  1941 

10.00 

DEC. 

2 

10.49 

JAN. 

4.  1950 

12.15 

JAN. 

4,  1938 

10.30 

SEP. 

26 

10.70 

JAN. 

8,  1947 

10.19 

NOV. 

27 

10.98 

SEP. 

15 

11.10 

JAN. 

26,  1942 

10.60 

SEP. 

17 

F 

JAN. 

22.  1951 

F 

JAN. 

4,  1939 

9.95 

SEP. 

9 

7.50 

JAN. 

9.  1948 

11.24 

SEP. 

10 

10.78 

OCT. 

23 

10.52 

JAN. 

U,  1943 

10.60 

SEP. 

4 

n.24 

SEP. 

8,  1971 

P 
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6S/23fc-16Cl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   i:71.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.25  8EL0W  LSDt  JUNE  IB.  1923» 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.S8  BELOW  LSD.  APR.  22,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-27,  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


MAY    7,  1919 
JUNE  12 

SEP.   4,  1922 

JUNE  lb,  1923 


5.3  NOV.  14,  1923 

5.66  JAN.  21,  1924 

5.15  SEP.  19 

4.25  FEB.  15,  1925 


6.45  OCT.  15,  1925 

6.45  JAN.  2,  1926 

5.35  MAR.  19 

6.45  APR.  25,  1927 


6.25  MAY   28,  1927  6.15 

6.15  APR.  22,  1929  6.58 

5.05  JULY  15  6.36 

5.65  SEP.   2,  1971  P 


6S/23E-16C2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.24  BElOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.04  BELOW  LSD,  JAN.   9,  1957. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

5.69 
6.29 

7.04 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

5.24 
6.99 

SEP. 
FEB. 

23.  1958 
7,  1959 

6.49 
5.54 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
8,  1971 

6.59 
P 

6S/23E-16C3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   269.58  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.40  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

2.60 
2.90 
3.30 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

2.40 
3.95 

SEP. 
JAN. 

23.  1958 
2.  1959 

4.00 
4.50 

MAR. 
SEP. 

13.  1959 
8.  1971 

3.90 
P 

JAN. 

6S/23E-16C4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.80  BELOW  LSO.  SEP.   8.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.25  BELOW  LSD,  APR.   3.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962-63,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 
SEP. 


3.  1962 
8 


7.25 

4.80 


FEB. 


1963 


5.30    MAR.   1.  1963 


5.25    SEP.   8.  1971 


6S/23E-16C5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.96  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.53  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.75  BELOW  LSD,  MAR.   1,  1963. 
RECORDS  available:  1962-63,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.  1971 


WATER 
LEVEL 


APR. 
SEP. 


3,  1962 
8 


6.92 
6.53 


FEB. 


7.43 


MAR. 


8.75 


SEP. 
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6S/ie3E-l&Dl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.7*  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.38  BELOW  LSD*  SEP.  17.  1947. 
LOWEST  WATER  LEVEL     b.50  BELOW  LSD.  NOV.  14.  1918. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19.  1946-49.  1971. 


OATt 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
MAR. 
MAY 

14.  1918 
28.  1919 

1 

5.5 

4.84 

6.0 

SEP. 
DEC. 
JAN. 

3.  1946 

3 

8.  1947 

3.93 
2.73 
3.67 

SEP. 
JAN. 
SEP. 

17.  1947 
9,  1948 
4 

2.38 
4.01 
3.15 

JAN. 
SEP. 
SEP. 

3.  1949 

7 

1.  1971 

4.89 
2.69 

P 

6S/23E-16E1  S.   PERFORATED  346-368  FT. 
LSD    273  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  JUNE  10.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  JUNE  10.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1971. 


DATE 
JUNE  10.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  ?7.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/23E-16E2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.72  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.73  BELOW  LSD.  SEP.  26.  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1926. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1922-27,  1929.  1949-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

1. 

1919 

7.72 

JULY 

19. 

1949 

5.10 

SEP. 

26, 

1955 

2.73 

SEP. 

12, 

1962 

b.02 

SEP. 

4. 

1922 

5.8 

SEP. 

7 

4.51 

MAR. 

27, 

1956 

3.93 

JAN. 

16, 

1963 

6.72 

JUNE 

27. 

1923 

4.8 

DEC. 

2 

5.20 

SEP. 

25 

2.78 

SEP. 

14 

4.62 

NOV. 

14 

6.5 

JAN. 

4. 

1950 

5.89 

JAN. 

5, 

1957 

4.53 

JAN. 

7, 

1964 

4.62 

JAN. 

21. 

1924 

7.1 

SEP. 

11 

4.78 

SEP. 

3 

4.41 

SEP. 

5 

3.72 

SEP. 

14 

5.7 

JAN. 

22. 

1951 

5.43 

JAN. 

17, 

1958 

6.46 

JAN. 

7, 

1965 

7.02 

FEB. 

16. 

1925 

6.9 

SEP. 

10 

4.23 

SEP. 

5 

6.41 

SEP. 

8 

S.37 

OCT. 

15 

6.0 

JAN. 

22. 

1952 

4.98 

JAN. 

13, 

1959 

7.16 

JAN. 

8, 

1966 

7.82 

JAN. 

5. 

1926 

8.0 

SEP. 

29 

3.49 

SEP. 

8 

5.91 

SEP. 

12 

3.27 

MAR. 

22 

6.4 

JAN. 

2B. 

1953 

4.83 

JAN. 

13, 

1960 

7.01 

JAN. 

9, 

1967 

7.12 

APR. 

28. 

1927 

6.2 

SEP. 

25 

4.73 

SEP. 

9 

4.71 

SEP. 

11 

4.57 

MAY 

31 

7.0 

JAN. 

12. 

1954 

4.03 

FEB. 

8, 

1961 

6.81 

JAN. 

14, 

1970 

7.87 

APR. 

23. 

1929 

7.6 

SEP. 

27 

3.53 

SEP. 

11 

5.92 

MAY 

16 

6.62 

JULY 

15 

7.0 

JAN. 

28, 

1955 

4.53 

JAN. 

6, 

1962 

6.72 

SEP. 

7, 

1971 

P 

6S/23E-16F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.80  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.60  BELOW  LSD,  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-69,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956      7.00 
DEC.  13  7.80 

JAN.   9,  1957      6.50 


SEP.   3,  1957 
JAN.  16,  1958 


6.80 
8.80 


SEP.  23.  1958 
JAN.   3.  1959 


8.60 
9.50 


MAR.  13.  1959 
SEP.   8.  1971 


9.15 
P 


lao 


6S/23E-16H1  S.   RECOR(JS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.50  FT  AttOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.08  aELOW  LSD,  MAR.  22,  1920, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.78  bELOW  LSD,  JAN.  21,  1924. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-27,  1929,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
JAN. 
SEP. 

28,  1923 
21,  1924 
19 

5.38 
5.78 
4.98 

FEB. 
OCT. 
JAN. 

16,  19?5 
15 
4,  1926 

5.48 
4.36 
5.18 

MAR. 
APR. 
MAY 

22,  1926 
28,  1927 
21 

4.08 
4.18 
5.18 

APR.  23,  1929 

JULY  15 

SEP.   7,  1971 

5.59 
5.19 

P 

bS/23E-16Kl  S.   RECORDS  FURNISHFD  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   276.17  FT  A80VE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.27  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.12  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 

JAN. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

8.80 

9.50 

10.25 

SEP. 

JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

8.27 
10.47 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

10.07 
11.12 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
8,  1971 

10.52 
P 

6S/23E-16M  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   271.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.58  BELOW  LSD,  JULY  20,  1925, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEA«.UREAbLE,  DEC.   5,  1957. 
RECORDS  available:  1918-19,  1922-26,  1929,  1936-40,  1952-64,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1918 

7.5 

APR. 

23, 

1929 

9.03 

SEP. 

30. 

1952 

4.50 

SEP. 

16. 

1958 

6.06 

MAR. 

28, 

1919 

8.17 

JULY 

15 

7.93 

JAN. 

28. 

1953 

6.20 

JAN. 

6. 

1959 

8.16 

MAY 

16 

7.5 

NOV. 

18, 

1936 

7.62 

SEP. 

25 

5.50 

SEP. 

22 

5.61 

SEP. 

5, 

1922 

6.88 

DEC. 

22 

7.07 

JAN. 

12, 

1954 

5.60 

JAN. 

13. 

1960 

8.56 

JULY 

19, 

1923 

5.18 

JAN. 

29, 

1937 

8.47 

SEP. 

27 

4.30 

SEP. 

8 

5.26 

NOV. 

14 

7.78 

SEP. 

18 

5.72 

JAN. 

28, 

1955 

6.80 

FEB. 

8. 

1961 

7.96 

JAN. 

21. 

1924 

8.48 

JAN. 

4. 

1938 

7.87 

SEP. 

26 

4.70 

SEP. 

18 

6.66 

SEP. 

19 

7.28 

SEP. 

15 

7.07 

JAN. 

26, 

1956 

5.20 

JAN. 

6, 

1962 

6.96 

FEB. 

18, 

1925 

6.98 

JAN. 

4, 

1939 

7.02 

SEP. 

25 

4.60 

SEP. 

12 

6.86 

JULY 

20 

3.58 

SEP. 

15 

4.38 

JAN. 

5, 

1957 

6.65 

JAN. 

14, 

1963 

7.16 

OCT. 

15 

6.96 

FEB. 

2. 

1940 

5.08 

SEP. 

7 

4.20 

SEP. 

14 

6.86 

JAN. 

5, 

1926 

8.18 

JUNE 

3 

5.08 

DEC. 

5 

F 

JAN. 

7, 

1964 

7.76 

MAY 

17 

7.06 

JAN. 

22. 

1952 

6.30 

JAN. 

10. 

1958 

7.21 

SEP. 

7, 

1971 

P 

6S/23E-16P1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   275.62  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSD,  SEP.   3.  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.50  BELOW  LSD.  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.  12,  1957 


7.83 

8.43 

10.18 


SEP.   3,  1957 
JAN.  16,  1958 


7.30 
9.60 


SEP.  23.  1958 
JAN.   3.  1959 


9.00 
10.50 


HAR.  13. 
SEP.   7. 


1959 
1971 


10.00 
P 
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6S/23E-16P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   ^75. 15  FT  A80VE  MSL. 

HICiriEbT  WATER  LEVEL     5.50  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD,  JAN.   3,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 

JAN. 

24,  1956 
13 
9,  1957 

6.90 
7.70 
8.50 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

5.50 
8.55 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
3,  1959 

8.45 
9.00 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
7,  1971 

a. 30 

P 

6S/23E-1601  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.89  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.89  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.6<<  BELOW  LSD,  MAY   31,  1927. 
RECORDS  available:  1919,  1922-25,  1927,  1956-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

16,  1919 

8.49 

SEP. 

19,  1924 

8.48 

NOV. 

24,  1956 

5.97 

SEP. 

23,  1958 

b.64 

SEP. 

5,  1922 

8.08 

FES. 

18,  1925 

10.08 

DEC. 

13 

6.67 

JAN. 

2,  1959 

7.29 

JUNE 

27,  1923 

7.68 

OCT. 

15 

8.68 

JAN. 

9,  1957 

7.67 

MAR. 

13 

7.19 

NOV. 

14 

9.48 

APR. 

28,  1927 

10.58 

SEP. 

3 

4.89 

SEP. 

7,  1971 

P 

JAN. 

21,  1924 

10. IS 

MAY 

31 

10.68 

JAN. 

16,  1958 

7.39 

6S/23E-16Q2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEKDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   275.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.59  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  19b«) 

13 

12,  1957 

7.40 

8.40 

10.00 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

6.10 
9.48 

SEP. 
JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

8.73 
10.59 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
7,  1971 

9.84 
P 

6S/23E-16R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   272.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.89  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1954, 
LOmEST  WATER  LEVEL     7.94  BELOW  LSD,  APR.  23,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1929,  1950-57,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

27,  1918 

7.27 

JAN. 

4,  1950 

6.73 

JAN. 

28,  1953 

7.29 

SEP. 

26,  1955 

5.49 

OCT. 

18 

7.17 

SEP. 

11 

7.08 

SEP. 

25 

6.29 

JAN. 

26,  1956 

6.84 

MAR. 

28,  1919 

6.7 

JAN. 

22,  1951 

7.79 

JAN. 

12,  1954 

7.79 

SEP. 

25 

5.64 

MAY 

1 

7.0 

SEP. 

10 

6.74 

SEP. 

27 

4.89 

JAN. 

4,  1957 

7.39 

APR. 

23,  1929 

7.94 

JAN. 

30,  1952 

7.79 

JAN. 

28,  1955 

6.89 

SEP. 

7,  1971 

P 

JULY 

15 

7.34 

SEP. 

30 

5.99 

6S/23E-16R2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.96  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6,10  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.40  BELOW  LSU,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  24,  1956 

DEC.  13 

JAN.   9,  1957 


7.60  SEP. 
8.10  JAN. 
8.70 


3, 
16, 


1957 
1958 


6.10 
8.50 


SEP.  23,  1958 
JAN.   2,  1959 


8.20 
9.40 


MAR.  13, 
SEP.   7, 


1959 
1971 


9.00 
P 
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I 


6S/23t-17Bl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   267. b*  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.90  BELOW  LSO»  JUNE  27f  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.S4  bELOtx  LSD.  APR.  19.  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1922-27.  1929.  1V71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


SEP.   4.  1922 

JUNE  27.  1923 
NOV.  l<* 

JAN.  21.  1924 


3.6 
2.9 

4.2 

4.5 


SEP.  19.  19?4 
FEB.  18.  1925 
OCT.  15 


3.2 
4.1 
3.4 


JAN.  2.  1926 
APR.  25,  1927 
MAY   31 


4.4 
3.3 
3.6 


APR.  19,  1929 

JULY  15 

SEP.   9,  1971 


4.54 

3.94 

P 


6S/23E-.17C1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.71  FT  ABOVE  HSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.75  BELOW  LSD,  SEP.  6,     1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.40  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1958-71. 


Voi 
J3^ 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  11.  1958      8.65  SEP,  19.  1961 

SEP.  5  6.85  JAN.  4.  1962 

JAN.  13.  1959      9.10  SEP.  12 

SEP.  b  8.40  JAN.  16.  1963 

JAN.  13.  1960      9.40  SEP.  14 

SEP.  9  8.40  JAN.  6.  1964 

FEB.  8.  1961      8.90  SEP.  5 


8.60 
8.60 
8.50 
9.00 
8.50 
8.45 
8.05 


JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 


6. 

8 

7. 
12 

9, 
11 

9, 


1965 


1966 


19b7 


1968 


8.40 

SEP. 

11. 

1968 

8.05 

6.75 

JAN. 

13. 

1969 

9.00 

8.80 

SEP. 

10 

7.10 

6.90 

JAN. 

14, 

1970 

8.85 

7.90 

MAY 

16 

7.90 

8.40 

SEP. 

e. 

1971 

P 

9.35 

6S/23E-1701  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.70  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.80  BELOW  LSD.  SEP.  26,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.34  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1960. 
RECORDS  available:  1936-67.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

18, 

1936 

4.9 

OCT. 

17. 

1944 

4.02 

SEP. 

30, 

1952 

4.17 

SEP, 

8, 

1960 

6.14 

JAN. 

29, 

1937 

4.7 

JAN. 

5. 

1945 

3.82 

JAN. 

28, 

1953 

5.27 

SEP. 

18, 

1961 

5.44 

SEP. 

18 

3.7 

JULY 

2 

3.32 

SEP. 

25 

4.07 

JAN. 

4, 

1962 

6.14 

JAN. 

4. 

1938 

3.8 

HAR. 

27, 

1946 

3.18 

JAN. 

2, 

1954 

4.57 

SEP. 

11 

4.84 

SEP. 

15 

4.0 

SEP. 

3 

3.87 

SEP. 

27 

3.37 

JAN. 

14, 

1963 

5.54 

JAN. 

4. 

1939 

4.1 

JAN. 

8, 

1947 

3.49 

JAN. 

28, 

1955 

4.77 

SEP. 

14 

5.64 

SEP. 

15 

3.7 

SEP. 

17 

4.91 

SEP. 

26 

1.80 

JAN. 

7, 

1964 

5.14 

FEB. 

2. 

1940 

3.5 

JAN. 

9, 

1948 

4.54 

JAN. 

26, 

1956 

3.87 

SEP. 

5 

4.99 

SEP. 

26 

3.12 

SEP. 

15 

4.05 

SEP. 

15 

2.42 

JAN. 

6, 

1965 

5.74 

JAN. 

. 

1941 

3.02 

JAN. 

3, 

1949 

4.48 

JAN. 

12, 

1957 

4.24 

SEP. 

S 

4.09 

SEP. 

26 

2.12 

SEP. 

7 

5.18 

SEP. 

7 

5.34 

JAN. 

7, 

1966 

6.19 

JAN. 

26. 

1942 

3.02 

JAN. 

4, 

1950 

2.61 

JAN. 

10, 

1958 

5.89 

SEP. 

12 

4.09 

SEP. 

9 

3.32 

SEP. 

11 

4.86 

SEP. 

12 

5.99 

JAN. 

9, 

1967 

5.24 

JAN. 

11. 

1943 

3.42 

JAN. 

22, 

1951 

5.01 

JAN. 

6, 

1959 

6.14 

SEP. 

11 

5.64 

FEB. 

25 

2.82 

SEP. 

11 

4.47 

SEP. 

8 

5.84 

SEP. 

9, 

1971 

P 

APR. 

21 

3.42 

JAN. 

22, 

1952 

5.27 

JAN. 

13, 

1960 

6.34 

6S/23E-17E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   268.61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.01  BELOW  LSD,  JULY  23.  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.27  BELOW  LSO,  APR.  23,  1929. 
RECORDS  available:  1918-19,  1922-27,  1929,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

24,  1918 

5.51 

JULY 

23,  1923 

5.01 

OCT. 

16,  1925 

5.79 

MAY 

31,  1927 

7.89 

NOV. 

14 

5.3 

NOV. 

27 

8.04 

JAN. 

4,  1926 

6.89 

APR. 

23,  1929 

8.27 

JAN. 

9,  1919 

6.51 

JAN. 

31,  1924 

6.59 

MAR. 

a2 

7.39 

JULY 

15 

7.87 

MAY 

1 

5.1 

SEP. 

19 

5.69 

APR. 

28,  1927 

7.49 

SEP. 

a,  1971 

P 

SEP. 

5,  1922 

5.31 

FEB. 

18,  1925 

6.59 
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6S/23E-17H1  S.   RtCOOOS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
a. 6  FT  IN  1971. 
LSU   i;70.66  FT  A80WE  MSL. 

rtlGHtST  WATER  LEVEL     <;.66  BELOW  LSDt  SEP.  i5»  19b6f 
LO«tST  WATtK  LEVEL     B.20  BELOW  LSD»  JAN.   9i  1968. 
RECORDS  available:  1949-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

•  ATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

Ftb. 

21. 

1949 

5.77 

JAN. 

28, 

1955 

4.50 

SEP. 

9, 

I960 

4.70 

JAN. 

8. 

1966 

7.95 

SEP. 

7 

3.21 

SEP. 

26 

4.00 

FEB. 

8. 

1961 

7.30 

SEP. 

12 

3.80 

JAN. 

4. 

1960 

6.16 

MAR. 

27, 

1956 

3.45 

SEP. 

U 

6.00 

JAN. 

9. 

1967 

7.40 

SEP. 

26 

4.63 

SEP. 

25 

2.66 

JAN. 

6, 

1962 

7.60 

SEP. 

11 

3.70 

JAN. 

22. 

1961 

4.40 

JAN. 

5. 

1957 

4.76 

SEP. 

26 

6.40 

JAN. 

9. 

1968 

8.20 

SEP. 

11 

3.50 

SEP. 

3 

4.41 

JAN. 

15. 

1963 

7.00 

SEP. 

11 

6.00 

JAN. 

22. 

1952 

4.80 

JAN. 

17. 

1968 

6.21 

SEP. 

14 

6.10 

JAN. 

13, 

1969 

7.75 

SEP. 

29 

3.80 

SEP. 

5 

6.91 

JAN. 

8. 

1964 

7.65 

SEP. 

10 

6.00 

JAN. 

28, 

1953 

4.00 

JAN. 

13. 

1969 

7.45 

SEP. 

5 

6.70 

JAN. 

14. 

1970 

8.10 

SEP. 

25 

4.40 

SEP. 

8 

5.30 

JAN. 

7, 

1965 

7.85 

MAY 

16 

6.70 

JAN. 

12. 

1954 

;>.oo 

FEB. 

2. 

1960 

7.70 

SEP. 

8 

6.80 

JULY 

1. 

1971 

7.09 

SEP. 

27 

3.50 

6S/23E-17N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   268.26  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.60  BELOW  LSD,  AUG.  14,  1918, 
LOWEST  WATER  LEVEL     o.?S  BELOW  LSD,  APR.  28,  1927. 
RECORDS  AVAILABLE:  191o,  1922-25,  1927,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


KATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.  24,  191b 

AUG.  14 

SEP.   6,  1922 


6.70    JUNE  27,  1923 

4.60    NOV.  14 

6.36    JAN.  21,  1924 


6.25  SEP.  19,  1924 
6.65  FEB.  18,  1926 
6.85    OCT.  16 


6.85    APR.  28,  1927      8.25 
6.85    MAY   31  5.05 

6.05    SEP.   8,  1971       P 


6S/23E-17Q1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.87  BELOW  LSD,  JULY  19,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.32  BELOW  LSD,  OCT.  17.  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1922-27.  1961.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.   5.  1922 

JULY  19.  1923 
NOV.  28 

JAN.  21.  1924 


7.07  SEP.  19.  1924 

3.87  FEB.  16.  1925 

5.9  OCT.  15 
6.1 


4.6     JAN.   6.  1926 

6.0     MAR.  22 

5.0     APR.  28.  1927 


6.3     OCT.  17.  1961      7.32 
6.6     DEC.   1  6.16 

6.8     SEP.   a.  1971       P 


6S/23E-1702  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.12  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.29  BELOW  LSD,  NOV.  lU,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.97  BELOW  LSD.  OCT.  16,  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-62,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8,  1971 


WATER 
LEVEL 


OCT.  16,  1961 
NOV.  10 


8.97 
7.29 


DEC.   6,  1961 
JAN.  12,  1962 


8.40 
8.60 


FEB. 


2.  1962 


8.72 


SEP. 
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bS/23t-17Q3  S.   hfECOfidS  FUPNIShED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LbD   270. b^  KT  abOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.'>0  tJELOW  LbD.  SEP.  2b.  1^56. 
LOt^EST  WATER  LEVEL     7.7S  bELOw  LSD.  JAN.   8.  lyb*. 
RECORDS  AVAILABLE:  19S6-64.  1<*71. 


OATt 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 

27, 

19b6 

6.00 

StP. 

3, 

1956 

6.35 

FEB. 

8. 

1961 

7.40 

SEP. 

14. 

1963 

6.80 

SEP. 

25 

4.50 

MAR. 

6, 

1959 

7.t0 

SEP. 

11 

7.00 

JAN. 

8. 

1964 

7.75 

JAN. 

b. 

19b7 

6.40 

SEP. 

22 

6.01 

JAN. 

6. 

1962 

7.20 

SEP. 

5 

6.20 

SEP. 

2* 

5.40 

JAN. 

13. 

1960 

7.70 

SEP. 

12 

7.60 

SEP. 

8. 

1971 

P 

JAN. 

17. 

1958 

7.40 

SEP. 

23 

5.65 

JAN. 

16, 

1963 

7.70 

6S/23E-17R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
OtPTM  12. U  FT  IN  1971. 
LSD   273.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.96  BELOW  LSD.  NOV.  27.  1950. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.77  BELOW  LSD.  FEB.  21.  1918. 
RECORDS  AVAILABLE:  1917-18.  1940-51.  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 

30, 

1917 

9.07 

JAN. 

5, 

1945 

FEB. 

21. 

1918 

10.77 

JULY 

3 

AUG. 

1. 

1940 

6.61 

MAR. 

27, 

1946 

SEP. 

26 

7.01 

SEP. 

3 

JAN. 

. 

1941 

7.61 

JAN. 

8, 

1947 

SEP. 

26 

7.01 

SEP. 

17 

JAN. 

26. 

1942 

7.81 

JAN. 

9, 

1948 

SEP. 

9 

7.31 

SEP. 

4 

JAN. 

11. 

1943 

7.71 

JAN. 

3, 

1949 

APR. 

21 

7.51 

SEP. 

7 

OCT. 

18. 

1944 

7.65 

7.85 

JAN. 

4. 

6.55 

i^lOV. 

27 

7.20 

FEB. 

23, 

6.00 

SEP. 

10 

6.58 

JAN. 

7, 

7.U1 

SEP. 

5 

8.14 

JAN. 

7, 

6.77 

SEP. 

8 

8.07 

JAN. 

8, 

7.99 

SEP. 

12 

1950 


1961 


1964 


1965 


1966 


9.11 

JAN. 

9. 

1967 

9.60 

5.96 

SEP. 

11 

7.10 

8.24 

JAN. 

9. 

1968 

9.65 

6.64 

SEP. 

11 

7.65 

9.10 

JAN. 

3. 

1969 

9.75 

7.95 

SEP. 

17 

8.10 

9.20 

JAN. 

14. 

1970 

10.35 

7.75 

SEP. 

10 

7.75 

9.60 

JAN. 

12. 

1971 

10.25 

6.85 

JULY 

1 

8.78 

6S/23E-18A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
15  FT  IN  1961.  12.5  FT  IN  1971. 
LSD   270.98  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.92  BELOW  LSD.  SEP.  17.  1969. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.30  dELOW  LSD.  FEB.   8.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1968-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.   9.  1968 
SEP.  11 


10.02    JAN.  13.  1969 
8.72    SEP.  17 


9.57 
7.92 


JAN.  14.  1970 
SEP.   9 


9.62 

9.67 


FEB.   8.  1971 
AUG.  18 


10.30 
8.75 


6S/23E-18D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  12.3  FT  IN  1971. 
LSD   267.21  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.33  BELOW  LSD.  SEP.  15.  1939. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JAN.  26.  1942,  SEP.   9.  1942,  JAN.  11,  1943.  JAN.   5,  1945» 
SEP.  17,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1922-26.  1929.  1936-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

28. 

1918 

o.U 

JAN. 

2, 

1926 

7.77 

JAN. 

4. 

1939 

SEP. 

1 

6.91 

MAR. 

19 

8.07 

SEP. 

15 

NOV. 

14 

7.00 

mPR. 

22, 

1929 

B.17 

FEB. 

2. 

1940 

MAR. 

1. 

1919 

8.01 

JULY 

lb 

8.27 

SEP. 

26 

MAY 

1 

6.6b 

JULY 

1, 

1936 

6.30 

JAN. 

. 

1941 

SEP. 

4. 

1922 

6.27 

SEP. 

9 

6.03 

SEP. 

?6 

JUNE 

27, 

1923 

5.77 

DEC. 

22 

5.73 

JAN. 

26, 

1942 

NOV. 

14 

6.17 

JAN. 

29. 

1937 

5.53 

JUNE 

29 

JAN. 

21, 

1924 

7.17 

SEP. 

18 

5.73 

SEP. 

9 

SEP. 

19 

5.97 

JAN. 

4. 

1938 

6.13 

JAN. 

11. 

1943 

FEB. 

15, 

1925 

5.07 

SEP. 

lb 

6.03 

APR. 

11 

OCT. 

15 

6.67 

5.63 

OCT. 

17, 

1944 

6.43 

3.33 

JAN. 

5, 

1945 

F 

4.63 

JULY 

2 

5.88 

4.93 

MAR. 

27, 

1946 

5.61 

4.83 

SEP. 

3 

6.56 

6.23 

JAN. 

8, 

1947 

5.95 

F 

SEP. 

17 

F 

6.23 

JAN. 

9, 

1948 

7.60 

F 

SEP. 

4 

5.65 

F 

JAN. 

3, 

1949 

7.69 

5.63 

SEP. 

7 

8.09 
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6S/23E-18D1  S.  (Continued) 


DATE 


HATER 

LEVEL         DATE 


HATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


JAN. 

», 

1950 

b.21 

SEP. 

26, 

1955 

5.04 

FEb. 

8, 

1961 

8.28 

3EP. 

12  , 

1966 

6.30 

SEP. 

II 

8.24 

JAN. 

26, 

1956 

6.24 

SEP. 

18 

7.4B 

JAN. 

7, 

1967 

6.95 

JAN. 

??, 

1951 

7.99 

SEP. 

25 

5.94 

JAN. 

4, 

1962 

8.08 

SEP. 

11 

7.30 

SEP. 

11 

7.89 

JAN. 

4, 

1957 

6.34 

SEP. 

11 

7.88 

JAN. 

9, 

1969 

8.45 

JAN. 

V?, 

1952 

8.04 

SEP. 

7 

6.b4 

JAN. 

14, 

1963 

7.98 

SEP. 

11 

7.20 

SEP. 

3n 

7.04 

JAN. 

10. 

1958 

7.04 

SEP. 

6 

6.18 

JAN. 

11, 

1969 

8.30 

JAN. 

?fl. 

1953 

7.74 

SEP. 

12 

T.24 

JAN. 

7, 

1964 

7.73 

SEP. 

17 

7.50 

SEP. 

?5 

7.74 

JAN. 

6, 

1959 

7.88 

SEP. 

5 

6.65 

JAN. 

13, 

1970 

8.35 

JAN. 

1?, 

195'* 

7.24 

SEP. 

H 

7.38 

JAN. 

6, 

1965 

7.45 

SEP. 

y 

8.20 

SEP. 

27 

6.44 

JAN. 

13, 

1960 

7.78 

SEP. 

8 

6.40 

JAN. 

11, 

1971 

9.20 

JAN. 

28, 

1955 

6.44 

SEP. 

Zi 

6.98 

JAN. 

7, 

1966 

7.70 

AUG. 

18 

8.13 

6S/23t-18Ll  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.27  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.70  BELOW  LSD,  NOV.  2f,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.86  bELOW  LSD,  JAN.  17,  195b. 
RECORDS  AVAILABLE;  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  1956 
22 
9.  1957 

O.70 
7.50 
7.70 

SEP. 

JAN. 

3,  1957 
17,  1958 

7.50 
9.86 

AUG. 

JAN. 

27,  1958 
2,  1959 

9.16 
9.06 

MAR. 
SEP. 

13,  1959 
9,  1971 

8.06 
P 

6S/23E-18M1  S. 
LSD   265.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.90  BELOW  LSD,  APR.  23,  1929, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.10  BELOW  LSD,  JUNE  18,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1929,  1971. 


DATE 
APR.  23,  1929 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.90&   JUNE  18,  1929 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.10G   JULY  15,  1929 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9,  1971 


WATER 
LEVEL 


7.00G   SEP. 


6S/23e-18Nl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.65  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.51  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.41  BELOW  LSD,  JAN.  22,  1951. 
RECORDS  available:  1947-57,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

6, 

1947 

8.55 

JAN. 

4, 

19=0 

10.15 

JAN. 

28, 

1953 

9.71 

SEP. 

26, 

1955 

7.51 

SEP. 

17 

9.72 

SEP. 

11 

10.11 

SEP. 

25 

9.11 

JAN. 

26, 

1956 

8.51 

JAN. 

9, 

1948 

9.71 

JAN. 

22, 

1951 

10.41 

JAN. 

12, 

1954 

9.21 

SEP. 

25 

8.71 

SEP. 

4 

9.46 

SEP. 

11 

9.81 

SEP. 

27 

8.31 

JAN. 

5, 

1957 

8.51 

JAN. 

3, 

1949 

9.95 

JAN. 

22, 

1952 

10.11 

JAN. 

28, 

1955 

9.01 

SEP. 

2, 

1971 

P 

SEP. 

7 

10.18 

SEP. 

10 

9.21 

i:;6 


6S/23t-18N2  S. 
LbD    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.10  BELOW  LSO»  APt<.  23t  1929, 
LOWEST  WATEK  LEVEL     7.40  BELOW  LSU,  JULY  15.  1929. 

RECORDS  Available:  1929,  i97i. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

•  ATEH 
LEVEL 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 

DATE 

LEVEL 

APR. 

23,  1929 

7.1  G 

JULY  15,  1929 

7.4  G 

SEP. 

2b,  1971 

P 

6S/2jt-1801  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   2t)b.6b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.49  BELOW  LSD,  JUNE  27,  1923, 
URY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JUNE  IB,  1929,  JULY  15,  1929. 
RECORDS  available:  1919,  1922-27,  1929,  1971. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

MAY 

7,  1919 

6.3 

JUNE 

12 

5.35 

SEP. 

5,  1922 

5.19 

JUNE 

27,  1923 

4.49 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  14,  1923 

JAN.  21,  1924 

SEP.  19 

FEB.  18,  1925 


5.19  OCT.  16,  1925 

5.69  JAN.  4,  1926 

4.89  MAR.  22 

5.39  APR.  28,  1927 


5.09  MAY   31,  1927  6.99 

7.69  JUNE  18,  1929       F 

7.69  JULY  15  F 

6.89  SEP.   9,  1971       P 


6S/23E-1901  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   264.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.20  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1939, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.  11,  1943. 
RECORDS  available:  1936-47,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

18, 

1936 

5.65 

JAN. 

4, 

1939 

4.70 

JAN. 

26, 

1942 

6.20 

JULY 

3, 

1945 

4.88 

DEC. 

22 

4.30 

SEP. 

15 

2.20 

JUNE 

29 

5.20 

MAR. 

27, 

1946 

4.80 

JAN. 

29, 

1937 

5.40 

FEB. 

2, 

1940 

4.20 

JAN. 

11, 

1943 

F 

SEP. 

4 

4.39 

SEP. 

18 

5.20 

SEP. 

26 

4.40 

APR. 

21 

5.40 

JAN. 

8, 

1947 

5.85 

JAN. 

4, 

1936 

5.30 

JAN. 

» 

1941 

4.10 

OCT. 

17, 

1944 

5.18 

FEB. 

26 

5.33 

SEP. 

15 

5.30 

SEP. 

26 

b.80 

JAN. 

30, 

1945 

5.18 

SEP. 

28, 

1971 

P 

6S/23E-19P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/6/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.5  FT  IN  1971. 
LSD   268.09  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.03  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10. 58  BELOW  LSO,  JAN.  14,  1970. 
RECORDS  available:  1957-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

18, 

1957 

9.78 

FEB. 

9, 

1961 

9.64 

JAN. 

7, 

1965 

9.48 

SEP. 

11, 

1968 

8.63 

SEP. 

7 

7.73 

SEP. 

20 

6.04 

SEP. 

9 

7.58 

JAN. 

13, 

1969 

10.38 

JAN. 

10, 

1958 

8.58 

MAR. 

6, 

1962 

a. 77 

JAN. 

a. 

1966 

9.83 

SEP. 

17 

9.18 

SEP. 

23 

6.48 

SEP. 

12 

8.77 

SEP. 

12 

6.03 

JAN. 

14, 

1970 

10.58 

JAN. 

13, 

1959 

9.36 

JAN. 

14, 

1963 

8.77 

JAN. 

9, 

1967 

9.18 

SEP. 

10 

9.88 

OCT. 

20 

8.54 

SEP. 

14 

6.67 

SEP. 

12 

8.53 

JAN. 

12, 

1971 

10.15 

JAN. 

13, 

1960 

9.44 

JAN. 

8, 

1964 

9.22 

JAN. 

9, 

1968 

10.28 

JULY 

6 

8.29 

SEP. 

9 

6.04 

SEP. 

5 

8.08 
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6S/^3E-19Q1  S.   RtCORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   ibS.bO  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.33  BELOW  LSDt  JULY  ib,     1923t 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.10  aELOW  LSO.  JAN.   5.  1926. 
RtCORDS  AVAILABLE:  1922-27.  1971, 


DATE 


WATEk 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  5.  1922 
JULY  25,  1923 
NOV.  14 


5.53    JAN.  22.  1924 

4.33    SEP.  19 

5.53    FEB.  24,  1925 


6.53  OCT.  16.  1925 
5.53  JAN.  5,  1926 
6.43    MAR.  2? 


4.70    MAY    3.  1927      6.40 
7.10    M<*Y   31  6.40 

6.00    SEP.  28.  1971       P 


6S/23E-2061  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.98  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.60  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.15  BELOW  LSD.  JAN.   8,  1966,  JAN.  14.  1970. 
RECORDS  available:  19t>5-70. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.   7,  1966 

SEP.   a 

JAN.   8,  1966 


8.40  SEP.  12,  1966 
5.90  JAN.  9,  1967 
9.15    SEP.  11 


5.60    JAN.   9,  1968 

8.45    SEP.  11 

6.75    JAN.  13,  1969 


8.80  SEP.  10,  1969  6.80 
6.65  JAN.  14,  1970  9.15 
8.80    MAY   16  7.50 


6S/23e-20Cl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.69  FT  ABOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREA8LE,  JUNE  18,  1929,  JULY  15,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE  18,  1929 


JULY  15,  1929 


5tP.   9,  1971 


RECORDS  PRIOR  TO  7/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.2 


6S/23E-20D1  S 
FT  IN  1971. 

LSD   268.35  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.59  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.10  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

16, 

1957 

7.14 

FEB. 

9, 

1961 

7.89 

JAN. 

7,  1965 

8.30 

SEP. 

U,  1968 

6.65 

SEP. 

7 

5.59 

SEP. 

5 

7.69 

SEP. 

9 

6.60 

JAN. 

13,  1969 

8.80 

JAN. 

10, 

1958 

7.29 

JAN. 

6, 

1962 

7.89 

JAN. 

8,  1966 

8.50 

SEP. 

17 

6.85 

SEP. 

16 

6.94 

SEP. 

12 

7.69 

SEP. 

12 

6.45 

JAN. 

14,  1970 

8.90 

JAN. 

6, 

1959 

7.89 

JAN. 

14, 

1963 

7.89 

JAN. 

9,  1967 

6.63 

SEP. 

10 

8.50 

SEP. 

8 

7.69 

SEP. 

14 

7.60 

SEP. 

11 

6.05 

JAN. 

12.  1971 

9.10 

JAN. 

13, 

1960 

7.69 

JAN. 

8, 

1964 

8.30 

JAN. 

9,  1968 

8.90 

JULY 

1 

7.64 

SEP. 

8 

7.99 

SEP. 

5 

6.85 
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6S/23E-20D2  S.   KtCORfS  FURNISHFD  8Y  PALO  VEKDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSD   266.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEt<  LEVEL     1.70  BELOW  LbO.  JAN.   8.  1947. 
OkY.  fciATEH  LEVEL  NOT  MEASU«EAdLE»  OCT.  18,  1944,  JAN.  30,  1945. 
fitCOHOS  available:  1918-19,  1929,  1936-42,  1944-57,  1971. 


WATER 

WATER 

hATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1918 

4.5 

SEP. 

15, 

1939 

6.05 

JAN. 

8, 

1947 

1.70 

SEP. 

30, 

1952 

5.52 

JAN. 

9, 

1919 

4.80 

FEB. 

2, 

1940 

6.70 

SEP. 

17 

4.74 

JAN. 

28, 

1953 

6.62 

MAY 

16 

3.52 

SEP. 

26 

6.40 

JAN. 

9, 

1948 

5.18 

SEP. 

25 

5.63 

JUNE 

18, 

1929 

6.86 

JAN. 

, 

1941 

6.30 

SEP. 

4 

4.56 

JAN. 

12, 

1954 

6.43 

JULY 

15 
18, 

6.36 

SEP. 
JAN. 

26 
26, 

1942 

5.90 
5.80 

JAN. 
SEP. 

3, 

7 

1949 

5.44 
3.49 

SEP. 

JAN. 

27 
28, 

1955 

5.73 

NOV. 

1936 

6.65 

6. S3 

DEC. 

Z'i 

6.40 

SEP. 

9 

5.50 

JAN. 

4, 

1950 

6.85 

SEP. 

26 

5.93 

JAN. 

29, 

1937 

6.70 

OCT. 

18, 

1944 

F 

SEP. 

11 

7.03 

JAN. 

26, 

1956 

6.38 

SEP. 

18 

6.05 

JAN. 

30, 

1945 

F 

JAN. 

22, 

1951 

6.38 

SEP. 

25 

5.83 

JAN. 

4, 

1938 

6.70 

JULY 

3 

5.15 

SEP. 

26 

6.52 

JAN. 

5, 

1957 

6.03 

SEP. 

15 

6.70 

MAR. 

14, 

1946 

5.24 

JAN. 

22, 

1952 

6.57 

SEP. 

a. 

1971 

P 

JAN. 

4, 

1939 

6.65 

SEP. 

4 

6.05 

¥ 


6S/23E-20E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 


LSD   269.75  FT  AbOVt  MSL. 


HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


6.95  BELOW  LSD,  JULY  24,  1923, 
9.85  BELOW  LSD,  JAN.   5,  1926. 


RECORDS  AVAILABLE:  1918,  1922-27,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

24,  1918 

6.30 

NOV. 

14,  1923 

8.75 

AUG. 

14 

7.10 

JAN. 

22,  1924 

9.55 

SEP. 

5,  1922 

tt.35 

SEP. 

19 

7.85 

JULY 

24,  1923 

6.95 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  16,  1925      9.15 
OCT.  10  8.05 

JAN.   5,  1926      9.85 


MAR.  22,  1926  9.35 
APR.  28,  1927  9.35 
SEP.   9,  1971       P 


6S/23E-20F1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   271.83  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1954, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREA8LE,  JAN.  28,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1949-55,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

3,  1949 

6.76 

JAN. 

22,  1951 

8.00 

SEP. 

20 

8.32 

SEP. 

11 

5.80 

JAN. 

4,  1950 

9.15 

JAN. 

22,  1952 

7.45 

SEP. 

12 

7.30 

SEP. 

10 

6.25 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  28,  1953 

SEP.  25 

FEB.  22,  1954 

SEP.  27 


6.40  JAN.  28,  1955       F 

5.67  OCT.  25            6.10 

8.07  SEP.  9,  1971       P 
5.20 


6S/23E-20J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  OISTHICT. 
14  FT  IN  1966,  11.4  FT  IN  1971. 
LSD   272.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.55  BELOW  LSD,  SEP.  13,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.55  BELOW  LSD,  FEB.   1,  1966. 
RECORDS  available:  1918-19,  1922-27,  1929,  1966-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14,  1918 

7.52 

SEP. 

,  19,  1924 

6.75 

APR. 

24.  1929 

9.47 

SEP. 

13.  1968 

5.55 

APR. 

12,  1919 

7.32 

FEB. 

,  16,  1925 

8.25 

JULY 

15 

8.57 

JAN. 

13,  1969 

a. 10 

JULY 

4 

6.31 

OCT. 

.  16 

6.65 

FEB. 

1.  1966 

9.55 

SEP. 

10 

6.55 

SEP. 

5,  1922 

6.71 

JAN. 

.   5,  1926 

8.35 

SEP. 

12 

6.45 

JAN. 

17.  1970 

a. 25 

JULY 

2,  1923 

5.95 

MAR. 

,  22 

8.75 

JAN. 

10,  1967 

8.15 

MAY 

18 

6.50 

NOV. 

14 

7.0b 

APR. 

,  28,  1927 

7.85 

SEP. 

12 

6.15 

JULY 

6.  1971 

6.62 

JAN. 

22,  1924 

8.25 

MAY 

31 

7.85 

JAN. 

10.  1968 

8.45 

129 


6b/23E-20J2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN    1966,  11.1  FT  IN  1971. 
LSO   271.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1966,  SEP.  13,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.3S  BELOW  LSD,  FEB.   1,  1966. 
RECORDS  available:  1966-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

6.ao 

8.15 
6.10 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

13,  1969 

10 

17,  1970 

8.15) 
7.00 
8.35 

MAY 
JULY 

18,  1970 
6,  1971 

6.80 
0.86 

FEB.   1,  1966 

SEP.  12 

JAN.  10,  1967 


9.3S  SEP.  12,  1967 
6.10  JAN.  10,  1968 
8.10    SEP.  13 


6S/23e-20J3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
U  FT  IN  1966,  10.2  FT  IN  1971. 
LSD   268.54  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.00  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.05  BELOW  LSD,  FEB.   1,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.   1,  1966 

SEP.  12 

JAN.  10,  1967 


7.06  SEP.-  12,  1967 
4.00  JAN,  10,  1968 
6.15    SEP.  13 


5.30    JAN.  13,  1969 

5.70    SEP.  10 

4.90    JAN.  17,  1970 


5.85  MAY  18,  1970  5.20 
5.20  JULY  6,  1971  5.69 
6.25 


6S/23E-20M1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   267.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.lO  BELOW  LSD,  MAY   16,  1919, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.90  BELOW  LSD,  APR.   1,  1919. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1971. 


DATE 

•  ATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 

14,  1918 

6.3 

APR. 

1,  1919 

6.9 

MAY 

16,  1919 

6.1 

SEP. 

28,  1971 

P 

6S/23E-20N1  S. 
9.8  FT  IN  1971. 
LSD   270.83  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/6/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.17  BELOW  LSO,  SEP.  27,  1954, 
11.53  BELOW  LSD,  JAN.   9,  1919. 


RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1922-27,  1929,  1936-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

24, 

1916 

9.79 

SEP. 

15, 

1938 

7.17 

JAN. 

4, 

1950 

9.88 

FEB. 

9, 

1961 

8.31 

AUG. 

14 

d.49 

JAN. 

4, 

1939 

8.87 

SEP. 

11 

8.57 

SEP. 

20 

6.01 

JAN. 

9, 

1919 

11.53 

SEP. 

15 

6.57 

JAN. 

22, 

1951 

8.07 

JAN. 

6, 

1962 

8.71 

MAY 

16 

8.95 

FEB. 

2, 

1940 

7.87 

SEP. 

U 

6.90 

SEP. 

26 

7.31 

SEP. 

b. 

1922 

9.05 

SEP. 

26 

5.27 

JAN. 

22, 

1952 

7.70 

JAN. 

14, 

1963 

7.81 

JULY 

2, 

1923 

7.75 

JAN. 

, 

1941 

7.97 

SEP. 

30 

5.97 

SEP. 

14 

6.51 

NOV. 

28 

9.85 

SEP. 

26 

7.57 

JAN. 

28, 

1953 

6.97 

JAN. 

8, 

1964 

8.71 

JAN. 

22, 

1924 

10.65 

JAN. 

26, 

1942 

8.57 

SEP. 

26 

7.17 

SEP. 

5 

6.01 

SEP. 

14 

9.05 

SEP. 

9 

7.17 

JAN. 

12, 

1954 

6.17 

JAN. 

7, 

1965 

7.36 

FEB. 

23, 

1925 

10.15 

FEB. 

25, 

1943 

5.97 

SEP. 

27 

5.17 

SEP. 

9 

6.26 

OCT. 

16 

8.75 

APR. 

21 

8.47 

JAN. 

28, 

1956 

7.07 

JAN. 

8, 

1966 

8.11 

JAN. 

b. 

1926 

9.75 

OCT. 

18, 

1944 

6.97 

SEP. 

26 

7.17 

SEP. 

12 

6.16 

MAR. 

dZ 

9.75 

JAN. 

5, 

1945 

7.97 

JAN. 

27, 

1966 

7.42 

JAN. 

9, 

1967 

8.16 

MAY 

3, 

1927 

9.75 

JULY 

3 

6.97 

SEP. 

25 

7.27 

SEP. 

12 

7.31 

MAY 

31 

10.25 

MAR. 

29, 

1946 

6.56 

JAN. 

5, 

1957 

7.07 

JAN. 

10, 

1968 

7.86 

APR. 

23, 

1929 

10.81 

SEP. 

6 

8.29 

SEP. 

7 

6.61 

SEP. 

11 

7.81 

JUNE 

18 

11.01 

JAN. 

e. 

1947 

8.57 

JAN. 

21. 

1958 

7.76 

JAN. 

13, 

1969 

7.86 

JULY 

1, 

1936 

8.24 

SEP. 

17 

7.62 

SEP. 

16 

7.11 

SEP. 

17 

8.21 

SEP. 

9 

8.19 

JAN. 

9, 

1946 

8.87 

JAN. 

6, 

1959 

8.01 

JAN. 

14, 

1970 

8.86 

JAN. 

29, 

1937 

8.4r 

SEP. 

4 

7.68 

SEP. 

8 

7.71 

SEP. 

10 

8.16 

SEP. 

18 

7.52 

JAN. 

3, 

1949 

8.43 

JAN. 

13, 

1960 

9.01 

JAN. 

12, 

1971 

9.70 

JAN. 

4, 

1938 

7.97 

SEP. 

7 

8.75 

SEP. 

9 

7.61 

JULY 

6 

7.79 
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6S/23t-2001  S.   RECORDS  FUPNISriEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
LSU   270.4*  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.V»  BELOW  LSDf  JUNE  17.  1919t 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.f.0  bELOW  LSD.  MAY   31.  1927. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1922-27.  1929.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE 

17. 

1919 

5.94 

JAN. 

22. 

1924 

8.9 

JAN. 

5. 

1926 

9.2 

APR.  23. 

1929 

9.61 

SEP. 

21. 

1922 

7.54 

SEP. 

19 

7.8 

MAR. 

24 

9.0 

JUNE  18 

9.61 

JULY 

2. 

1923 

6.14 

FEB. 

24, 

1925 

9.5 

MAY 

3, 

1927 

9.5 

SEP.   9, 

1971 

P 

NOV. 

14 

d.4 

OCT. 

16 

7.6 

MAY 

31 

9.8 

6S/23E-20H1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/6/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
8.1  FT  IN  197'l. 
LSD   270.68  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.56  BELOW  LSD,  SEP.  16.  195b, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.30  BELOW  LSD,  MAY    3,  1927. 
RECORDS  available:  1918-19,  1922-25,  1927,  1936-37,  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1916 

5.14 

SEP. 

18, 

1937 

2.57 

JAN. 

5, 

1957 

1.81 

SEP. 

8, 

1964 

3.35 

MAR. 

17, 

1919 

3.34 

JAN. 

4, 

1950 

5.45 

SEP. 

7 

1.81 

JAN. 

7, 

1965 

5.25 

MAY 

1 

5.44 

SEP. 

11 

4.26 

JAN. 

21, 

1958 

1.61 

SEP. 

9 

3.00 

SEP. 

5, 

1922 

4.98 

JAN. 

22, 

1951 

2.46 

SEP. 

16 

1.56 

JAN. 

8, 

1966 

7.15 

JULY 

2, 

1923 

4.60 

SEP. 

26 

3.06 

JAN. 

6, 

1959 

4.92 

SEP. 

12 

4.50 

NOV. 

12 

6.00 

JAN. 

22, 

1952 

4.71 

SEP. 

8 

3.90 

JAN. 

9, 

1967 

5.85 

JAN. 

22, 

1924 

7.30 

SEP. 

30 

2.21 

JAN. 

13, 

1960 

5.90 

SEP. 

12 

4.70 

SEP. 

19 

5.90 

JAN. 

29, 

1953 

3.21 

SEP. 

9 

4.30 

JAN. 

10. 

1968 

6.75 

JAN. 

7, 

1925 

7.30 

SEP. 

26 

2.71 

FEd. 

9, 

1961 

5.50 

SEP. 

11 

3.96 

JULY 

21 

5.20 

JAN. 

12, 

1954 

3.61 

SEP. 

20 

2.70 

JAN. 

13, 

1969 

5.40 

MAY 

3, 

1927 

8.30 

SEP. 

27 

2.41 

JAN. 

8. 

1962 

6.30 

SEP. 

17 

4.30 

MAY 

31 

7.40 

JAN. 

28, 

1956 

4.11 

SEP. 

12 

3.90 

JAN. 

17, 

1970 

6.90 

NOV. 

18, 

1936 

5.62 

SEP. 

26 

2.51 

JAN. 

14, 

1963 

4.80 

SEP. 

10 

3.55 

DEC. 

22 

5.52 

JAN. 

27, 

1956 

2.56 

SEP. 

14 

4.40 

JAN. 

12. 

1971 

6.60 

JAN. 

29, 

1937 

6.42 

SEP. 

25 

1.66 

JAN. 

8, 

1964 

6.35 

JULY 

6 

4.17 

6S/23E-20R2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1966,  11.3  FT  IN  1971. 
LSD   273.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.ft5  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1966,  SEP.  13,  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.90  BELOW  LSD,  FEB.   1,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.   1,  1966 

SEP.  12 

JAN.  10,  1967 


9.90  SEP.  12,  1967 
5.45  JAN.  10.  1968 
7.85    SEP.  13 


5.80    JAN.  13,  1969      8.45 
9.00    SEP.  10  6.30 

5.45    JAN.  17,  1970      8.95 


MAY   18,  1970 
JULY   6,  1971 


6.60 
6.78 


6S/23E-20R3  S. 
10.3  FT  IN  1971. 
LSD   273.14  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.60  BELOW  LSD,  SEP. 
9.90  BELOW  LSD,  FEB. 


12,  1966, 
If  1966. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1966- 

•71. 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB.   1,  1966 

SEP.  12 

JAN.  10,  1967 

9.90 
5.50 
8.70 

SEP. 
JAN. 
SEP. 

12,  1967 
10,  1968 
13 

7.85 
9.40 
7.30 

JAN. 
SEP. 
JAN. 

13.  1969 

10 

17.  1970 

9.10 
7.60 
9.40 

FEB. 
JULY 

14.  1970 
6.  1971 

9.00 
7.78 
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6S/23E-21A1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   273.20  FT  AtjOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     *.I0  BELOW  LSD.  SEP.   3.  Isib7, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.^0    BELOW  LSD.  JAN.   2.  1959,  FEB.   7.  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24.  1956 
21 
9,  1957 

6.bO 
7.50 
ti.OO 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

4.10 
6.85 

SEP. 

JAN. 

23,  1958 
2,  1959 

6.85 
8.20 

FEB. 
SEP. 

7,  1959 
10,  1971 

8.20 

P 

6S/23E-21bl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   275.35  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.85  BELOW  LSO.  SEP.   3.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.05  BELOW  LSD.  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


UEC.  13,  1956 

UEC.  21 

JAN.  12,  1957 


8.30 
8.60 
9.55 


SEP.   3, 
JAN.  16, 


1957 
1958 


6.85 
9.00 


SEP. 
JAN. 


23.  1958 
2,  1959 


8.40 
10.05 


MAR.  13,  1959 
SEP.  10,  1971 


9.50 

P 


6S/23E-21C1  S. 
9.6  FT  IN  1971. 
LSD   272. 4B  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.30  BELOW  LSD,  SEP. 
8.20  BELOW  LSO,  JAN. 


12,  l'^67, 
a,  1966. 


RECORDS  available:  1961-71, 


OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 

1, 

1961 

8.15 

JAN. 

8, 

SEP. 

21 

6.55 

SEP. 

8 

JAN. 

12, 

1962 

7.45 

JAN. 

7, 

SEP. 

6.05 

SEP. 

9 

JAN. 

4, 

1963 

8.05 

JAN. 

8, 

SEP. 

14 

6.65 

1964 


1965 
1966 


b.Ob 

SEP. 

12. 

1966 

5.60 

JAN. 

13 

5.75 

JAN. 

9. 

1967 

7.95 

SEP. 

10 

7.65 

SEP. 

12 

3.30 

JAN. 

17 

5.50 

JAN. 

10. 

1968 

8.10 

HAY 

18 

8.20 

SEP. 

13 

5.90 

JULY 

6 

.  1969 


.  1970 
.  1971 


6.95 
5.90 
7.75 
7.40 
7.03 


6S/23E-21E1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   270.63  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.01  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.20  BELOW  LSO,  SEP.   5,  1961. 
RECORDS  Ay/AILABLE:  1961-68,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1,  1961 

7.10 

SEP. 

14,  1963 

6.10 

SEP. 

5 

8.20 

JAN. 

8,  1964 

7.35 

JAN. 

12,  1962 

6.90 

SEP. 

8 

5.46 

SEP. 

7 

6.00 

JAN. 

7,  1965 

6.86 

JAN. 

4,  1963 

7.40 

OATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  9,  1965 

JAN.  8.  196A 

SEP.  12 

JAN.  9,  1967 


5.06  SEP.  12,  1967  4.01 

8.01  JAN.  10,  196A  7.46 

6.06  SEP.  13  4.46 

7.21  SEP.  10,  1971       P 
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6S/^3E-31G1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FOrtNIShED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.  DEPTH 
9.3  FT  IN  1971. 
LSD   <;70.63  FT  ABOVE  MSL . 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.43  BELOW  LSD.  SEP.  i:7.  1954. 
LOWEST  WATtR  LEVEL     7.70  bELOVi  LSD.  JAN.  17,  1970. 
RECORDS  available:  1949-SS.  1957-58.  1961-71. 


"■"""■ 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

2. 

1949 

3.38 

JAN. 

29. 

1954 

5.73 

JAN. 

12, 

1962 

7.04 

MAR. 

7, 

1967 

6.50 

SEP. 

8 

S.23 

StP. 

27 

2.43 

SEP. 

7 

4.44 

SEP. 

12 

4.45 

JAN. 

4. 

1950 

5.32 

JAN. 

28. 

1955 

4.63 

JAN. 

4. 

1963 

6.24 

JAN. 

10, 

1968 

7.00 

SEP. 

12 

5.63 

SEP. 

26 

3.33 

SEP. 

14 

5.34 

SEP. 

13 

4.70 

JAN. 

22. 
11 

1951 

5.33 

JAN. 

29. 
21 

1957 

5.60 
4.65 

JAN. 
SEP. 

8. 
H 

1964 

5.79 
4.44 

JAN. 
SEP. 

13, 
10 

1969 

6.40 

SEP. 

4.33 

OCT. 

4.70 

FEB. 

11. 

1952 

4.58 

JAN. 

11. 

1958 

5.50 

JAN. 

7. 

1965 

6.04 

JAN. 

17, 

1970 

7.70 

SEP. 

29 

3.53 

SEP. 

22 

3.05 

SEP. 

9 

4.29 

MAY 

18 

3.55 

JAN. 

28. 

1953 

4.43 

APR. 

1. 

1961 

6.77 

JAN. 

8, 

1966 

7.29 

JULY 

6, 

1971 

3.12 

OCT. 

6 

5.03 

SEP. 

5 

5.04 

SEP. 

12 

5.49 

6S/23E-21H1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    271  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.27  BELOW  LSD,  OCT.  16,  1925, 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JUNE  18,  1929.  JULY  15.  1929. 
RECORDS  available:  1923-26.  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  14,  1923 
JAN.  22,  1924 
SEP.  19 


7.07 
7.57 
6.37 


FEB.  27,  1925 
OCT.  16 


7.37 
6.27 


JAN.   4,  1926 
JUNE  18,  1929 


7.07 

F 


JULY  15,  19*9 
SEP.  10,  1971 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6S/23E-21L1  S 
8.9  FT  IN  1971. 
LSD   270.25  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.33  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD,  JAN.  17.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-71. 


WATER 

■  WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1.  1961 

6.26 

JAN. 

8.  1964 

7.73 

SEP. 

12,  1966 

7.75 

JAN. 

12,  1969 

7.90 

SEP. 

5 

7.62 

SEP. 

8 

4.33 

JAN. 

10,  1967 

7.70 

SEP. 

10 

6.30 

JAN. 

12.  1962 

3.32 

JAN. 

7,  1965 

6.78 

SEP. 

12 

6.80 

JAN. 

17,  1970 

8.90 

SEP. 

7 

7.18 

OCT. 

11 

6.70 

JAN. 

10,  1968 

7.85 

MAY 

18 

6.40 

JAN. 

4.  1963 

8.38 

JAN. 

8,  1966 

8.80 

SEP. 

13 

7.25 

JULY 

6,  1971 

5.75 

SEP. 

14 

6.88 

6S/23E-21M1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.27  BELOW  LSD,  SEP.  13,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.47  BELOW  LSD,  JAN.   4,  1963. 
RECORDS  available:  1961-69,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 

1, 

1961 

6.63 

StP. 

14. 

1963 

7.77 

JAN. 

8, 

1966 

SEP. 

26 

6.37 

JAN. 

8. 

1964 

7.27 

SEP. 

12 

JAN. 

12, 

1962 

7.87 

SEP. 

8 

6.27 

JAN. 

9, 

1967 

SEP. 

7 

6.17 

JAN. 

7. 

1965 

7.12 

SEP. 

12 

JAN. 

4. 

1963 

8.47 

SEP. 

9 

5.42 

7.97  JAN.  10,  1968  7.57 

6.37  SEP.  13  5.27 

7.17  JAN.  13,  1969  6.57 

6.47  SEP.  10.  1971  P 
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bS/23e-21Ql  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSU   i:67.b3  FT  ArtOVt  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     3.03  BELOM  LSD.  JULY   2.  1923. 
LOMEST  MATER  LEVEL     6.50  tiELOW  LSD.  JUNE  18.  1929. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1919.  1922-27.  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LtVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


MATER 
LEVEL 


MAY 

7. 

1919 

4.49 

NOV. 

14, 

1923 

MAY 

16 

3.99 

FEB. 

4. 

1924 

JUNE 

17 

4.09 

SEP. 

20 

SEP. 

5. 

1922 

3.b3 

FEB. 

16. 

1925 

JULY 

2. 

1923 

3.03 

4.43  OCT.  16.  1925 

5.1  JAN.  5.  1926 

3.7  MAR.  22 

5.1  MAY  3,  1927 


3.8 

MAY 

31. 

1927 

4.7 

4.6 

JUNE 

18. 

1929 

6.5 

4.0 

JULY 

15 

6.3 

4.3 

SEP. 

9. 

1971 

P 

6S/23E-21R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.67  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.49  BELOM  LSD,  AUG.   2.  1946. 
DRY.  WATER  LtVEL  NOT  MEASUREA6LE.  MAY    2,  1949. 
RECORDS  available:  1946-49.  1971. 


DEPTH  8  FT  IN  1946. 


UATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

HATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

AUG. 
SEP. 
JAN. 

2.  1946 

3 

8.  1947 

4.49 
7.12 
7.40 

SEP. 
JAN. 

17.  1947 
9,  1948 

6.68 
7.16 

SEP. 
JAN. 

4.  1948 
3.  1949 

6.05 
6.17 

MAY 
SEP. 

2,  1949 
9,  1971 

F 
P 

6S/23E-22A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
B.9  FT  IN  1971. 
LSD   267.79  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LtVEL     1.49  BELOM  LSD,  SEP.   9,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.33  BELOw  LSD,  JAN.   9,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1947-50.  1954-63.  1968-71. 


WATER 

MATER 

MATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1. 

1919 

2.31 

NOV. 

23. 

1954 

2.65 

JAN. 

13, 

1959 

3.99 

AUG. 

7, 

1963 

2.59 

MAY 

1 

2.51 

JAN. 

21. 

1955 

3.15 

OCT. 

19 

4.19 

JAN. 

9, 

1968 

6.33 

AUG. 

7, 

1947 

4.5? 

SEP. 

26 

1.95 

JAN. 

13, 

1960 

4.89 

SEP. 

11 

5.38 

MAR. 

6, 

1948 

2.21 

JAN. 

26, 

1956 

3.05 

SEP. 

23 

3.39 

JAN. 

13, 

1969 

5.43 

SEP. 

15 

4.24 

OCT. 

31 

2.85 

MAR. 

25, 

1961 

3.39 

SEP. 

17 

5.38 

JAN. 

17. 

1949 

2.82 

JAN. 

4. 

1957 

3.75 

SEP. 

5 

3.49 

JAN. 

14, 

1970 

5.28 

SEP. 

7 

4.68 

SEP. 

9 

1.49 

JAN. 

6, 

1962 

4.79 

SEP. 

9 

3.85 

JAN. 

4, 

1950 

3.47 

JAN. 

10, 

195B 

3.14 

SEP. 

12 

4.09 

JAN. 

12, 

1971 

5.20 

AUG. 

21 

3.34 

SEP. 

25 

4.29 

FEB. 

8, 

1963 

3.89 

JULY 

1 

3.48 

APR. 

22, 

1954 

2.75 

6S/23t-22Cl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   273.83  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.10  BELOM  LSD,  SEP.   3,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.^2  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1959. 
RECORDS  available:  1956-59,  1971. 


DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

DATE 

MATER 
LEVEL 

NOV. 
DEC. 
JAN. 

24,  1956 
21 
9,  1957 

9.80 
10.00 
10.15 

SEP. 
JAN. 

3,  1957 
16,  1958 

8.10 
9.40 

SEP. 
JAN. 

23.  1958 
2.  1959 

9.67 
10.62 

FEB. 
SEP. 

9.  1959 
10,  1971 

10.57 
P 
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6S/23t-22C2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   26B.02  FT  ABOVE  MSL.   * 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.60  BELOW  LSD.  JULY  13.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.53  BELOW  LSD.  JAN.   2.  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956-59,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  24,  1956 

DEC.  21 

JAN.   9,  1957 


3.20    JULY  13,  1967      2.60 
3.60    NOV.  12  3.03 

3.90    JAN.  25,  1958      3.58 


SEP.  23.  1958 
JAN.   2.  1959 


3.23 
4.53 


MAR.  13.  1959 
SEP.  10.  1971 


3.53 
P 


6S/23t-22Nl  S.   RECORDS  FURNISHED  PY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   268.29  FT  ABOVE  HSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.68  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.?<n  BELOW  LSD,  NOV.  14,  1918. 
RECORDS  available:  1918-19,  1949-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

27,  1918 

4.4 

JAN. 

4,  1950 

4.71 

SEP. 

26,  1953 

4.66 

JAN. 

4.  1957 

5.08 

SEP. 

1 

4.0 

SEP. 

11 

4.65 

JAN. 

29,  1954 

5.36 

SEP. 

7 

4.51 

NOV. 

14 

7.5 

JAN. 

22,  1951 

4.78 

SEP. 

27 

3.78 

JAN. 

10.  1958 

5.71 

MAR. 

29,  1919 

5.09 

SEP. 

10 

4.58 

JAN. 

8.  1955 

6.58 

SEP. 

16 

4. 86 

MAY 

1 

3.8 

JAN. 

22,  1952 

5.61 

SEP. 

26 

3.68 

JAN. 

13,  1959 

6.06 

SEP. 

8,  19*9 

5.03 

SEP. 

30 

4.06 

JAN. 

27.  1956 

4.58 

MAY 

19 

5.56 

DEC. 

19 

4.72 

JAN. 

29,  1953 

4.76 

OCT. 

4 

3.98 

SEP. 

9.  1971 

P 

6S/23E-22R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1965,  9.2  FT  IN  1971. 
LSD   267.86  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.n5  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1939, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  OCT.  18,  1944,  MAR.  29,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-26,  1936-41,  1943-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1, 

1919 

3.29 

JAN. 

, 

1941 

3.55 

SEP. 

30. 

1952 

4.95 

SEP. 

12. 

1962 

5.97 

MAY 

16 

3.90 

SEP. 

26 

3.15 

MAR. 

7. 

1953 

5.65 

JAN. 

14. 

1963 

6.37 

SEP. 

21. 

1922 

4.14 

FEB. 

26, 

1943 

3.45 

SEP. 

26 

5.65 

SEP. 

14 

4.97 

JULY 

24, 

1923 

2.84 

APR. 

23 

2.95 

JAN. 

29, 

1954 

5.65 

JAN. 

a. 

1964 

7.07 

NOV. 

14 

5.44 

OCT. 

18, 

1944 

F 

SEP. 

27 

3.75 

SEP. 

8 

5.62 

JAN. 

22. 

1924 

4.74 

JAN. 

30, 

1945 

4.45 

JAN. 

10, 

1955 

5.75 

JAN. 

7, 

1965 

6.82 

SEP. 

20 

4.94 

FEB. 

25 

4.15 

SEP. 

26 

4.95 

SEP. 

9 

5.67 

FEB. 

16, 

1925 

4.24 

MAR. 

29, 

1946 

F 

JAN. 

27, 

1956 

5.95 

JAN. 

8. 

1966 

7.87 

OCT. 

15 

3.74 

SEP. 

18 

5.79 

SEP. 

25 

5.35 

SEP. 

12 

5.37 

JAN. 

5, 

1926 

3.64 

JAN. 

17, 

1947 

5.07 

JAN. 

4. 

1957 

6.41 

JAN. 

10. 

1967 

7.02 

NOV. 

18, 

1936 

3.30 

SEP. 

17 

6.21 

SEP. 

18 

4.47 

SEP. 

12 

6.57 

DEC. 

22 

2.85 

JAN. 

9, 

1948 

5.35 

JAN. 

10. 

1958 

5.82 

JAN. 

10. 

1968 

7.57 

JUNE 

3, 

1937 

3.20 

SEP. 

4 

4.78 

SEP. 

16 

5.77 

SEP. 

11 

4.77 

SEP. 

18 

3.25 

JAN. 

3. 

1949 

4.60 

JAN. 

6. 

1959 

6.97 

JAN. 

17. 

1969 

7.47 

JAN. 

4, 

1938 

3.00 

SEP. 

a 

4.95 

SEP. 

8 

6.07 

SEP. 

17 

6.37 

SEP. 

15 
4, 

1939 

3.95 
2.85 

JAN. 
SEP. 

4. 
11 

1950 

4.67 
7.03 

JAN. 
SEP. 

13. 

9 

1960 

7.17 
7.07 

JAN. 
SEP. 

17, 

1970 

7.97 

JAN. 

10 

6.22 

SEP. 

15 

2.05 

JAN. 

22. 

1951 

6.73 

FEB. 

9. 

1961 

6.77 

JAN. 

12, 

1971 

7.12 

FEB. 

28, 

1940 

2.65 

SEP. 

10 

5.78 

SEP. 

20 

4.87 

JULY 

7 

6.38 

SEP. 

26 

2.55 

JAN. 

22. 

1952 

5.93 

JAN. 

8. 

1962 

5.17 



6S/23E-2381  S. 
LSD   268.47  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.57  BELOW  LSD.  MAY 
LOWEST  WATER  LEVEL     3.S7  BELOW  LSD.  MAY 

RECORDS  Available:  1919.  i971. 


17.  1919. 
17.  1919. 


DATE 
17.  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 


3.57G   SEP. 
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6S/23L-^30i  S.   «tCOROS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   268. 7b  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.05  BELOW  LSD»  SEP.   5.  1964t 
LOWEST  WATlR  level     7.20  BELOh  LSD.  SEP.  11.  1967. 
RECORDS  AVAILABLE!  1963-67,  1971. 


DEPTH  11  FT  IN  1963. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DEC.  7.  1963 
JAN.  7,  1964 
SEP.   i> 


4.10    JAN.   7.  1965 

4.80    SEP.   8 

3.05    JAN.   8,  1966 


4.65  SEP.  12.  1966  4.75 
4.30  JAN.  9.  1967  5.50 
6.55 


SEP.  11,  1967 
SEP.   7,  1971 


7.20 

P 


6S/23E-24P1  S. 
LSO   276.77  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.77  BELOW  LSD,  MAY   15,  1919, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.77  BELOW  LSD,  MAY   15,  1919. 
RECORDS  available:  1919,  1971. 


DATE 
MAY   15,  1919 


WATER 
LEVEL 


DATE 
10,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6. 776   SEP. 


6S/23E-2501  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/7/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.5  FT  IN  1971. 
LSO   26fl.55  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5. 54  BELOW  LSD.  JAN.  21.  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.24  BELOW  LSD.  JAN.  31.  1957. 
RECORDS  AVAILABLE!  1957-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31. 

1957 

11.24 

APR. 

19. 

SEP. 

26 

7.59 

SEP. 

25 

JAN. 

21. 

1958 

5.54 

JAN. 

3. 

SEP. 

25 

6.14 

SEP. 

11 

JAN. 

6, 

1959 

8.04 

JAN. 

5, 

SEP. 

22 

7.34 

SEP. 

14 

JAN. 

13, 

1960 

7.44 

JAN. 

8, 

SEP. 

8 

7.94 

SEP. 

8 

1961 


1962 


1963 
1964 


6.09 
8.19 
8.99 
8.69 
9.19 
8.29 
8.74 
7.59 


JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 


7,  1965 
9 

8.  1966 
12 

10.  1967 

12 

10.  1968 


9.09 

SEP. 

11. 

1968 

8.80 

6.79 

JAN. 

17, 

1969 

10.65 

9.04 

SEP. 

17 

7.55 

6.69 

JAN. 

17, 

1970 

11.05 

7.84 

SEP. 

10 

7.30 

9.49 

FEB. 

24, 

1971 

8.50 

0.50 

JULY 

7 

7.10 

6S/23E-26R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
18.9  FT  IN  1971. 
LSiJ   269.73  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.84  BELOW  LSD.  JAN.   9,  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.70  BELOW  LSD.  JAN.   8.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE!  1946-48.  1952-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT, 

10. 

1946 

8.88 

AUG. 

29, 

1955 

9.64 

FEB. 

9. 

1961 

12.12 

SEP. 

12. 

1966 

9.85 

DEC. 

4 

7.41 

MAR. 

7, 

1956 

10.32 

SEP. 

5 

12.02 

JAN. 

10. 

1967 

11.50 

APR. 

23. 

1947 

5.72 

SEP. 

25 

10.27 

JAN. 

3. 

1962 

12.22 

SEP. 

12 

11.00 

SEP. 

17 

7.17 

JAN. 

5, 

1957 

11.37 

SEP. 

11 

10.72 

JAN. 

10. 

1968 

12.10 

JAN. 

9. 

1948 

4.84 

SEP. 

7 

9.96 

JAN. 

5. 

1963 

11.59 

SEP. 

13 

9.20 

JAN. 

22. 

1952 

6.21 

JAN. 

10, 

1958 

8.31 

SEP. 

17 

10.19 

JAN. 

17. 

1969 

1*25 

JUNE 

11 

5.81 

SEP. 

16 

10.26 

JAN. 

8. 

1964 

11.44 

SEP. 

17 

10.60 

MAR. 

7. 

1953 

6.41 

JAN. 

6. 

1959 

10.11 

SEP. 

8 

10.15 

JAN. 

17, 

1970 

12.45 

SEP. 

26 

8.71 

SEP. 

8 

10.61 

JAN. 

7. 

1965 

12.10 

SEP. 

10 

11.40 

JAN. 

14, 

1954 

7.71 

JAN. 

14. 

1960 

11.72 

AUG. 

9 

9.55 

JAN. 

12, 

1971 

12.25 

SEP. 

28 

7.91 

SEP. 

9 

11.32 

JAN. 

8. 

1966 

12.70 

JULY 

13 

9.42 

JAN. 

28, 

1955 

9.24 

13« 


6S/23t-a7Cl  S.   DEPTH  .3b. 0  FT  IN  1971. 
LSD    272  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEt<  LEVEL     ^.08  BELOW  LSC.  JUNE  22t  1971t 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.08  bELOW  LSO.  JUNE  22t  1971. 
RECOftOS  available:  1971. 


DATE 
JUNE  22»  1971 


WATEH 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


9.08 


6S/23E-27C2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD    271  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.30  BELOW  LSOt  JULY  2*«  l■^^3^ 
LOWEST  WATER  LEVEL     f.-^O  BELOW  LSUt  JAN.  22»  1924. 
RECORDS  available:  1919,  1922-26,  1929. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY    7,  1919 

JUNE  19 

SEP.  21,  1922 


6.84    JULY  24,  1923 

6.54    NOV.  2fl 

7.20    JAN.  22,  1924 


5.30  SEP.  20,  1924 
d.30  FEB.  23,  1925 
a. 60    OCT.  16 


7.60    JAN.   5,  1926      7.90 
8.10    MAR.  22  7.30 

7.30    APR.  24,  1929       P 


6S/23t-27El  S.   DEPTH  114  FT  IN  1953. 
LSO    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD,  NOV.  lB»  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSO,  NOV.  18,  1953. 
RLCORUS  AVAILABLE:  1953,  1971. 


DATE 
NOV.  18,  1953 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   JULY  27,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


i 


6S/23E-27E2  S. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.40  BELOW  LSD,  JULY  17,  1963, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.40  BELOW  LSO,  JULY  17,  1963. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963,  1971. 


DATE 
JULY  17,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 
10,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.4 


SEP. 


6S/23E-27E3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   270.17  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.60  BELOW  LSD,  FEB.  22,  1926, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.15  BELOW  LSD,  APR.  30,  1929. 
RECORDS  available:  1923-P7,  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV,  30,  1923 
JAN.  22,  1924 
SEP.  20 


B.l     FEB.  23,  1925      8.7 

8.6  OCT.  16  7.6 

7.7  JAN.   6,  1926      8.4 


FEB.  22,  1926 
MAY  3,  1927 
MAY   31 


6.6     APR.  30,  1929      9.15 
8.3     JULY  15  a. 45 

8.5     SEP.  10,  1971       P 


X37 


t)S/23£-27»l  S.   RECOHOS  PRIOR  TO  7/1J/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.3  FT  IN  1971. 
L5U   266.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     0.91  ABOVE  LSDt  SEP.   7.  1916» 
ORYt  WATER  LtvEL  NOT  MEASUREABLE,  JULY   3»  1945. 
RECORDS  available:  1916-18.  1922-27»  1929.  1936-51.  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

7. 

1916  ♦ 

.91 

JAN. 

29. 

1937 

4.7 

SEP. 

4. 

1946 

7.26 

SEP. 

17, 

1963 

8.03 

AUG. 

30. 

1917 

3.27 

SEP. 

18 

5.2 

JAN. 

9, 

1947 

5.84 

JAN. 

8, 

1964 

8.50 

FEB. 

20. 

1918 

4.6 

JAN. 

4. 

1938 

5.2 

SEP. 

17 

7.32 

SEP. 

a 

6.55 

SEP. 

6. 

1922 

3.40 

SEP. 

15 

5.9 

JAN. 

9. 

1948 

5.74 

JAN. 

8, 

1965 

7.95 

JULY 

24. 

1923 

3.70 

JAN. 

♦  . 

1939 

4.0 

SEP. 

4 

6.92 

SEP. 

9 

7.45 

NOV. 

14 

5.50 

SEP. 

15 

3.6 

JAN. 

3. 

1949 

6.26 

JAN. 

8, 

1966 

8.50 

FEB. 

5. 

1924 

5.92 

FEB. 

2. 

1940 

4.3 

SEP. 

a 

6.66 

SEP. 

12 

6.45 

SEP. 

20 

6.32 

SEP. 

26 

5.8 

JAN. 

5, 

1950 

4.01 

JAN. 

11, 

1967 

8.05 

FEB. 

23. 

1925 

5.72 

JAN. 

19. 

1941 

5.0 

SEP. 

17 

6.47 

SEP. 

12 

6.50 

OCT. 

16 

5.82 

SEP. 

26 

5.7 

JAN. 

23. 

1951 

6.72 

JAN. 

10, 

1968 

7.50 

JAN. 

6. 

1926 

5.42 

JAN. 

26. 

1942 

1.5 

SEP. 

26 

7.45 

SEP. 

13 

7.00 

MAR. 

22 

4.72 

SEP. 

9 

5.3 

JAN. 

14. 

1960 

8.53 

JAN. 

17, 

1969 

8.10 

MAY 

3. 

1927 

6.02 

JAN. 

12, 

1943 

5.0 

SEP. 

9 

8.33 

SEP. 

17 

7.35 

MAY 

31 

4.22 

APR. 

23 

5.1 

MAR. 

27, 

1961 

7.93 

JAN. 

19, 

1970 

9.05 

APR. 

30. 

1929 

5.83 

DEC. 

28. 

1944 

5.7 

SEP. 

1 

8.13 

SEP. 

10 

7.95 

JULY 

15 

4.93 

FEB. 

25. 

1945 

5.7 

JAN. 

6. 

1962 

8.73 

JAN. 

12, 

1971 

8.40 

NOV. 

18. 

1936 

5.13 

JULY 

3 

F 

SEP. 

13 

7.93 

JULY 

13 

7.47 

DEC. 

22 

4.6 

MAR. 

29. 

1946 

5.30 

JAN. 

15, 

1963 

8.33 

6S/23t-28Al  S 
FT  In  1971. 

LSD   268. 3o  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/tj/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.0 


2.45  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1967, 
6.80  BELOW  LSD,  JAN.  17,  1970. 


RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

1.  1959 

5.30 

SEP. 

12.  1962 

4.20 

JAN. 

8,  1966 

6.60 

JAN. 

17.  1969 

6.10 

SEP. 

8 

4.60 

JAN. 

14.  1963 

5.50 

SEP. 

12 

3.10 

SEP. 

7 

5.10 

JAN. 

13.  1960 

6.30 

SEP. 

14 

5.30 

JAN. 

10,  1967 

6.45 

JAN. 

17.  1970 

6.80 

SEP. 

9 

6.30 

JAN. 

8.  1964 

6.45 

SEP. 

12 

2.45 

SEP. 

10 

5.60 

FEB. 

4.  1961 

5.90 

SEP. 

8 

3.50 

JAN. 

10,  1968 

6.50 

JAN. 

12.  1971 

6.45 

SEP. 

20 

4.40 

JAN. 

7.  1965 

5.95 

SEP. 

11 

4.90 

JULY 

6 

5.1? 

JAN. 

8.  1962 

6.40 

SEP. 

9 

4.00 

6S/23E-28A2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   268.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.64  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1937, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.   4,  1938. 
RECORDS  AVAILABLE;  1922-26,  1936-46,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.   5,  1922      3.7 

JULY   2,  1923      2.8 

NOV.  14  5.0 

JAN.  22.  1924      5.8 

SEP.  20  4.5 

JAN.   6,  1925      5.8 

OCT.  16  4.3 

JAN.   5,  1926      5.4 


MAR.  22,  1926      4.3  SEP.  15,  1939  3.24  APR.  21,  1943      3.94 

JULY  30,  1936      3.52  FEB.   2,  1940  3.o4  OCT.  18,  1944      4.14 

SEP.  9            3.34  SEP.  26  4.44  JAN.  30,  1945      4.94 

JAN.  29,  1937      5.04  APR.  24,  1941  3.34  JULY   3            4.14 

SEP.  9            2.64  SEP.  26  3.54  MAY   28,  1946      3.33 

JAN.  4,  1938       F  JAN.  26,  1942  3.84  JULY   3            4.06 

SEP.  15            4.24  SEP.   9  3.74  SEP.   9,  1971       P 

JAN.  4,  1939      4.34  JAN.  11,  1943  4.64 
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6S/23E-2801    S.       kECO^OS    FURNISHED    BY    PALO    VEWUE    IHRIGATIOM    DISTRICT. 
ie73.Sib    FT    AHOVt    MSL. 

3.70    BELOtn    LSDt    SEP.    2U.     19^'i, 
9.?7    bELOW    LSDf    JAN.    30.     19*5. 


LSO 

MIGMEST  *ATER  LEVEL 

LOkEST  •ATt«  LEVEL 


iRtCORUS    AVAILABLE:     1937-49.     1971. 


WATER 

•  ATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

10.  1937 

b.3 

SEP. 

26.  1940 

5.7 

OCT. 

18.  1944 

7.57 

SEP. 

17,  1947 

7.24 

UEC. 

10 

5.9 

JAN. 

.  1941 

7.1 

JAN. 

30.  1945 

9.27 

JAN. 

9,  1948 

8.52 

JAN. 

4.  1938 

6.1 

SEP. 

26 

6.2 

JULY 

3 

7.37 

NOV. 

8 

7.26 

SEP. 

15 

7.2 

JAN. 

26.  1942 

8.4 

MAR. 

29,  1946 

7.68 

JAN. 

3,  1949 

8.65 

JAN. 

4.  1939 

7.3 

SEP. 

9 

b.7 

SEP. 

3 

7.86 

SEP. 

20 

3.70 

SEP. 

IS 

b.9 

JAN. 

11,  1943 

7.4 

JAN. 

8.  1947 

8.46 

SEP. 

10,  1971 

P 

FEa. 

7.2 

AP«. 

21 

6.6 

6S/2JE-28E1  S.   RECORDS  FURNISHFO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   266.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  kATER  level     3.00  HELOW  LSD.  OCT.  16.  1925. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  bELOW  LSO.  APR.  12,  1919. 
RECORDS  AVAlLAbLE:  1919.  1923-27,  1929,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


■  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR. 

12, 

1919 

9.Q 

SEP. 

20. 

1924 

3.3 

JAN. 

6, 

1926 

4.3 

APR.  30, 

1929 

4.93 

MAY 

1 

8.5 

FEB. 

23, 

1925 

4.6 

HAY 

3. 

1927 

4.7 

JULY  15 

5.13 

NOV. 

30, 

1923 

4.0 

OCT. 

16 

3.0 

MAY 

31 

4.7 

SEP.  10, 

1971 

P 

JAN. 

22. 

1924 

4.U 

6S/23t-28Gl  S.   RECOKDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   274.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.40  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1955, 
LO«EST  WATER  LEVEL    10. Sb  BELOW  LSO,  MAY   17,  1949. 
RtCOROS  AVAILABLE:  1949,  1955,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   17,  1949 


10.55    SEP.   8,  1955 


10.40 


SEP.  10,  1971 


6S/23t-2aKl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   271.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.91  BELOW  LSP,  JAN.  28,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.61  bELOW  LSO,  JAN.  12,  1954. 
RECORDS  available:  1950-55,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

27,  1950 

8.63 

JAN. 

22,  1952 

7.63 

SEP. 

12 

8.41 

OCT. 

17 

8.15 

FEB. 

2Z,     1951 

7.88 

JAN. 

28,  1953 

6.91 

SEP. 

11 

8.38 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  25,  1953 
JAN.  12,  1954 
SEP.  27 


8.51    JAN.  28,  1955      8.71 
9.61    SEP.  26  8.41 

7.81    SEP.  10,  1971       P 


6S/23E-28N1  5 
11.8  FT  IN  1971. 
LSO   270.58  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  8.25  BELOW  LSD,  SEP 
LOWEST  WATER  LEVEL  10.75  BELOW  LSO,  JAN. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


12,  1966, 
19,  1970. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

0. 

JAN. 

8.  1964 

9.41 

JAN. 

8 

SEP. 

8 

8.55 

SEP. 

12 

JAN. 

8.  1965 

9.80 

JAN. 

11 

SEP. 

9 

8.60 

SEP. 

12 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


.  1966     10.30  JAN.  10.  1968 

8.25  SEP.  13 

.  1967      9.80  JAN.  17.  1969 

9.05  SEP.  17 


10.30  JAN.  19,  1970     10.75 

8.50  SEP.  14  tt.50 

10.30  JAN.    12.  1971              9.85 

9.65  JULY    13  9.28 
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6S/ie3E.-29El    S.       PERFORATED    346-385    FT. 
LSO         270    FT    ABOVE    MSL. 

HIGHEST  WATtK  LEVEL     9.09  BELOh  LSD.  JULY  27.  1971. 
LOWEST  *ATtK  LEVEL     9.09  BELOW  LSO.  JULY  27.  1971. 
RtCOROS  AVAILABLE:  19/1. 


wate^f  water  water  water 

Date      level       date      level       uate      level       date      level 


JULY  27.  1971      9.09B 


6S/23E-29E2  S.   PERFORATED  112-136  FT. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  AUG.  20.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL     tt.OO  oELOw  LSO.  AUG.  20.  1963. 
RECORDS  available:  1963.  1971. 


WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


AUG.  20.  1963      o.   G   JULY  27.  1971 


6S/23E-29f^l  S.   PERFORATED  2S2-266  FT;  DEPTH  130. ?>  FT  IN  1972. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
LOWEST  «ATER  LEVEL     9. /3  BELOW  LSO.  AUG.   8.  1972. 
RtCORLiS  AVAILABLE:  1962.  1972. 


WATER  WATER  WATER  wATER 

DATt        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


FEB.   7.  1902      b.O  G   AUG.   8.  1972      9.73 


6S/23E-29N2  S.   PERFORATED  20-25  FT. 
LSO    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  OCT.  23.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  OCT.  a3,     19S6. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956,  1972. 


WATER  WATER  oATER  WATER 

OATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


OCT.  23.  19b6      6.   G   JULY  19.  1972 


6S/23L-29R1  S.   PERFORATED  264-276.  354-368  FT. 
LSO    270  FT  ABOVE  mSL. 

HIGHEST  WATtR  LEVEL    10.00  BELOW  LSO.  MAR.   7.  1950.  OCT.  23.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  bELOW  LSD.  MAY    2.  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1950,  1960-62.  1970-71. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

OATE        LEVEL  DATE        LEVEL  OATE        LEVEL  DATE        LEVEL 

MAR.   7.  1950     10.   6   AUG.  24.  I960     10.5  G   OCT.  23.  1962     lU.O     AUG.   3.  1971     37.85A 
MAY    2.  1960     12.0  G   FEB.   7.  1961     11.40    OCT.  28.  1970     10.2  G 
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6S/2Jt-30Dl  S.   RtCORD-S  KUPNISHED  BY  PALO  VEWDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   26S.9c  FT  AbOVt  MSL. 

rilGMfcbT  WATER  LEVEL     4.90  HELOW  LSD.  FEH.  28.  19*0. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  ME ASUREAriLF .  JAN.  U.  1943.  SEP.   7.  1949. 
RECORDS  AVAILABLE:  1938-^6.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

30. 

193a 

b.O 

JAN. 

11. 

1943 

F 

SEP. 

4. 

1948 

7.96 

AUG. 

25. 

1953 

7.23 

SEP. 

IS 

7.2 

APR. 

21 

5.6 

JAN. 

3, 

1949 

8.58 

SEP. 

26 

4.93 

JAN. 

4. 

1939 

b.9 

OCT. 

IB. 

1944 

7.11 

SEP. 

7 

F 

JAN. 

12. 

1954 

7.83 

SEP. 

lb 

5.0 

JAN. 

5. 

1945 

7.51 

Jan. 

4. 

1950 

9.11 

SEP. 

27 

6.53 

FEB. 

2B. 

1940 

4.9 

JULY 

3 

7.51 

SEP. 

11 

8.94 

JAN. 

28. 

1955 

8.03 

SEP. 

2b 

b.? 

MAR. 

29. 

1946 

6.  85 

JAN. 

22. 

1951 

8.73 

SEP. 

26 

6.43 

JAN. 

. 

19'»1 

5.3 

SEP. 

4 

7.90 

:5EP. 

11 

7.93 

JAN. 

26. 

1956 

7.53 

SEP. 

2b 

b.5 

JAN. 

e. 

1947 

7.98 

JAN. 

22. 

1952 

8.83 

SEP. 

25 

6.43 

JAN. 

26. 

19'.2 

0.5 

SEP. 

17 

8.91 

SEP. 

30 

7.33 

SEP. 

13. 

1971 

P 

SEP. 

9 

b.2 

JAN. 

9. 

1948 

8.61 

JAN. 

28. 

1953 

8.53 

6S/2Jt-30D2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   266.71  FT  ABOVE  MSL. 

rilOMtST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1941. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.70  BELOw  LSD.  JAN.  16.  1941. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941,  1971. 


DATE 
JAN.  16.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.  27.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  13.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


9.7 


9.00 


6S/23t-30O3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEkOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1941. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.35  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1941. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941.  1971. 


DATE 
JAN.  16.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.2 


FEB.  ?7,  1941 


6.35    SEP.  13.  1971 


6S/23E-30D4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   265.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.95  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1941. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.5P  oELOw  LSD.  FEB.  27.  1941. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941.  1971. 


DATE 
JAN.  16.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.  27,  1941 


»ATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  14,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.95 


7.50 


6S/23E-30D5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   267.04  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8. 2b  BELOW  LSD,  JAN.  lb,  1941, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD,  FEB.  27,  1941. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941,  19/1. 


DATE 
JAN.  16.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.  27.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.  14,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


8.25 


8.70 
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6S/23t-30El  S.   HfcCOHDb  FUHNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD  cb^.dl    FT  AhOVE  MbL. 

HIGHEST  -<ATER  LEVEL     6.V0  BELOW  LSD»  FEB.  27.  l<i*I» 
LOiKEST  WATER  LEVEL     7.?5  oELOW  LSD»  JAN.  lo.  1941. 
RECORDS  available:  19*1.  1971. 


UATE 
JAN.  16.  1941 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.  27.  1941 


WATER 
LEVEL 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEH.  14.  1971       P 


DATE 


kATER 
LEVEL 


^.^b 


6.90 


6S/23E-30N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  7.10  FT  IN  19fl. 
LSD    264  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     l.Sl  BELOW  LSD.  SEP.  17.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.?7  btLOW  LSD.  MAY   31.  1927. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918.  1922-27.  1936-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

28. 

1918 

6.48 

SEP. 

26. 

1940 

5.3 

JAN. 

30, 

1952 

6.71 

OCT. 

16. 

1961 

4.71 

SEP. 

1 

5.68 

JAN. 

. 

1941 

6.3 

SEP. 

30 

4.51 

JAN. 

10. 

1962 

5.41 

SEP. 

6. 

1922 

7.17 

SEP. 

26 

6.5 

JAN. 

28. 

1953 

o.Ol 

SEP. 

26 

5.21 

JULY 

2. 

1923 

6.47 

JAN. 

26, 

1942 

6.7 

SEP. 

26 

4.21 

JAN. 

15. 

1963 

4.41 

NOV. 

14 

7.17 

SEP. 

9 

6.4 

OCT. 

30 

5.01 

SEP. 

17 

1.51 

JAN. 

23. 

1924 

7.77 

J  AIM. 

11, 

1943 

7.0 

JAN. 

14. 

1954 

5.61 

JAN. 

8, 

1964 

5.91 

SEP. 

20 

7.07 

APR. 

21 

5.8 

SEP. 

28 

4.41 

SEP. 

5 

1.66 

FEB. 

23, 

1925 

7.77 

OCT. 

18, 

1944 

5.39 

OCT. 

27 

5.21 

OCT. 

13 

3.91 

OCT. 

16 

6.57 

JAN. 

5, 

1945 

6.49 

JAN. 

29. 

1955 

0.21 

JAN. 

7. 

1965 

5.76 

JAN. 

6. 

1926 

8.77 

JULY 

3 

5.59 

SEP. 

27 

4.51 

SEP. 

9 

4.01 

MAR. 

22 

7.87 

MAR. 

29, 

1946 

4.59 

JAN. 

27. 

1956 

5.21 

JAN. 

a. 

1966 

6.26 

MAY 

3. 

1927 

9.17 

SEP. 

4 

5.87 

SEP. 

25 

3.81 

SEP. 

13 

3.21 

MAY 

31 

9.2? 

JAN. 

9, 

1947 

6.35 

JAN. 

5, 

1957 

5.21 

JAN. 

10. 

1967 

6.11 

NOV. 

18. 

1936 

7.05 

SEP. 

18 

6.29 

SEP. 

7 

3.15 

SEP. 

12 

4.76 

DEC. 

22 

('.4 

JAN. 

9, 

1948 

6.57 

JAN. 

10. 

1958 

5.95 

JAN. 

10. 

1968 

7.06 

JAN. 

24. 

1937 

8.05 

SEP. 

4 

6.18 

SEP. 

17 

4.80 

SEP. 

13 

5.71 

SEP. 

17 

5.9 

JAN. 

3, 

1949 

6.81 

JAN. 

6. 

1959 

6.15 

JAN. 

13. 

1969 

7.26 

JAN. 

4. 

1938 

6.4 

SEP. 

7 

7.13 

SEP. 

9 

5.75 

SEP. 

17 

5.46 

SEP. 

15 

6.3 

JAN. 

4, 

1950 

7.14 

JAN. 

14. 

1960 

6.35 

JAN. 

14. 

1970 

7.21 

JAN. 

4. 

1939 

5.8 

SEP. 

12 

6.31 

SEP. 

9 

6.95 

SEP. 

14 

5.96 

SEP. 

lb 

5.5 

FEB. 

24, 

1951 

5.41 

FEB. 

15. 

1961 

5.65 

JAN. 

12. 

1971 

5.66 

FEB. 

2. 

1940 

6.0 

SEP. 

11 

5.26 

SEP. 

20 

2.91 

JULY 

13 

b.74 

6S/23E-31A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  8.2  FT  IN  1971. 
LSD   266.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.73  BELOW  LSD.  SEP.  28.  1954. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  SEP.  24,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1929.  1936-49.  1952-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

30. 

1929 

9.18 

OCT. 

18. 

1944 

5.91 

JAN. 

29. 

1955 

6.03 

SEP, 

17. 

1963 

6.90 

JULY 

15 

9.08 

JAN. 

5. 

1945 

6.51 

SEP. 

27 

5.33 

JAN, 

S. 

1964 

6.25 

NOV. 

18. 

1936 

6.91 

JULY 

3 

6.01 

JAN. 

27. 

1956 

4.98 

SEP, 

8 

5.80 

DEC. 

22 

6.11 

MAR. 

29. 

1946 

5.22 

SEP. 

25 

4.98 

JAN. 

7. 

1965 

6.30 

JAN. 

29. 

1937 

6.01 

SEP. 

13 

6.31 

JAN. 

5. 

1957 

5.08 

SEP. 

9 

5.80 

SEP. 

18 

6.01 

JAN. 

9. 

1947 

6.69 

SEP. 

7 

6.10 

JAN. 

8. 

1966 

6.80 

JAN. 

4. 

1938 

5.61 

OCT. 

8 

6.03 

JAN. 

10. 

1958 

6.00 

SEP. 

13 

6.10 

SEP. 

15 

6.51 

JAN. 

9. 

1948 

6.63 

SEP. 

16 

5.40 

JAN. 

10, 

1967 

6.80 

JAN. 

4. 

1939 

6.11 

SEP. 

24 

F 

JAN. 

bt 

1959 

6.90 

SEP. 

12 

7.05 

SEP. 

15 

5.41 

JAN. 

3. 

1949 

7.12 

SEP. 

9 

7.25 

JAN. 

10. 

1968 

7.60 

Ftd. 

2. 

1940 

6.41 

SEP. 

8 

7. 75 

JAN. 

14. 

1960 

7,40 

SEP. 

13 

7.05 

SEP. 

26 

5.61 

JAN, 

30. 

1952 

6.54 

SEP. 

<» 

7,40 

JAN. 

17. 

1969 

7.60 

JAN. 

. 

1941 

5.81 

SEP. 

30 

5.04 

FEB. 

15. 

1961 

5.80 

SEP. 

17 

6.95 

SEP. 

26 
26. 

1942 

5.81 
6.41 

JAN. 
SEP. 

28. 
26 

1953 

5.14 
5.43 

SEP. 
JAN. 

25 

1962 

6,60 
6,70 

JAN. 
SEP. 

14. 
14 

1970 

7.90 

JAN. 

10. 

7.30 

SEP. 

9 

6.81 

JAN. 

14. 

1954 

5.53 

SEP. 

13 

6,50 

JAN. 

12. 

1971 

7.65 

JAN, 

11. 

1943 

7.11 

SEP. 

28 

4.73 

JAN. 

15t 

1963 

6,70 

JULY 

13 

7.50 

APR. 

21 

6.21 
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6S/23E-31C1  S.   L)EPTH-123  FT  IN  1948. 
LSD    ibb  FT  AdOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEk  LEVEL     6.00  BELOW  LSDt  AUG.   7t  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  AUG.   7.  1948. 
RtCOHOS  AVAILABLE:  1948,  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

AUG. 

7.  1946 

6.   G 

JULY  19,  197? 

A 

6S/23t-31Gl  S.   PERFORATED  133-143  FT. 
LSU    265  FT  AMOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSD,  SEP.  13,  1951, 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.70  bELOW  LSD,  SEP.  13,  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1951,  1972. 


DATE 
SEP.  13,  1951 


WATER 
LEVEL 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.7  G   AUG.   8,  1972       P 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/23t-3162  S.   PERFORATED  125-135  FT. 
LSD    26b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD,  SEP.   6,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.00  bELOw  LSD,  SEP.   6,  1946. 
RECORDS  available:  1948,  1972. 


DATE 
SEP.   6,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


6S/23E-31J1  S.   PERFORATED  350-380  FT. 
LSD    266  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD,  JULY   6,  1937, 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSO,  JULY   6,  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957,  1972. 


DATE 
JULY   6,  1957 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.5  G   JULY  20,  197? 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/23E-32A1  S.   PERFORATED  264-276,  354-368  FT. 
LSO    276  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD,  MAR.   7,  1950, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD,  MAR.   7,  1950. 

RECORDS  Available:  1950,  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 

7,  1950 

10.   G 

AUG. 

10,  1972 

N 

6S/2iE-32Cl  S.   PERFORATED  125-152  FT. 
LSD    269  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD,  JUNE  23,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOw  LSO,  FEB.   7,  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947,  19bl,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  23,  1947 

9.   G 

FEB. 

7,  1961 

10.0 

AUG. 

3.  1971 

16.55A 
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bS/23E-32Ul  S.   PERFORATED  122-132,  26b-286  FT. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSl. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  HELOW  LSD.  JULV  30.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  AUG.   2.  1960.  FEB. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1963.  1960-62.  1970-71. 


7.  1961. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY 
AUG. 

30.  1963 
2.  1960 

6.   G 

9.   G 

FEB. 
FEB. 

5.  1961 

7 

0.   G 

9.   G 

OCT. 
OCT. 

23.  1962 
28.  1970 

7. 

8.9  G 

AUG. 

3.  1971 

34.86A 

6S/23E-32E1  S.   PERFORATED  421-505  FT. 
LSU    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  AUG.   3.  1965. 
LOWEST  »ATtR  LEVEL     9.70  BELOW  LSD.  OCT.  27.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1970-71. 


DATE 
3.  1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.  27.  1970 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3»  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


7. 


9.7  G   AUG. 


37.60a 


6S/23t-32Fl  S.   PERFORATED  128-168  FT. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.91  BELOW  LSD.  JAW.  10.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1961. 
RECORLS  AVAILAbLE:  1937.  1961-63.  1966.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

1937 
7.  1961 

9.   G 
U.O 

MAY 
SEP. 

24.  1962 
20 

8.72 
A 

JAN. 
OCT. 

10.  1963 
19.  1966 

6.91 
7.85 

AUG. 

3.  1971 

10.68 

6S/23E-32F2  S.   PERFORATIONS  UNKNOWN*  DEPTH  263  FT  IN  1939. 
LSO    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  .  1939, 

LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  19bl. 
RECORDS  available:  1939,  1961.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

.  1939 

9.   G 

FEB. 

7.  1961 

12.0  G 

AUG. 

3,  1971 

21. ISA 

6S/23E-32G3  S.   DEPTH  123.5  FT  IN  19<.9. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD.  OCT.   4.  1949, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD.  OCT.   4.  1949. 
RECORDS  available:  1949.  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

OCT. 

4.  1949 

10.   G 

JULY  19.  1972 

A 

6S/23E-32L1  S.   PERFORATIONS  UNKNOWNI  DEPTH  176  FT  IN  1943. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD,  ,  I943» 

LOWEST  WATER  LEVEL     8.63  BELOW  LSD,  FES.   7,  1961. 
RECORDS  AVAILABLE:  1943,  19bl,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

1943 

6.   6 

FEB. 

7,  1961 

8.63 

AUG. 

2,  1971 

N 

DATE 


WATER 
LEVEL 
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6S/23E-32L2  S.   RECOftOS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
17  FT  WHEN  DRILLED.  12.?  FT  IN  1971. 
LSD   267.22  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.15  8EL0W  LSD.  MAY   21.  19<tO. 
DRY.  wATEk  LEvEL  NOT  MEASUREAbLE.  APR.   9.  19<fb.  AUG.   1.  1956. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1923-27.  1929.  194C-41.  194*-46.  1948.  1950.  1952-53.  1956-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

15. 

1923 

b.os 

NOV. 

8. 

1944 

8.27 

FEB. 

19. 

1957 

9.39 

SEP. 

11. 

1964 

8.15 

JAN. 

23. 

192'f 

8.75 

JULY 

10. 

1945 

7.45 

MAR. 

15 

8,99 

JAN. 

U. 

1965 

8.40 

SEP. 

20 

8.25 

APR. 

9. 

1946 

F 

JAN. 

24. 

1958 

10.14 

OCT. 

20 

8.10 

FE«. 

23. 

1926 

9.56 

SEP. 

If. 

8.00 

MAY 

16 

9.64 

JAN. 

17. 

1966 

9.10 

OCT. 

17 

?.65 

JAN. 

9, 

1948 

8.20 

DEC. 

9, 

1959 

10.54 

SEP. 

16 

8.45 

JAN. 

6. 

1926 

8.86 

AUG. 

23 

9.27 

JAN. 

8. 

1960 

10.79 

JAN. 

17, 

1967 

8.95 

MAR. 

2'> 

6.65 

MAR. 

28. 

1950 

8.89 

SEP. 

15 

10.79 

OCT. 

30 

8.40 

MAY 

13. 

1927 

7.65 

SEP. 

29 

7.64 

JAN. 

3. 

1961 

10.29 

APR. 

10. 

1968 

9.05 

MAY 

31 

10.15 

JAN. 

25. 

1952 

8.64 

SEP. 

9 

10.59 

DEC. 

31 

9.05 

MAY 

/. 

1929 

10.45 

OCT. 

3 

8.09 

JAN. 

19. 

1962 

10.29 

JUNE 

16. 

1969 

9.40 

JULY 

16 

10.85 

JAN. 

7, 

19?3 

8.39 

SEP. 

5 

10.69 

SEP. 

10 

10.00 

Ftb. 

3. 

1940 

7.21 

SEP. 

30 

8.59 

JAN. 

18. 

1963 

10.39 

APR. 

8. 

1970 

9.90 

MAY 

21 

7.15 

MAR. 

1. 

1956 

9.64 

SEP. 

26 

10.09 

MAY 

20 

9.85 

JAN. 

21. 

19*1 

7.60 

AUG. 

1 

F 

JAN. 

8. 

1964 

9.00 

JULY 

20. 

1971 

10.66 

APR. 

25 

7.45 

6S/23E-32L3  S.   PERFORATED  113-127  FT»  DEPTH  126.7  FT  IN  1972. 
LSD    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATtW  LEVEL    11.21  BELOW  LSO.  AUG.   9,  1972. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. ?1  8EL0W  LSD.  AUG.   9.  1972. 
RECORDS  available:  1972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.   9.  1972 


11.21 


6S/23E-32M1  S.   PERFORATED  282-294  FT. 
LSD    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSO,  AUG.   3,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD,  AUG.   3,  1948. 
RECORDS  available:  1948.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.   3.  1948 


8. 


AUG.   2.  1971 


6S/23E-32N1  S.   PERFORATED  310-335  FT. 

!LSO    265  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  JULY   2,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD.  OCT.  27.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1956.  1961.  1966.  1970-71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JULY 
FEB. 

2,  1956 

6.   6 

OCT. 

19,  1966 

6.05 

OCT. 

27,  1970 

6.7  G 

AUG. 

3,  1971 

30.87A 

7,  1961 

7.3 

6S/23t-32Pl  S.   PERFORATED  245-270,  290-296,  306-324  FT. 
LSO    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD,  MAR.  16,  I960, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSO,  OCT.  27,  1970. 
RECORDS  available:  1960.  1962.  1970-71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 

16.  1960 

7.   G 

OCT. 

23.  1962 

8.8  G 

OCT. 

27.  1970 

10.0  G 

AUG. 

3,  1971 

20.75A 
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6S/23E-32Q1  S.   PERFORATED  342-366  FT. 
LSD    268  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSDt  APR.  10.  1958» 
LOWEST  WATER  LEVEL    U.SO  BELOW  LSD»  FEB.   7f  1961. 
RECORDS  available:  1958.  1961.  1970-71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

APR. 

10.  1958 

8.    <3 

FEB. 

7,  1961 

11.5  G 

OCT. 

28f  1970 

10.2  6 

AUG. 

3t  1971 

36.30A 

6S/23E-32R1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   264.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.31  BELOW  LSD»  SEP.  14.  195e» 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.15  BELOW  LSD»  JAN.   6.  1959. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-59,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

lUi  1946 

5.80 

SEP. 

e.  1949 

6.88 

JAN. 

29,  1953 

6.26 

SEP. 

25,  1956 

5.46 

SEP. 

6 

6.32 

JAN. 

5.  1950 

6.93 

SEP. 

26 

6.96 

JAN. 

4,  1957 

6.36 

JAN. 

9,  1947 

7.29 

SEP. 

12 

7.40 

JAN. 

14,  1954 

7.06 

SEP. 

7 

7.51 

MAY 

23 

5.90 

JAN. 

23,  1951 

6.76 

SEP. 

28 

6.36 

JAN. 

11,  1958 

7.71 

JAN. 

9,  1948 

5.90 

SEP. 

11 

6.16 

JAN. 

29,  1955 

6.76 

SEP. 

14 

5.31 

SEP. 

4 

6.13 

JAN. 

23,  1952 

7.16 

SEP. 

27 

6.46 

JAN. 

6,  1959 

8.15 

JAN. 

3.  1949 

6.60 

SEP. 

30 

6.11 

JAN. 

27,  1956 

6.06 

AUG. 

24,  1971 

P 

6S/23E-33A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
9  FT  IN  1953.  8.1  FT  IN  1971. 
LSD   267.30  Ff  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.62  BELOW  LSD,  SEP.  25,  1956, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.S5  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1970. 
RECORDS  available:  1952-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23, 

1952 

5.00 

JAN. 

4, 

1957 

3.42 

JAN. 

6, 

1962 

5.20 

JAN. 

U, 

1967 

6.40 

SEP. 

30 

4.80 

SEP. 

7 

5.10 

SEP. 

26 

5.90 

SEP. 

12 

6.25 

JAN. 

29, 

1953 

5.10 

JAN. 

10, 

1958 

6.25 

JAN. 

15, 

1963 

6.10 

JAN. 

10, 

1968 

6.35 

SEP. 
JAN. 

26 
14, 

1964 

4.10 
6.82 

SEP. 
JAN. 

16 
6, 

1959 

5.05 
5.50 

SEP. 
JAN. 

17 

6.20 
5.35 

SEP. 

13 
17, 

1969 

6.80 
7.00 

8, 

JAN. 

SEP. 

28 

5.52 

SEP. 

9 

7.00 

SEP. 

8 

6.30 

SEP. 

17 

7.10 

JAN. 

28, 

1955 

5.52 

JAN. 

14, 

1960 

5.00 

JAN. 

8, 

1965 

6.65 

JAN. 

19, 

1970 

7.20 

SEP. 

27 

3.92 

SEP. 

9 

7.10 

SEP. 

9 

6.50 

SEP. 

10 

7.55 

JAN. 

27, 

1956 

5.12 

FEB. 

15, 

1961 

5.20 

JAN. 

8, 

1966 

6.50 

JAN. 

12, 

1971 

6.60 

SEP. 

25 

2.62 

SEP. 

1 

6.20 

SEP. 

12 

6.00 

JULY 

13 

7.28 

6S/23E-33S1  S.   PERFORATED  540-562. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.50  BELOW  LSD,  OCT.  20,  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.50  BELOW  LSD,  OCT.  20,  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1967,  1972. 


DATE 
OCT.  20,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.6  G   JULY  20,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6S/23E-33E1  S.   PERFORATED  290-298,  306-318  FT. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.90  BELOW  LSD,  OCT.  28,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947,  1961,  1970-71. 


DATE 
SEP.   2,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6   FEB.   7,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
OCT.  28,  1970 


WATER 
LEVEL 


DATE 
n.9  6   AUG.   3,  1971 


WATER 
LEVEL 


9. 


10.70 


36.17A 
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6S/23t-33Fl  S.   PERFORATED  ♦♦6-464  FT. 
LSO    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSDt  MAY   31.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    14. SO  BELOW  LSD.  JULY  26.  1972. 
RECORDS  available:  1966.  1972. 


DATE 
MAY   31.  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  26.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


8. 


14. S 


6S/23E-33F2  S.   DEPTH  120  FT  IN  1948. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  SEP.  30.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  SEP.  30.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1972. 


DATE 
SEP.  30.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   8.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6. 


6S/23E-33G1  S.   PERFORATED  500-600  FT. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
RECORDS  available:  1962.  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

7.  1962 

9.0  G 

JULY  20,  1972 

A 

B^^^^^^a^*^^. 

6S/23E-33K1  S.   PERFORATED  351-356.  400-408  FT. 
LSD    267  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.80  BELOW  LSD.  JULY  20.  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962.  1972. 


DATE 
FEB.   7.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.0  G   JULY  20.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


11. 8 


6S/23E-33K2  S.   PERFORATED  21«>-222.  243-247  FT. 

LSD    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSO.  DEC.  31.  1960. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  DEC.  31.  1960. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960.  1972. 


DATE 
DEC.  31.  1960 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   e.  1972 


HATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


6S/23E-33M1  S.   PERFORATED  70-100  FT. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSO.  FEB.   7.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962.  1972. 


DATE 
7.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.0  G   JULY  25.  1972 


HATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 


U7 


6S/23E-33N1  S.   WECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.9  FT  IN  1971. 
LSD   265.84  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     0.98  BELOW  LSO»  AUG.   2,  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.00  BELOW  LSD.  JAN.  19,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-48.  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG. 

2.  1946 

.98 

JAN. 

14. 

1960 

9.39 

JAN. 

9,  1964 

9.40 

JAN. 

12. 

1968 

8.80 

SEP. 

4 

7.25 

SEP. 

10 

9.59 

SEP. 

8 

7.70 

OCT. 

9 

8.70 

NOV. 

29 

7.96 

FEB. 

13. 

1961 

9.49 

JAN. 

8.  1965 

6.90 

JAN. 

17. 

1969 

9.75 

JAN. 

9,  1947 

8.04 

SEP. 

1 

8.79 

SEP. 

9 

7.60 

SEP. 

17 

8.60 

SEP. 

18 

6.74 

JAN. 

11. 

1962 

8.79 

JAN. 

8.  1966 

9.40 

JAN. 

19. 

1970 

11.00 

JAN. 

9.  1948 

6.84 

SEP. 

13 

a. 75 

SEP. 

13 

8.25 

SEP. 

14 

10.00 

JAN. 

6,  1969 

9.09 

JAN. 

15, 

1963 

8.95 

JAN. 

11.  1967 

8.75 

JAN. 

12. 

1971 

10.45 

SEP. 

22 

8.39 

SEP. 

17 

8.35 

SEP. 

12 

8.45 

JULY 

20 

10.43 

6S/23E-34M1  S.   PERFORATED  436-454  FT. 
LSD    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD.  SEP.  23.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD.  SEP.  23.  1966. 
RECORDS  available:  1966,  1972. 


1 


DATE 
SEP.  23,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.5  G   JULY  25,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


bS/23E-34Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
8.0  FT  IN  1971. 
LSD   263.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.73  BELOW  LSD.  SEP.  16.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.80  BELOW  LSU.  JAN.  17.  1969. 
RECORDS  available:  1941-46,  1950-51,  1956-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

29, 

1941 

4.53 

JAN. 

5, 

1950 

5.34 

JAN. 

14. 

1960 

6.08 

JAN. 

8. 

1966 

6.90 

DEC. 

23 
26, 

1942 

4.33 
4.23 

SEP. 
JAN. 

12 
23, 

1951 

4.70 
5.28 

SEP. 
FEB. 

10 

6.03 
5.73 

SEP. 
JAN. 

13 

5.55 

JAN. 

9. 

1961 

11. 

1967 

6.50 

SEP. 

9 

5.93 

SEP. 

11 

5.03 

SEP. 

1 

5.34 

SEP. 

12 

5.85 

FEB. 

26, 

1943 

5.33 

JAN. 

27. 

1956 

3.92 

JAN. 

U. 

1962 

6.54 

JAN. 

12, 

1968 

6.75 

APR. 

21 

5.33 

SEP. 

25 

3.27 

SEP. 

13 

5.94 

SEP. 

13 

6.15 

OCT. 

23, 

1944 

5.33 

JAN. 

4. 

1957 

4.52 

JAN. 

15, 

1963 

6.74 

JAN. 

17, 

1969 

7.80 

DEC. 

28 

5.33 

SEP. 

7 

4.03 

SEP. 

17 

5.54 

SEP. 

17 

4.60 

JAN. 

30, 

1945 

5.33 

JAN. 

10. 

1958 

4.03 

JAN. 

9, 

1964 

6.84 

JAN. 

19. 

1970 

7.30 

JULY 

3 

5.43 

SEP. 

16 

2.73 

SEP. 

a 

5.54 

SEP. 

14 

6.40 

MAR. 

30, 

1946 

4.85 

JAN. 

6. 

1959 

5.88 

JAN. 

8. 

1965 

6.72 

JAN. 

12. 

1971 

7.20 

JULY 

31 

5.69 

SEP. 

22 

5.53 

SEP. 

9 

5.37 

JULY 

20 

7.32 

6S/23E-35M1  S. 
LSD   265.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.60  BELOW  LSD.  AUG. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.40  BELOW  LSD,  MAY 
RECORDS  AVAILABLE:  1918,  1971. 


19i 
4, 


1918, 
1918. 


DATE 
FEB.  20,  1918 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.7  G   MAY    4.  1918 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.4  G   AUG.  19.  1918 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.6  G   AUG.  25,  1971 


WATER 
LEVEL 


I 


1<8 


6S/23E-35N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
16. I  FT  IN  1971. 
LSD   267. i;2  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  «(ATER  LEVEL     7.70  8EL0W  LSDt  SEP.   7.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13. ?5  BELOW  LSD.  JAN.   8.  1966. 
RECORDS  available:  1957-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

17. 

1957 

8.95 

FEB. 

9. 

1961 

10.67 

JAN. 

7f  1965 

12.05 

SEP. 

13t  1968 

10.85 

SEP. 

7 

7.70 

SEP. 

1 

9.67 

SEP. 

9 

10.90 

JAN. 

17.  1969 

12.50 

JAN. 

10. 

1958 

8.20 

JAN. 

6. 

1962 

10.97 

JAN. 

8«  1966 

13.25 

SEP. 

17 

10.95 

SEP. 

16 

9.10 

SEP. 

11 

9.67 

SEP. 

12 

10.10 

JAN. 

19,  1970 

13.15 

JAN. 

6t 

1959 

9.35 

JAN. 

5. 

1963 

9.77 

JAN. 

11.  1967 

12.55 

SEP. 

14 

12.05 

SEP. 

e 

9.05 

SEP. 

17 

10.97 

SEP. 

12 

10.25 

JAN. 

12.  1971 

13.20 

14« 

1960 

8.75 

JAN. 

8, 

1964 

12.40 

JAN. 

10.  196B 

12.45 

JULY 

13 

12.18 

SEP. 

a 

10.17 

SEP. 

8 

9.65 

RECORDS  PRIOR  TO  7/13/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6S/23E-35R2  S 
16.8  FT  IN  1971. 
LSD   271.48  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.95  BELOW  LSD,  AUG. 
LOWEST  WATER  LEVEL    16.05  BELOW  LSD,  JAN. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


2i 
d. 


I960,  SEP. 
1966. 


11,  1962, 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

17,  1960 

13.70 

JAN. 

5,  1963 

12.55 

JAN. 

8,  1966 

16.05 

JAN. 

17,  1969 

15.85 

AUG. 

2 

11.95 

SEP. 

17 

13.15 

SEP. 

12 

12.30 

SEP. 

17 

14.25 

FEB. 

9,  1961 

14.55 

JAN. 

8,  1964 

14.65 

JAN. 

19,  1967 

15.80 

JAN. 

19,  1970 

15.70 

SEP. 

5 

13.05 

SEP. 

8 

13.00 

SEP. 

12 

13.20 

SEP. 

10 

14.40 

JAN. 

6,  1962 

14.65 

JAN. 

7,  1965 

15.10 

JAN. 

10,  1968 

16.00 

JAN. 

12,  1971 

15.85 

SEP. 

11 

11.95 

SEP. 

9 

13.05 

SEP. 

13 

13.40 

JULY 

13 

13.21 

6S/23E-36N1  S.   PERFORATED  235-248  FTI  DEPTH  226  FT  IN  1972. 
LSD    270  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD,  NOV.  16,  1951, 
LOWEST  WATER  LEVEL    14.10  BELOW  LSD,  JULY  25,  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1951,  1972. 


DATE 
NOV.  16,  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  25,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


10. 


14.1 


7S/21E-12D1  S.   PERFORATED  200-370  FTI  DEPTH  365.08  FT  IN  1972. 
LSD    386  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   130.00  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL   140.83  BELOW  LSO»  AUG.  15,  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-66,  1972. 


DATE 
3,  1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   JAN.  28,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  15,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP. 


130. 


139.15 


140.83 


7S/21E-12N1  S.   DEPTH  326  FT  IN  1911,  15.0  FT  IN  1971. 
LSD    386  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   140.00  BELOW  LSD,  DEC.  31,  1944, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JULY  21,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1911,  1944,  1971. 


DATE 
DEC.  17,  1911 


WATER 
LEVEL 


DATE 
DEC.  31,  1944 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6   JULY  21,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


250. 


140. 


149 


7S/21E-14A1  S.   DEPTH  354.0  FT  IN  1971. 
LSD    386  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   139.20  BELOW  LSD.  FEB.  15.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL   141.42  BELOW  LSD.  JULY  21.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-62.  1971. 


DATE 
JUNE   9.  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.  15.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  21,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  30,  1971 


WATER 
LEVEL 


139.66 


139.20 


141.42 


7S/21E-14B1  S.   DEPTH  134.0  FT  IN  1971. 
LSD    384  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   137.06  BELOW  LSD,  JUNE   9.  1961, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE,  JULY  21,  1971. 
RECORDS  available:  1911.  1944,  1961-63,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


,  1911 

250.   6 

MAY 

24, 

1962 

139.86 

SEP. 

17, 

1962 

139.70 

DEC.    .  1944 

140.   e 

JUNE 

20 

139.90 

OCT. 

11 

139.62 

JUNE   9,  1961 

137.06 

JULY 

19 

139.81 

NOV. 

8 

139.82 

FEB.  15,  1962 

138.00 

AUG. 

16 

139.75 

DEC.  13.  1962  139.84 
JAN.  9,  1963  139.82 
JULY  21,  1971       F 


7S/21E-14H1  S.   PERFORATED  700-900  FT. 
LSD    380  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   130.00  BELOW  LSD,  FEB.  28,  1966,  MAR.   1,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL   134.28  BELOW  LSO,  AUG.  15,  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1966.  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

28.  1966 

130.   6 

MAR. 

1.  1966 

130.   G 

OCT. 

20.  1966 

134.07 

AUG. 

15.  1972 

134.28 

7S/21E-23C1  S.   DEPTH  120.0  FT  IN  1961. 
LSD    378  FT  ABOVE  MSL. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE.  OCT.  10.  1961. 
RECORDS  available;  1961. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  10.  1961 


7S/'21E-27J1  S.   DEPTH  116.9  FT  IN  1961. 

LSD    385  FT  ABOVE  MSL. 

Dry.  water  level  not  MEASUREABLE.  SEP.  19.  1961. 

RECORDS  AVAILABLE:  1961. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

SEP. 

19.  1961 

F 

7S/21E-27J2  5.   DEPTH  114.7  FT  IN  1961. 
LSO    385  FT  ABOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  19,  1961. 
RECORDS  available:  1961. 


DATE 
SEP.  19,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


IS* 


7S/21t-36f<l  S.   RECOf^S  PRIOR  TO  8/19/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
7.«  FT  IN  1971. 
LSD   239.07  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD.  SEP.  17.  1966. 

LOWEST  WATER  LEVEL     6.70  BELOW  LSD.  JAN.  18.  19o9.  JAN.  20.  1970.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1968-71. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

13.  1968 
17 

6.05 
b.OO 

JAN. 
SEP. 

18.  1969 
20 

6.70 
5.15 

JAN. 
SEP. 

20.  1970 
21 

6.70 
5.95 

JAN. 
AUG. 

13.  1971 
19 

6.70 
5.58 

7S/22E-1D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
12  FT  IN  1955.  10.5  FT  IN  1971. 
LSD   261.02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.25  BELOW  LSD.  SEP.  25.  1956. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.30  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1955-71. 


DEPTH 


•  __■■■ 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

30. 

1955 

6.30 

SEP. 

9, 

1959 

7.42 

JAN. 

9,  1964 

7.47 

JAN. 

12.  1968 

10.15 

SEP. 

27 

5.60 

JAN. 

14. 

1960 

7.87 

SEP. 

8 

6.27 

SEP. 

14 

8.50 

JAN. 

27, 

1956 

6.85 

SEP. 

10 

7.62 

JAN. 

8.  1965 

7.92 

JAN. 

17.  1969 

10.25 

SEP. 

25 

5.2b 

FEB. 

15. 

1961 

7.62 

SEP. 

9 

6.42 

SEP. 

17 

8.95 

JAN. 

7. 

1957 

6.70 

SEP. 

1 

7.22 

JAN. 

8.  1966 

8.12 

JAN. 

19,  1970 

10.30 

SEP. 

7 

5.62 

JAN. 

11. 

1962 

7.12 

SEP. 

13 

5.32 

SEP. 

14 

9.30 

Jan. 

11. 

1958 

6.92 

SEP. 

13 

6.72 

JAN. 

11.  1967 

8.70 

JAN. 

13.  1971 

10.20 

SEP. 

17 

6.37 

JAN. 

15. 

1963 

7.32 

SEP. 

13 

8.25 

JULY 

21 

9.85 

JAN. 

14. 

1959 

7.32 

SEP. 

17 

b.iti 

7S/22E-2D1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.«1  BELOW  LSD.  NOV.  16.  1923. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.31  BELOW  LSD.  JULY  15,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1923-27.  1929.  1971. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14.  1918 

5.71 

APR. 

5.  1919 

5.61 

MAY 

20 

6.11 

APR. 

28,  1923 

6.91 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV.  16.  1923 

JAN.  2.  1924 

SEP.  22 

FEB.  15.  1925 


4.81  OCT.  17.  1925 

5.51  JAN.  7.  1926 

4.91  MAR.  23 

4.91  MAY  13.  1927 


5.21  MAY   31.  1927  6.81 

6.81  MAY    7,  1929  7.11 

6.21  JULY  15  7.31 

6.51  OCT.   7.  1971       P 


7S/22E-2R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
[10. 2  FT  IN  1971. 
'lSD   256.51  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.93  BELOW  LSD.  FEB.  27.  1925. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JAN.  23.  1951. 

RECORDS  available:  1918-19,  1922-26,  1936-48,  1950-51.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14. 

1918 

7.64 

JAN. 

11, 

1926 

9.73 

AUG. 

1. 

1940 

8.74 

MAR. 

30. 

1946 

6.68 

APR. 

5, 

1919 

7.51 

MAR. 

4 

8.73 

JAN. 

. 

1941 

8.24 

SEP. 

4 

7.80 

MAY 

8 

6.85 

NOV. 

19, 

1936 

8.68 

SEP. 

26 

B.24 

JAN. 

9, 

1947 

7.42 

SEP. 

11, 

1922 

7.23 

JAN. 

5, 

1937 

8.58 

FEB. 

20. 

1942 

7.74 

SEP. 

27 

d.OO 

OCT. 

8, 

1923 

6.53 

SEP. 

17 

7.18 

SEP. 

10 

6.24 

JAN. 

9. 

1948 

8.20 

NOV. 

17 

6.53 

JAN. 

4. 

1938 

8.08 

JAN. 

12. 

1943 

8.34 

JAN. 

b. 

1950 

8.28 

JAN. 

?4, 

1924 

6.43 

SEP. 

15 

9.08 

JULY 

30 

8.74 

SEP. 

12 

6.41 

SEP. 

?? 

6.63 

JAN. 

4, 

1939 

8.28 

OCT. 

18. 

1944 

8.74 

JAN. 

23. 

1951 

F 

FEB. 

27, 

1925 

5.93 

SEP. 

29 

8.68 

JAN. 

30. 

1945 

8.44 

SEP. 

11 

7.95 

OCT. 

19 

9.73 

FEB. 

28. 

1940 

8.68 

JULY 

3 

7.64 

JULY 

21. 

1971 

8.10 

151 


7S/22E-3D1  S.   wELL  POINT  45-49  FT;  DEPTH  47.3  FT  IN  1972. 
LSD    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.90  BELOW  LSD,  JUNE  \,     1967, 
LOmEST  WATER  LEVEL     7.?3  BELOW  LSD,  JUNE  10.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  19t>7-68,  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 

30,  1967 

5.41 

JUNE 

1,  1967 

4.90 

JUNE  10,  1968 

7.23 

AUG. 

2,  1972 

6.90 

7S/22E-3D2  S.   wELL  POINT  18-20  FT. 
LSO    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.56  BELOW  LSD,  JUNE   1,  19o7» 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.00  BELOW  LSD,  AUG.   2,  1972. 
RECORDS  available:  1967-68,  1972. 


DATE 

MAR.  30,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   1,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10,  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2,  1972 


WATER 
LEVEL 


5.13 


4.56 


6.87 


AUG. 


11.0 


7S/22£-3hl  S.   WELL  POINT  114-llfi  FT;  DEPTH  117.8  FT  IN  1972. 
LSD    255  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.13  BELOW  LbD,  JUNE   1,  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.35  BELOW  LSD,  JUNE  10,  196b. 
RECORDS  available:  1967-68,  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAR. 

30,  1967 

9.20 

JUNE 

1,  1967 

9.13 

JUNE  10,  1968 

11.35 

AUG. 

2,  1972 

10.5 

7S/22E-3H2  S.   WELL  POINT  20-22  FT;  DEPTH  20.3  FT  IN  1972. 
LSO    255  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.69  BELOW  LSD,  JUNE   1,  19b7, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.05  BELOW  LSD,  JUNE  10,  19ej8. 
RECORDS  AVAILABLE:  1967-68,  1972. 


DATE 
MAR.  30,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE   1,  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JUNE  10,  1968 


WATER 
LEVEL 


DATE 
2,  1972 


WATER 
LEVEL 


9.80 


9.69 


12.05 


AUG. 


11.0 


7S/22E-3L1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.1 
FT  IN  1971. 

LSD   256.54  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.44  BELOW  LSO,  JAN.   9,  19*7, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.75  BELOW  LSD,  JAN.  17,  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

OATt 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

9, 

1947 

5.44 

SEP. 

26, 

1953 

8.31 

SEP. 

9, 

1959 

8.41 

SEP. 

9, 

1965 

6.49 

OCT. 

13 

6.90 

JAN. 

14, 

1954 

9.41 

JAN. 

14, 

1960 

B.71 

JAN. 

10, 

1966 

8.14 

JAN. 

3, 

1948 

7.10 

SEP. 

28 

8.51 

SEP. 

10 

8.51 

SEP. 

13 

6.99 

SEP. 

10 

7.63 

JAN. 

29, 

1965 

8.71 

FEB. 

16, 

1961 

8.61 

JAN. 

11, 

1967 

8.44 

JAN. 

6, 

1949 

8.03 

SEP. 

27 

7.41 

SEP. 

6 

7.21 

SEP. 

13 

8.39 

SEP. 

10 

8.00 

JAN. 

27, 

1956 

8.11 

JAN. 

12, 

1962 

8.01 

JAN. 

12, 

1968 

10.24 

JAN. 

7, 

1950 

8.01 

SEP. 

25 

7.21 

SEP. 

17 

8.41 

SEP. 

14 

9.74 

SEP. 

14 

7.77 

JAN. 

17, 

1957 

7.86 

JAN. 

26, 

1963 

8.41 

JAN. 

17, 

1969 

10.75 

JAN. 

26, 

1951 

7.77 

SEP. 

9 

7.51 

SEP. 

17 

6.51 

SEP. 

10 

9.20 

SEP. 

11 

8.36 

JAN. 

n. 

1958 

7.71 

JAN. 

9, 

1964 

7.86 

JAN. 

19, 

1970 

10.60 

JAN. 

23. 

1952 

9.21 

SEP. 

17 

8.76 

SEP. 

B 

6.89 

MAY 

20 

10.35 

SEP. 

1 

8.56 

JAN. 

7, 

1959 

9.11 

JAN. 

8, 

1965 

7.84 

JULY 

21. 

1971 

10.39 

JAN. 

29, 

1953 

9.41 

152 


7S/22t-3Nl  S.   RECORDS  P/<IOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.7  FT  IN  1971. 
LSD   253.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3. HI  BELOW  LSD.  APR.  30.  1924. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.30  BELOW  LSD.  JAN.  17.  1969.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  available:  191fl-19.  1922-27.  1929.  1936-37.  1947-50.  1952-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


Date 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

14. 

191B 

MAY 

17. 

1919 

SEP. 

11. 

1922 

DEC. 

4. 

1923 

APR. 

30. 

1924 

SEP. 

22 

FEB, 

27. 

1925 

OCT. 

28 

JAN. 

11. 

192b 

MAR. 

24 

MAY 

13. 

1927 

JUNE 

1 

KAY 

8. 

1929 

JULY 

18 

NOV. 

19. 

1936 

JAN. 

5. 

1937 

SEP. 

18 

6.75 

JAN. 

2. 

1947 

6.05 

OCT. 

3 

5.95 

JAN. 

13. 

1948 

5.11 

SEP. 

7 

3.81 

JAN. 

19. 

1949 

4.61 

SEP. 

23 

4.51 

JAN. 

7. 

1950 

b.4l 

JAN. 

20 

6.41 

JAN. 

30. 

1952 

5.81 

OCT. 

1 

6.71 

JAN. 

1. 

1953 

7.01 

SEP. 

26 

7.01 

JA.N. 

1. 

1954 

6.91 

SEP. 

28 

6.63 

JAN. 

29. 

1955 

6.83 

SEP. 

27 

5.83 

4.35 

JAN. 

27, 

1956 

6.61 

JAN. 

19, 

1964 

5.0b 

SEP. 

25 

5.76 

SEP. 

8 

3.17 

JAN. 

7, 

1957 

5.91 

JAN. 

8, 

1965 

6.17 

SEP. 

9 

5.60 

SEP. 

9 

6.21 

JAN. 

11. 

1958 

5.80 

JAN. 

10, 

1966 

6.31 

SEP. 

17 

6.50 

SEP. 

13 

6.62 

JAN. 

14, 

1959 

7.30 

JAN. 

11, 

1967 

6.63 

SEP. 

9 

6.20 

SEP. 

13 

6.61 

JAN. 

15, 

1960 

6.90 

JAN. 

12, 

1968 

5.81 

SEP. 

13 

6.50 

SEP. 

14 

6.91 

FEB. 

16. 

1961 

5.20 

JAN. 

17, 

1969 

5.61 

SEP. 

1 

5.60 

SEP. 

19 

6.41 

JAN. 

11. 

1962 

6.30 

JAN. 

19, 

1970 

6.11 

SEP. 

14 

6.30 

SEP. 

14 

5.91 

JAN. 

4, 

1963 

6.60 

JAN. 

13. 

1971 

6.01 

SEP. 

17 

5.20 

JULY 

21 

6.15 

5.95 
5.50 
4.80 
6.50 
5.75 
7.40 
7.15 
d.35 
8.50 
9.30 
7.95 
9.20 
9.15 
9.30 
8.94 


RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-4H1  S 
12.5  FT  IN  1971. 
LSD   256.25  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.79  BELOW  LSD.  MAR.  21,  19*7, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.30  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  available:  1947,  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

UATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

2. 

1947 

6.05 

JAN. 

14, 

1960 

8.dl 

JAN. 

9, 

1964 

7.89 

JAN. 

12, 

1968 

10.09 

MAR. 

21 
5, 

1957 

5.79 
6.09 

SEP. 
FEB. 

10 

8.81 
8.86 

SEP. 
JAN. 

8 
8, 

1965 

6.79 
7.94 

SEP. 
JAN. 

14 
17, 

1969 

10.35 

MAR. 

16. 

1961 

10.85 

SEP. 

9 

7.94 

SEP. 

1 

7.91 

SEP. 

9 

6.94 

SEP. 

19 

9.40 

JAN. 

11. 

195d 

7.79 

JAN. 

11, 

1962 

8.4l 

JAN. 

10, 

1966 

6.04 

JAN. 

19, 

1970 

10.70 

SEP. 

17 

9.11 

SEP. 

14 

8.79 

SEP. 

13 

7.43 

SEP. 

14 

10.95 

JAN. 

7, 

1959 

9.31 

JAN. 

16, 

1963 

8.69 

JAN. 

11, 

1967 

8.69 

JAN. 

13, 

1971 

11.30 

SEP. 

9 

8.51 

SEP. 

17 

6.79 

SEP. 

13 

8.24 

JULY 

21 

10.66 

7S/22t-4H2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1965,  11.0  FT  IN  1971. 
LSD   256.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.75  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.60  BELOW  LSD,  SEP.  14,  1970. 
RECORDS  available:  1965-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  20,  1965 

SEP.  9 

JAN.  10,  1966 

SEP.  13 


7.25  JAN.  11,  1967 

5.75  SEP.  13 

7.60  JAN.  13,  1968 

6.65  SEP.  14 


8.30  JAN.  17,  1969 

7.75  SEP.  19 

9.70  JAN.  19,  1970 
9.50 


9.95  Sro.  14,  1970  10.60 
8.45  J<»N.  13,  1971  10.55 
9.75    JULY  21  9.56 
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7S/22E-4P1  S.   PERFORATED  118-136  FT. 
LSD    310  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATErt  LEVEL    57.55  BELOW  LSD.  NOV. 
LOWEST  WATER  LEVEL    69.00  BELOW  LSD.  JUNE 
RECORDS  available:  1959.  1961-63.  1972. 


21.  1961. 
.  1959. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATt 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

.  1959 

69.   G 

JAN. 

22.  1962 

59.22A 

JUNE 

21.  1962 

60.00A 

NOV. 

8,  196? 

60.02A 

SEP. 

25,  1961 

58.S7A 

FEB. 

19 

59.75A 

JULY 

19 

59.65A 

DEC. 

13 

60.03A 

OCT. 

IB 

58.53A 

MAR. 

26 

59.42A 

AUG. 

16 

59.53A 

JAN. 

9,  1963 

58.61 

NOV. 

21 

57.55 

APR. 

23 

59.87A 

SEP. 

17 

59.*1A 

AUG. 

2.  1972 

N 

DEC. 

26 

57.90 

MAY 

25 

59.e8A 

OCT. 

11 

59.B6A 

7S/22E-4Q1  S.   DEPTH  40  FT  IN  1961. 
LSD    275  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    21.76  BELOW  LSD.  SEP.  25.  1961( 
LOWEST  WATER  LEVEL    23.26  BELOW  LSO.  OCT.  18.  1961. 
RECORDS  available:  1961-62. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

25.  1961 

22.44 

OCT. 

18.  1961 

23.26 

MAR. 

26.  1962 

22.32 

JULY 

19.  1962 

22.78 

JULY 

6 

22.68 

NOV. 

21 

22.12 

APR. 

23 

23.09 

AUG. 

16 

22.66 

JULY 

2b 

22.65 

DEC. 

20 

22.45 

MAY 

25 

23.03 

SEP. 

17 

22.62 

AUG. 

24 

22.63 

JAN. 

22.  1962 

22.68 

JUNE 

21 

22.60 

OCT. 

11 

P 

SEP. 

25 

21.76 

FEB. 

19 

22.54 

7S/22E-4Q2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1968.  12.6  FT  IN  1971. 
LSO   254.85  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.83  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.70  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

19, 

1957 

7.53 

FEB. 

16. 

1961 

8.23 

JAN. 

8.  1965 

7.08 

SEP. 

14.  1968 

8.90 

SEP. 

9 

7.03 

SEP. 

22 

6.63 

SEP. 

9 

5.83 

JAN. 

17,  1969 

9.95 

JAN. 

21. 

1958 

7.13 

JAN. 

11. 

1962 

7.53 

JAN. 

10.  1966 

7.13 

SEP. 

19 

8.90 

SEP. 

4 

7.98 

SEP. 

14 

7.53 

SEP. 

13 

6.93 

JAN. 

19.  1970 

10.15 

JAN. 

7. 

1959 

8.63 

JAN. 

7. 

1963 

7.53 

JAN. 

11.  1967 

8.58 

SEP. 

14 

10.40 

SEP. 

9 

7.63 

SEP. 

17 

6.63 

SEP. 

13 

7.83 

JAN. 

13.  1971 

10.70 

JAN. 

15. 

1960 

8.13 

JAN. 

9, 

1964 

7.33 

JAN. 

12.  1968 

9.73 

JULY 

21 

10.05 

SEP. 

13 

7.83 

SEP. 

a 

5.98 

7S/22E-6C1  S.   PERFORATED  240-340  FT. 
LSD   390.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD.  JULY  24.  1969. 
LOWEST  WATER  LEVEL   136.00  BELOW  LSD.  JULY  24.  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1969,  1972. 


DATE 
JULY  24.  1969 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


136. 


AUG. 


7S/22E-6C2  S. 
LSO    390  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL   139.70  BELOW  LSD.  AUG.   3i 
LOWEST  WATER  LEVEL   139.70  BELOW  LSO.  AUG.   3. 
RECORDS  AVAILABLE:  1972. 


1972. 
1972. 


DATE 
AUG.   3.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


139.7  8 
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7S/22E-8K1  S.   HECORBS  PRIOR  TO  T/Zl/Tl  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.1  FT  IN  1971. 
LSD   250.41  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.95  BELOW  LSO»  SEP.   8t  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.05  BELOW  LSOt  JULY  21»  1971. 
RECORDS  available;  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

HAR. 

5. 

1957 

3.70 

FEB. 

16, 

1961 

4.90 

JAN. 

8,  1965 

3.90 

SEP. 

14,  1968 

6.95 

SEP. 

19 

3.80 

SEP. 

1 

3.00 

SEP. 

10 

3.50 

JAN. 

18.  1969 

7.15 

JAN. 

14, 

1958 

4.05 

JAN. 

11, 

1962 

4.55 

JAN. 

10,  1966 

4.35 

SEP. 

19 

5.50 

SEP. 

4 

5.10 

SEP. 

14 

5.00 

SEP. 

13 

5.85 

JAN. 

19,  1970 

6.35 

JAN. 

(f 

1959 

5.50 

JAN. 

7, 

1963 

5.40 

JAN. 

11,  1967 

7.20 

SEP. 

16 

7.65 

SEP. 

23 

4.50 

btP. 

17 

3.40 

SEP. 

13 

6.90 

JAN. 

13,  1971 

7.55 

JAN. 

15, 

1960 

4.80 

JAN. 

9, 

1964 

4.50 

JAN. 

12,  1968 

7.20 

JULY 

21 

8.05 

SEP. 

13 

4.70 

SEP. 

e 

2.95 

7S/22E-8M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1965,  12.1  FT  IN  1971. 
LSD   254.26  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.40  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.76  BELOW  LSD,  JULY  21,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  20,  1965 

SEP.  10 

JAN.  10,  1966 

SEP.  13 


7.80  JAN.  11,  1967 

7.40  SEP.  13 

8.00  JAN.  13,  1968 

8.55  SEP.  14 


9.70  JAN.  18,  1969 

10.30  SEP.  19 

10.50  JAN.  19,  1970 
10.65 


10.20  SEP.  16,  1970  9.10 
9.90  JAN.  13,  1971  11.65 
8.80    JULY  21  11.76 


7S/22t-9Dl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.6  FT  IN  1971. 

LSD   254.02  FT  ABOVE  MSL.  , 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.31  BELOW  LSD,  SEP.   8,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELO*  LSD,  JULY  21,  1971. 
RECORDS  available:  1957-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


HAR. 

5, 

1957 

6.46 

FEB. 

16, 

SEP. 

19 

6.21 

SEP. 

1 

JAN. 

14, 

1958 

b.61 

JAN. 

11, 

SEP. 

26 

7.41 

SEP. 

14 

JAN. 

14, 

1959 

7.91 

JAN. 

7, 

SEP. 

9 

6.21 

SEP. 

17 

JAN. 

14, 

1960 

7.31 

JAN. 

9, 

SEP. 

13 

6.41 

SEP. 

8 

1961 
1962 
1963 
1964 


6.91 

JAN. 

a. 

1965 

5.66 

SEP. 

14, 

1968 

8.40 

5.21 

SEP. 

10 

4.76 

JAN. 

18, 

1969 

9.15 

6.71 

JAN. 

10, 

1966 

6.31 

SEP. 

19 

7.80 

6.81 

SEP. 

13 

5.61 

JAN. 

19, 

1970 

9.55 

6.91 

JAN. 

11, 

1967 

8.06 

SEP. 

16 

9.55 

4.91 

SEP. 

13 

7.71 

JAN. 

13, 

1971 

9.85 

6.31 

JAN. 

12, 

1968 

9.71 

JULY 

21 

10.00 

4.31 

7S/22E-9N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   252.23  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.44  BELOW  LSD,  AUG.   7,  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.45  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1936-43,  1946-48,  1950-51,  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

19, 

1936 

6.71 

SEP. 

26, 

1941 

6.62 

JAN. 

5, 

JAN. 

5, 

1937 

6.81 

FEB. 

20, 

1942 

6.52 

SEP. 

12 

SEP. 

18 

5.91 

SEP. 

8 

6.22 

FEB. 

24, 

JAN. 

4, 

1938 

5.61 

JAN. 

12, 

1943 

6.92 

SEP. 

27 

SEP. 

15 

6.81 

MAY 

4 

6.62 

JAN. 

9, 

JAN. 

4, 

1939 

5.76 

AUG. 

7, 

1946 

4.44 

SEP. 

b 

SEP. 

29 

4.61 

SEP. 

4 

4.77 

JAN. 

8, 

FEB. 

28, 

1940 

6.11 

JAN. 

9, 

1947 

5.44 

SEP. 

10 

SEP. 

26 

6.62 

OCT. 

27 

5.87 

JAN. 

10, 

JAN. 

, 

1941 

6.32 

JAN. 

9, 

1948 

5.87 

SEP. 

13 

1950 


1951 


1964 


1965 


1966 


7.03 

JAN. 

U, 

1967 

7.76 

5.67 

SEP. 

13 

8.01 

7.16 

JAN. 

13. 

1968 

8.51 

7.06 

SEP. 

14 

8.25 

7.26 

JAN. 

18. 

1969 

9.80 

4.91 

SEP. 

19 

7.10 

6.86 

JAN. 

20. 

1970 

9.95 

5.61 

SEP. 

16 

9.35 

6.61 

JAN. 

13. 

1971 

10.45 

6.66 

JULY 

21 

8.82 
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7S/22E-10R1  S. 
12.8  FT  IN  1971. 
LSO   253.55  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.67  bELOW  LSD.  SEP.   8.  1964. 
9. 85  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1968. 


RECORDS  AVAILABLE:  1918-19.  1922-27,  1929,  1936-48,  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1918 

b.41 

NOV. 

19, 

1936 

6.88 

JAN. 

12, 

1945 

6.68 

SEP. 

8, 

1964 

3.67 

APR. 

4, 

1919 

6.01 

JAN. 

4, 

1937 

7.63 

JULY 

3 

5.68 

JAN. 

8, 

1965 

6.62 

MAY 

7 

5.71 

SEP. 

19 

5.18 

MAR. 

22, 

1946 

4.89 

SEP. 

10 

5.57 

JULY 

6, 

1922 

4.75 

JAN. 

4, 

1938 

5.08 

SEP. 

4 

5.61 

JAN. 

10, 

1966 

7.77 

OCT. 

8, 

1923 

4.75 

SEP. 

15 

6. 88 

JAN. 

9, 

1947 

5.70 

SEP. 

13 

6.02 

DEC. 

6 

5.57 

JAN. 

4, 

1939 

5.68 

OCT. 

27 

5.55 

FEB. 

10, 

1967 

8.04 

JAN. 

?4, 

1924 

4.97 

SEP. 

29 

6.18 

JAN. 

9, 

1948 

5.98 

SEP. 

13 

7.94 

SEP. 

f? 

5.67 

FEB, 

28, 

1940 

5.48 

JAN. 

15, 

1960 

7.22 

JAN. 

12. 

1968 

9.85 

FEB. 

?7, 

1925 

5.97 

SEP. 

26 

6.18 

SEP. 

13 

6.02 

SEP. 

14 

6.90 

OCT. 

?n 

6.67 

JAN. 

, 

1941 

6.08 

FEB. 

17, 

1961 

6.62 

JAN. 

18, 

1969 

9.30 

JAN. 

n. 

1926 

7.07 

SEP. 

26 

5.58 

SEP. 

21 

5.22 

SEP. 

19 

7.15 

MHR. 

4 

0.97 

FEB. 

20, 

1942 

5.58 

JAN. 

12, 

1962 

5.72 

JAN. 

20, 

1970 

9.60 

MAY 

13, 

1927 

7.97 

SEP. 

10 

5.88 

SEP. 

14 

6.12 

SEP. 

16 

7.82 

JUNE 

'i 

7.97 

JAN. 

12, 

1943 

6.28 

JAN. 

15, 

1963 

6.02 

JAN. 

13, 

1971 

7.97 

MAY 

9, 

1929 

7.37 

JULY 

30 

5.98 

SEP. 

19 

5.12 

JULY 

20 

7.17 

JULY 

18 

7.07 

OCT. 

18, 

1944 

6.68 

JAN. 

9, 

1964 

5.32 

7S/22E-11D1  S 
12.8  FT  IN  1971. 
LSD   255.99  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.48  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1953, 
11.50  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1968. 


RECORDS  available:  1952-71. 

WATER 
DATE        LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 

30. 

1952 

7.48 

JAN. 

7, 

OCT. 

1 

6.98 

SEP. 

9 

JAN. 

29, 

1953 

7.86 

JAN. 

11, 

SEP. 

26 

6.48 

SEP. 

17 

JAN. 

14, 

1954 

7.98 

JAN. 

7, 

SEP. 

28 

7.08 

SEP. 

9 

JAN. 

29, 

1955 

7.68 

JAN. 

15, 

SEP. 

27 

6.88 

SEP. 

13 

JAN. 

27. 

1956 

7.03 

FEB. 

16, 

SEP. 

25 

6.98 

SEP. 

1 

1957 
1958 
1959 
1960 


1961 


6.98 

JAN. 

11, 

1962 

7.98 

JAN. 

11 

6.83 

SEP. 

14 

8.18 

SEP. 

>3 

7.48 

JAN. 

7, 

1963 

8.58 

JAN. 

12 

7.43 

SEP. 

17 

7.18 

SEP. 

14 

8.58 

JAN. 

9, 

1964 

6.13 

JAN. 

17 

8.48 

SEP. 

18 

7.28 

SEP. 

19 

8.58 

JAN. 

8, 

1965 

8.58 

JAN. 

19 

6.08 

SEP. 

9 

7.83 

sep. 

14 

8.18 

JAN. 

10, 

1966 

8.95 

JAN. 

13 

7.18 

SEP. 

13 

7.60 

JULY 

21 

,  1967 


,  1968 


1969 


1970 


,  1971 


9.10 
10.45 
11.50 

9.75 
11.45 

9.95 
11.30 
10.60 
11.05 

9.78 


7S/22E-11Q1  S.   DEPTH  460  FT  IN  1962. 
LSD    256  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.76  BELOW  LSD,  FEB.  14,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.76  BELOW  LSD,  FEB.  14,  1962. 
RECORDS  available:  1962,  1972. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FEB. 

14,  1962 

7.76 

AUG. 

3,  1972 

N 

7S/22E-12R1  < 
9.5  FT  IN  1971. 
LSD   256.34  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LO*EST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.55  BELOW  LSD,  SEP.  14,  1968, 
8.15  BELOW  LSD,  JAN.  20,  1970. 


RECORDS  AVAILABLE:  1956,  1960-64,  1968-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

■  ATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

6.58 

JAN. 

20,  1970 

8.15 

7.15 

SEP. 

16 

6.15 

4.55 

JAN. 

13,  1971 

7.40 

6.90 

JULY 

20 

5.32 

5.50 

JAN. 

27, 

1956 

6.43 

SEP. 

1, 

1961 

SEP. 

26 

5.13 

JAN. 

12, 

1962 

JAN. 

15, 

1960 

7.21 

SEP. 

14 

SEP. 

13 

5.31 

JAN. 

16, 

1963 

FEB. 

17, 

1961 

6.75 

SEP. 

19 

5.55  JAN.  9,  1964 

6.55  JAN.  12,  1968 

6.05  SEP.  14 

6.05  JAN.  18,  1969 

4.73  SEP.  19 
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7S/22E-13A1  < 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   <;58.47  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEvEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH 


6.90  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
10.90  BELOW  LSD.  JAN.  U,  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  19b*-S5.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

19.  1954 

8.54 

JAN. 

17.  1962 

9.79 

SEP. 

18,  1964 

8.45 

JAN. 

16,  1967 

10.45 

SEP. 

1 

8.79 

SEP. 

19 

7.49 

JAN. 

13,  196«; 

10.30 

SEP. 

15 

8.00 

JAN. 

5.  1955 

9.14 

JAN. 

22.  1963 

9.69 

SEP. 

7 

6.90 

JAN. 

15,  196B 

10.10 

SEP. 

1 

8.24 

SEP. 

26 

8.60 

JAN. 

11.  1966 

10.90 

SEP. 

16 

7.70 

JAN. 

30.  1961 

10.29 

JAN. 

11.  1964 

9.85 

SEP. 

15 

7.90 

JULY 

27,  1971 

9.32 

SEP. 

14 

8.49 

7S/'22£-13Dl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.95  BELOW  LSD,  SEP.   1,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD,  JAN.   5,  1955. 
RECORDS  available:  1954-55.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE 
SEP. 

2.  1954 
1 

6.10 
6.05 

JAN. 

5.  1955 

7.00 

SEP. 

1,  1955 

5.95 

AUG. 

20,  1971 

P 

RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-13E1  S 
10.8  FT  IN  1971. 
LSD   256.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.40  BELOW  LSD,  MAY   19,  1954, 
LOWEST  WATER  LEVEL    lO.flO  BELOW  LSD,  JULY  27,  1971. 
RECORDS  available:  1954-55.  1965-68,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

MAY 
SEP. 

19,  1954 
15 

5.40 
5.70 

SEP. 
DEC. 

7,  1965 
28 

6.67 
9.02 

JAN. 
SEP. 

5,  1955 

7 

7.20 
6.20 

JAN. 

11.  1966 

9.27 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  29.  1966 
JAN.  16.  1967 
SEP.  15 


6.57    JAN.  30,  1968      8.97 
8.92    SEP.  16  5.87 

S.87    JULY  27,  1971     10.8 


7S/22E-13E2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.9  FT  IN  1971. 
LSD   2.53.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.62  BELOW  LSD,  SEP.  17,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.31  BELOW  LSD,  JAN.  22,  1963. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DEC. 

15, 

1960 

5.37 

JAN. 

22. 

1963 

6.31 

SEP. 

17, 

1965 

JAN. 

31, 

1^61 

5.89 

SEP. 

26 

3.49 

JAN. 

11, 

1966 

SEP. 

14 

3.68 

JAN. 

11. 

1964 

5.04 

SEP. 

15 

JAN. 

17, 

1962 

5.99 

SEP. 

18 

3.59 

JAN. 

16, 

1967 

SEP. 

19 

4.11 

JAN. 

20, 

1965 

5.56 

2.62  SEP.  13,  1967  3.37 

5.92  JAN.  30,  1968  4.87 

4.72  SEP.  16  4.10 

6.07  JULY  27,  1971  5.22 


15t.. 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-13E3  S 
11.4  FT  In  1^71. 
LSD   256.24  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     S.05  BELOW  LSOt  SEP.   9.  1953t 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSD»  MAR.  20f  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55t  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  23f  1953 
StP.   9 

5.85 
5.05 

MAR. 
SEP. 

20,  1954 

1 

10.00 
7.35 

JAN. 
SEP. 

5.  1955 

1 

7.20 
7.20 

JULY  27,  1971 

6.93 

7S/22E-13E4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.31  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.40  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.40  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 
RECORDS  Ai/AILABLE:  1953-55,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

23,  1953 
9 

10.40 
5.40 

JAN. 
SEP. 

6,  1954 

1 

a. 00 
5.90 

JAN. 
SEP. 

5,  1955 

1 

8.30 
6.20 

AUG. 

20,  1971 

P 

7S/22E-13E5  S.  RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 

LSD   256.99  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  6.20  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1953, 

LOWEST  WATER  LEVEL  9.70  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 

RECORDS  Available:  1953,  1955,  i97i. 


DATE 

WATEK 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

23,  1953 
9 

9.70 
6.20 

JAN. 
SEP. 

6,  1954 
1 

8.70 
6.55 

JAN. 
SEP. 

5,  1955 

1 

9.00 
7.00 

AUG. 

20,  1971 

P 

7S/22E-13E6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.14  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.07  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.27  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 
RECORDS  available:  1953-55,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23,  1953 
SEP.   9 


10.27 
6.07 


JAN.  23,  1954 
SEP.   1 


8.80 
6.60 


JAN. 
SEP. 


5,  1955 
1 


8.40 
6.60 


AUG.  20,  1971 


7S/'22E-13E7  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.58  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.18  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 
RECORDS  available:  1953-55,  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

23,  1953 
9 

9.18 
5.58 

JAN. 
SEP. 

13,  1954 
1 

7.30 
5.90 

JAN. 
SEP. 

5,  1955 
1 

8.00 
6.20 

AUG. 

20,  1971 

P 
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7S/22E-13E8  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   25*. bb  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.(^1  BELOW  LSOt  SEP.   9,  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.60  tlELOW  LSD»  JAN.   6.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-5S.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JUNE  23.  1953 
SEP.   9 


4.21 
3.81 


JAN.  12,  1954 
SEP.   1 


6.30    JAN.   5,  195S 
4.5S    SEP.   7 


6.60 
4.80 


AUG.  20.  1971 


7S/22E-13E9  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   255.61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.60  BELOW  LSD.  SEP.   1.  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.43  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1954. 
RECORDS  available:  1953-55.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JUNE  23.  1953 
SEP.   9 

5.53 
4.83 

JAN. 
SEP. 

12.  1954 
6 

7.43 
5.60 

JAN. 
SEP. 

5.  1955 

1 

7.40 
4.60 

AUG. 

20.  1971 

P 

7S/22E-13F1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.9  FT  IN  1971. 
LSD   256.62  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.19  BELOW  LSD.  SEP.  19.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.35  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  19ol-68.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

31.  1961 

9.14 

JAN. 

22.  1963 

5.29 

SEP. 

14 

6.39 

SEP. 

26 

7.50 

JAN. 

17.  1962 

9.29 

JAN. 

11.  1964 

8.80 

SEP. 

19 

5.19 

SEP. 

18 

6.70 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  13.  1965 

SEP.  7 

JAN.  11.  1966 

SEP.  15 


9.50  JAN.  16.  1967  9.90 

7.40  SEP.  29  7.60 

10.35  SEP.  15,  1968  6.90 

7.05  JULY  27.  1971  8.22 


7S/22E-13G1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.5  FT  IN  1971. 
LSD   256.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.75  BELOW  LSD,  SEP.  29,  1966, 
LOWEST  WATLR  LEVEL    10.45  BELOW  LSD,  JAN.  11,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30. 

1961 

10.20 

SEP. 

22. 

1963 

SEP. 

14 

9.60 

JAN. 

11. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

10.00 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

8.40 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

10.20 

9.20  SEP.  7,  1965 

9.90  JAN.  11.  1966 

8.75  SEP.  29 

10.20  JAN.  16.  1967 


8.05  SEP.  29,  1967  8.05 

10.45  JAN.  15,  1968  8.70 

7.75  SEP.  16  8.20 

9.65  JULY  27,  1971  8.87 


7S/22E-13G2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD,  SEP.   1,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.60  BELOW  LSD.  JAN.   5,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  24.  1953 
SEP.  16 


9.54 
7.04 


JAN.  28,  1954 
SEP.   1 


9.40 
7.90 


JAN.   5,  1955 
SEP.   1 


9.60 
6.10 


JULY  27,  1971 
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7S/22E-13G3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   2b6.*b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD.  SEP.  16.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.20  8EL0W  LSD.  JAN.  24.  1953. 
RECORDS  available:  1953-55.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  24.  1953 
SEP.  16 


10.20 
6.10 


JAN. 
SEP. 


6.  1954 
1 


6.40    JAN. 
7.05    SEP. 


5.  1955 
1 


8.80 
7.40 


JULY  27.  1971 


7S/22E-1364  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.34  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.90  BELOW  LSD.  SEP.  16.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23.  1953 
SEP.  16 


8.50 
5.90 


JAN.  15.  1954 
SEP.   6 


8.60 
8.30 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


8.90 
d.30 


AUG.  20.  1971 


7S/22E-13G5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.77  FT  ActOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.06  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.46  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1953. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

23.  1953 

9 

9.4b 
7.06 

JAN. 
SEP. 

15.  1954 

1 

8.90 
8.45 

JAN. 
SEP. 

5.  1955 

1 

9.43 
8.73 

AUG. 

20.  1971 

P 

7S/22E-13G6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDt  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.62  BELOW.  LSD.  SEP.  16.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.12  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1953. 

RECORDS  Available:  1953-55.  1971. 


DATE 

1953 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23 
SEP.  16 


9.12 
6.62 


JAN.  15.  1954 
SEP.   1 


8.02 
7.65 


JAN.  13.  1955 
SEP.   1 


8.70 
7.90 


AUG.  20.  1971 


7S/22E-13G7  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.03  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.56  BELOW  LSD.  SEP.  16.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.46  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1953. 
RECORDS  AVAILABLE;  1953-55.  1971. 


DATE 

1953 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.   7 
SEP.  16 


8.46 
6.56 


JAN.  15.  1954 
SEP.   1 


7.96 
7.45 


JAN.  13.  1955 
SEP.   1 


a. 10 
7.70 


AUG.  20.  1971 
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7S/22t-13Hl  S.   REC08DS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
U  FT  IN  1963.  12.7  FT  IN  1971. 
LSD   258. B6  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.25  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  wATtR  LEVEL    11.65  BELOW  LSD.  JAN.  H,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30. 

1961 

10.84 

SEP. 

26. 

1963 

OCT. 

4 

9.35 

JAN. 

11. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

9.55 

SEP. 

18 

OCT. 

19 

a.  89 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

23. 

1963 

9.09 

8.70  SEP.   7.  1965  7.25 

10.60  JAN.  11.  1966  11.65 

8.35  SEP.  15  8.45 

11.15  JAN.  16.  1967  11.30 


SEP.  29.  1967  9.05 

JAN.  15.  1968  10.85 

SEP.  16  7.35 

JULY  27.  1971  9.97 


7S/22E-13H2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.6  FT  IN  1971. 
LSD   259.27  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.20  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.65  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-b8.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30. 

1961 

11.32 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

9.92 

JAN. 

11. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

11.12 

SEP. 

18 

OCT. 

9.40 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

9.80 

9.42  SEP.   7.  1965 

10.67  JAN.  11.  1966 

9.15  SEP.  29 

10.95  JAN.  16.  1967 


7.20  SEP.  15.  1967  8.90 

11.65  JAN.  IS.  1968  11.15 

8.25  SEP.  16  7.80 

11.50  JULY  27,  1971  9.5a 


7S/22E-13H3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   259.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.80  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.13  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-5S,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23.  1953 
SEP.   9 


10.90 
8.80 


JAN.   6.  1954 
SEP.   1 


10.50 
9.53 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


11.13 
9.73 


AUG.  20.  1971 


7S/22E-13H4  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.47  FT  ABOVE  MSL. 

HlOHEST  WATER  LEVEL     6.94  BELOW  LSD.  SEP.   1.  1954. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.87  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1953. 
RECORDS  available:  1953-55.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1971 


WATER 
LEVEX 


JAN.  23.  1953 
SEP.   9 


B.87 
6.97 


JAN.   6.  1954 
SEP.   1 


8.27 
6.94 


JAN. 
SEP. 


5, 
1 


1955 


8.79 
7.55 


7S/22E-13H5  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   259.68  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.90  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1955. 
ILOWEST  WATER  LEVEL    11.60  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 

[records  Available:  1953-55.  i97i. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEtJ.   7.  1953 
SEP.  16 


10.60    JAN.   6.  1954 
8.92    SEP.   6 


10.42 
9.99 


JAN.   5.  1955 
SEP.  13 


11.60 
8.90 


k 
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7S/22E-13Hb  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTHIC1. 
LSO   258.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.94  BELOW  LSOt  SEP.  16.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.30  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RLCOHDS  AVAILABLE:  I953-S5.  1971. 


DATE 

1953 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  20.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.   7 
SEP.  16 


9.64 
7.94 


JAN.   6.  1954 
SEP.   6 


9.64 
8.63 


JAN.   5.  1955 
SEP.   1 


10.30 
9.00 


7S/22E-13J1  S.   DEPTH  128  FT  IN  1950. 
LSD    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  DEC.  14.  1950. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  DEC.  14.  1950. 
RECORDS  available:  1950.  1972. 


UATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DEC.  14.  1950 


8. 


AUG.  10.  1972 


7S/22E-13J2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.5  FT  IN  1971. 
LSD   258.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.21  BELOW  LSD.  SEP.  19.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.30  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


UATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30. 

1961 

11.11 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

8.51 

JAN. 

11. 

1964 

MAR. 

17. 

1962 

10.98 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

7.21 

JAN. 

20. 

1965 

JAN. 

30. 

1963 

9.11 

8.62  SEP.  7.  1965 

10.97  JAN.  11.  1966 

7.83  SEP.  15 

11.70  JAN.  16.  1967 


8.35  SEP.  15.  1967  9.85 

12.30  JAN.  15.  1968  11.50 

8.50  SEP.  16  8.30 

11.70  AUG.  5.  1971  8.62 


7S/22E-13J3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.3  FT  IN  1971. 
LSO   258.82  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.27  BELOW  LSD.  SEP.  17.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.55  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  available:  1954.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

HAY 

19.  1954 

8.98 

SEP. 

19.  1962 

8.45 

JAN. 

20.  1965 

11.90 

SEP. 

15.  1967 

9.95 

SEP. 

1 

9.63 

JAN. 

22.  1963 

9.60 

SEP. 

7 

8.70 

JAN. 

10.  1968 

11.60 

JAN. 

30,  1961 

11.58 

SEP. 

26 

8.50 

JAN. 

11.  1966 

12.55 

SEP. 

16 

8.40 

SEP. 

14 

8.63 

JAN. 

11.  1964 

10.95 

SEP. 

15 

8.55 

AUG. 

5.  1971 

9.45 

JAN. 

17.  1962 

10.43 

SEP. 

17 

8.27 

JAN. 

16.  1967 

11.90 

7S/22E-13J4  S.   DEPTH  13.8  FT  IN  1971. 
LSD    255  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.55  BELOW  LSD.  JULY  27.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.55  BELOW  LSD.  JULY  27.  1971. 
RECORDS  available:  1971. 


DATE 
JULY  27.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


10.55 
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7S/22E-13J5  S.   PERFORATED  117-1?1,  145-152  FT. 
LSO    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LsD.  FEB.  20.  1952, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSO,  FEB.  20,  1952. 
RECOROS  AVAILAbLE:  1952,  1972. 


DATE 
FEB.  20,  1952 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  10,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/22E-13K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.1  FT  IN  1971. 
LSO   257.05  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.15  BELOW  LSD,  SEP.  16,  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.15  BELOW  LSO,  JAN.  11,  1966. 
RECORDS  available:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  30,  1961     11.55  SEP.  26,  1963 

SEP.  1*  10,00  JAN.  11,  1964 

JAN.  17,  1962     11.30  SEP.  17 

OCT.  19  11.30  JAN.  13,  1965 

JAN.  22,  1963     11.40 


10.50  SEP.   7,  1965 

11.10  JAN.  11,  1966 

9.50  SEP.  15 

11.60  JAN.  16,  1967 


9.45  SEP.  15,  1967  10.35 

12.15  JAN.  30,  1968  10.80 

9.95  SEP.  16  9.15 

10.95  AUG.  5,  1971  10.08 


7S/22E-13K2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   257.32  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.93  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.83  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 

RECORDS  Available:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23,  1953 
SEP.   2 


9.83 
6.93 


JAN. 
SEP. 


6,  1954 
1 


9.13 
7.48 


JAN. 
SEP. 


5,  1955 
1 


9.50 
7.S»0 


NOV.  15,  1955 


7S/22E-13K3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.50  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1953, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.40  BELOW  LSD,  JAN.  23,  1953. 

RECORDS  Available:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
NOV.  15,  1955 


WATER 
LEVEL 


JAN.  23,  1953 
SEP.   9 


9.40 
6.50 


JAN. 
SEP. 


6,  1954 
1 


8.30 
6.62 


JAN.  13,  1955 
SEP.   1 


8.47 
6.67 


7S/22E-13L1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
12.8  FT  IN  1971. 
LSD   257.35  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.08  BELOW  LSD,  SEP.  17,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.35  BELOW  LSO,  JAN.  11,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31, 

1961 

10.11 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

7.82 

JAN. 

11, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

10.42 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

6.98 

JAN. 

27, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

9.68 

7.98  SEP.  7,  1965 

9.33  JAN.  11,  1966 

5.0b  SEP.  15 

10.31  JAN.  16,  1967 


B.35  SEP.  15,  1967  9.15 

11.35  JAN.   5,  1968  10.55 

8.70  SEP.  16  7.25 

10.80  AUG.   5,  1971  1U.32 


l§3 


7S/22t-13Ml  S 
10.4  FT  IN  1971. 
LSD   254.66  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATEW  LEVEL 
LOWEST  WATEK  LEVEL 


RECOSDS  PRIOR  TO  1971  FUKNISHED  BY  PALO  VEROf  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


*.27  BELOW  LSD,  SEP.  12,  1962. 
8.54  BELOW  LSD.  JAN.  U.  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1960-6B.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

15.  1960 

6.23 

SEP. 

12,  1962 

4.27 

JAN. 

13.  1965 

7.64 

SEP. 

15,  1967 

6.49 

DEC. 

17 

6.28 

MAY 

8,  1963 

6.59 

SEP. 

7 

4.89 

JAN. 

15.  1968 

8.49 

JAN. 

31.  1961 

6.91 

SEP. 

26 

4.99 

JAN. 

11,  1966 

8.54 

SEP. 

16 

4.99 

SEP. 

14 

6.d0 

JAN. 

14.  1964 

6.44 

SEP. 

15 

S.69 

JULY 

27,  1971 

7.75 

JAN. 

17,  1962 

7.17 

SEP. 

17 

4.89 

JAN. 

16,  1967 

7.99 

7S/22E-13P1  S. 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   256.78  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.52  BELOW  LSD,  SEP.  17,  1964, 
11.15  BELOW  LSD,  JAN.  11,  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1954-55,  1961-68,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

19,  1954 

7.92 

JAN. 

17,  1962 

10.00 

SEP. 

17.  1964 

5.62 

JAN. 

16.  1967 

10.70 

SEP. 

1 

7.67 

SEP. 

19 

5.60 

JAN. 

13.  1965 

10.32 

SEP. 

15 

8.85 

JAN. 

20,  1955 

9.72 

JAN. 

ZZ,     1963 

10.60 

SEP. 

7 

7.85 

JAN. 

15.  1968 

10.40 

SEP. 

1 

7.42 

SEP. 

26 

7.43 

JAN. 

11.  1966 

11.15 

SEP. 

15 

6. BO 

JAN. 

31,  1961 

9.58 

JAN. 

11,  1964 

9.13 

SEP. 

15 

8.45 

AUG. 

5.  1971 

9.97 

SEP. 

14 

7.50 

7S/22E-13P2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.71  BELOW  LSD.  SEP.   1.  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.51  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1954-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   19.  1954 
SEP,   1 


8.80 
9.10 


JAN.   5.  1955 


9.51 


SEP.   1.  1955 


7.71 


NOV.  16.  1955 


7S/22E-14A1  S. 
10. 0  FT  IN  1971. 
LSD   256.55  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.84  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1957. 
9.10  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1967. 


RECORDS  AVAILABLE:  1952-67.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

23. 

1952 

6.04 

SEP. 

26. 

1956 

6.14 

SEP. 

13. 

1960 

7.60 

SEP. 

8,  1964 

6.35 

OCT. 

1 

6.14 

JAN. 

8. 

1957 

6.74 

FEB. 

17, 

1961 

8.30 

JAN. 

8,  1965 

8.20 

JAN. 

29. 

1953 

8.24 

SEP. 

10 

5.84 

SEP. 

1 

7.10 

SEP. 

10 

6.75 

SEP. 

26 

6.54 

JAN. 

14. 

1958 

6.69 

JAN. 

12. 

1962 

7.30 

JAN. 

10.  1966 

8.75 

JUNE 

2. 

1954 

6.74 

SEP. 

17 

6.80 

SEP. 

14 

7.60 

SEP. 

13 

6.50 

SEP. 

1 

6.64 

JAN. 

7. 

1959 

S.40 

FEB. 

11, 

1963 

6.00 

JAN. 

12.  1967 

9.10 

JAN. 

5. 

1955 

7.94 

SEP. 

9 

7.40 

SEP. 

19 

6.90 

SEP. 

13 

7.35 

SEP. 

1 

6.84 

JAN. 

15. 

1960 

8.40 

JAN. 

9, 

1964 

7.20 

JULY 

20*  1971 

7.22 

JAN. 

27. 

1956 

7.24 
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RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-14E1  S 
13.6  FT  IN  1971. 
LSD   254.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  *«ATER  LEVEL     6.7&  BELOW  LSDt  SEP.  I4t  1961. 
LOmEST  XATER  LEVEL    12.70  BELOW  LSD.  JAN.  30.  1968. 
RECORDS  available:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31. 

1961 

8.17 

SEP. 

26. 

1963 

6.85 

SEP. 

7. 

1965 

7.40 

SEP. 

15. 

1967 

10.60 

SEP. 

14 

6.75 

JAN. 

14. 

1964 

8.20 

JAN. 

11. 

1966 

10.25 

JAN. 

30. 

1968 

12.70 

JAN. 

17, 

1962 

8.65 

SEP. 

18 

6.90 

SEP. 

15 

8.25 

SEP. 

16 

9.70 

SEP. 

19 

7.05 

JAN. 

\3. 

1965 

9.10 

JAN. 

16. 

1967 

10.45 

JULY 

27. 

1971 

9.50 

JAN. 

22. 

1963 

8.95 

7S/22E-14E2  S 
9.45  FT  IN  1971. 
LSD   252.71  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.50  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1961< 
10.00  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1968. 


RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


HAR. 

14. 

1961 

5.80 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

4.50 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

6.50 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

5.10 

JAN. 

13, 

1965 

HAR. 

29, 

1963 

6.00 

5.40  SEP.  7.  1965 

6.20  JAN.  11.  1966 

4.75  SEP.  15 

6.95  JAN.  16.  1967 


5.10  SEP.  IS.  1967  8.4Q 

8.00  JAN.  15.  1968  10.00 

6.05  SEP.  16  7.55 

8.35  AUG.  4,  1971  5.95 


7S/22E-14F1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.1  FT  IN  1971. 
LSD   253.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.75  BELOW  LSD,  SEP.  18,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.90  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31, 

1961 

6.83 

SEP. 

26, 

1963 

OCT. 

17 

6.00 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

7.20 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

5.10 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

7.20 

5.20  SEP.  7,  1965 

6.35  JAN.  11.  1966 

4.75  SEP.  15 

7.10  JAN.  16,  1967 


6.60 

SEP. 

IS. 

1967 

8.10 

8.70 

JAN. 

15. 

1968 

9.90 

7.05 

SEP. 

16 

7.55 

9.15 

JULY 

27. 

1971 

7.97 

7S/22E-14G1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.3  FT  IN  1971. 
LSD   256.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.77  BELOW  LSD.  MAY   19.  1954. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.35  BELOW  LSD.  JAN.  15»  1968. 
RECORDS  available:  1954-55.  1960-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

19. 

1954 

6.77 

JAN. 

31. 

1961 

9.19 

JAN. 

14, 

1964 

8.57 

JAN. 

16. 

SEP. 

1 

7.12 

SEP. 

14 

7.38 

SEP. 

18 

7.42 

SEP. 

15 

JAN. 

13. 

1955 

8.87 

JAN. 

17, 

1962 

9.18 

JAN. 

20, 

1965 

9.77 

JAN. 

15, 

SEP. 

1 

7.05 

SEP. 

19 

7.58 

SEP. 

7 

10.10 

SEP. 

16 

DEC. 

15. 

1960 

8.51 

JAN. 

22, 

1963 

8.88 

JAN. 

11, 

1966 

11.70 

JULY 

27, 

DEC. 

17 

8.61 

SEP. 

26 

7.72 

SEP. 

15 

10.50 

1967 
1968 


1971 


12.20 
10.60 
12.35 
10.45 
11.95 
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7S/22e-14G2  S. 
11.9  FT  IN  1^71. 
LSD   255.79  H  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.60  BELOW  LSDf  SEP.  18t  1964, 
11.15  BELOW  LSD,  JAN.  15f  1968. 


RECORDS  AVAILABLE:  1960-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

15.  1960 

7.94 

SEP. 

19,  1962 

6.99 

JAN. 

13,  1965 

9.05 

SEP. 

15,  1967 

9.10 

DEC. 

17 

8.02 

FEB. 

20,  1963 

8.69 

SEP. 

7 

8.45 

JAN. 

15,  1968 

11.15 

JAN. 

31.  1961 

8.54 

SEP. 

26 

6.90 

JAN. 

11,  1966 

10.50 

SEP. 

16 

8.50 

SEP. 

14 

7.77 

JAN. 

14,  1964 

7.45 

SEP. 

15 

8.70 

AUG. 

4.  1971 

8.75 

JAN. 

17,  1962 

9.37 

SEP. 

18 

6.60 

JAN. 

16,  1967 

10.65 

7S/22E-14H1  S. 
12.5  FT  IN  1971. 
LSD   255.54  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.30  BELOW  LSD.  NOV.  21.  19b2, 
10.45  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1968. 


RECORDS  AVAILABLE;  1954-55.  1960-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

19.  1954 

6.49 

JAN. 

31,  1961 

8.25 

JAN. 

14,  1964 

7.75 

JAN. 

16.  1967 

10.10 

SEP. 

1 

6.89 

SEP. 

14 

6.87 

SEP. 

18 

6.80 

SEP. 

15 

8.20 

JAN. 

15,  1955 

9.09 

JAN. 

17,  1962 

8.27 

JAN. 

13.  1965 

8.30 

JAN. 

15,  1968 

10.45 

SEP. 

1 

6.79 

NOV. 

21 

3.30 

SEP. 

7 

7.95 

SEP. 

16 

3.00 

DEC. 

15.  1960 

7.57 

JAN. 

22,  1963 

8.60 

JAN. 

11.  1966 

10.15 

JULY 

27,  1971 

6.62 

DEC. 

17 

7.65 

SEP. 

26 

6.80 

SEP. 

15 

7.85 

7S/22E-14H2  S. 
10.4  FT  IN  1971. 
LSD   254.18  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.75  BELOW  LSD.  SEP.  18.  1964. 
8.40  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1968. 


RECORDS  available:  1954-55.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

19.  1954 

4.63 

JAN. 

17.  1962 

6.80 

SEP. 

18.  1964 

3.75 

JAN. 

16.  1967 

7.95 

SEP. 

1 

4.58 

SEP. 

19 

5.40 

JAN. 

13.  1965 

6.70 

SEP. 

15 

6.25 

JAN. 

13.  1955 

6.33 

JAN. 

22.  1963 

7.40 

SEP. 

7 

6.05 

JAN. 

15,  1968 

8.40 

SEP. 

1 

4.73 

SEP. 

26 

6.00 

JAN. 

11.  1966 

8.05 

SEP. 

16 

6.35 

JAN. 

31.  1961 

6.64 

JAN. 

14.  1964 

4.80 

SEP. 

15 

6.15 

AUG. 

11,  1971 

6.14 

SEP. 

14 

5.30 

7S/22E-14H3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.4  FT  IN  1971. 
LSD   254.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.40  BELOW  LSD,  SEP.  14,  1961,  SEP.  19,  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.50  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1968. 
RECORDS  available:  1960-68,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

15,  1960 

5.45 

SEP. 

19,  1962 

5.40 

JAN. 

13,  1965 

7.65 

SEP. 

15,  1967 

6.50 

DEC. 

17 

5.60 

JAN. 

22,  1963 

7.90 

SEP. 

7 

6.95 

JAN. 

15,  196R 

8.50 

JAN. 

31,  1961 

6.50 

SEP. 

26 

6.70 

JAN. 

11,  1966 

7.40 

SEP. 

16 

7.55 

SEP. 

14 

5.40 

JAN. 

14,  1964 

7.10 

SEP. 

15 

7.50 

AUG. 

11,  1971 

7.14 

JAN. 

17,  1962 

7.00 

SEP. 

IS 

6.55 

JAN. 

16,  1967 

8.20 

1&£ 


7S/22E-14J1  S.   RECOKDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
U  FT  IN  1964.  11.1  FT  IN*1971. 
LSD   254.85  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  KATtR  LEVEL     5.75  BELOW  LSD»  SEP.  17.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.70  BELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-68.  1971. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

15.  1960 

7.12 

SEP. 

19.  1962 

6.00 

JAN. 

13.  1965 

8.25 

SEP. 

15.  1967 

7.80 

DEC. 

17 

7.20 

JAN. 

22.  1963 

6.80 

SEP. 

7 

7.60 

JAN. 

15.  1968 

8.50 

JAN. 

31.  1961 

7.83 

SEP. 

26 

5.91 

JAN. 

11.  1966 

9.70 

SEP. 

16 

6.95 

SEP. 

14 

6.32 

JAN. 

14.  1964 

7.11 

SEP. 

15 

6.80 

AUG. 

17,  1971 

7.68 

JAN. 

17,  1962 

7.82 

SEP. 

17 

5.75 

JAN. 

16.  1967 

9.45 

7S/22E-14J2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   256.64  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.30  BELOW  LSD,  MAY   19,  1954, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.70  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE!  1954-55,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   19,  1954 
SEP.   1 


6.30 
7.00 


JAN.  13,  1955 


8.70 


SEP.   7,  1955 


6.70 


AUG.  24*  1971 


7S/22E-14K1  S. 
13.1  FT  IN  1971. 
LSD   252.46  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.95  BELOW  LSD,  SEP.  Hi 
1-1.65  BELOW  LSD.  AUG.  31, 


1964, 
1971. 


RECORDS  AVAILABLE:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

13, 

1963 

6.46 

SEP. 

7. 

1965 

SEP. 

19 

4.10 

JAN. 

11. 

1966 

JAN. 

15. 

1964 

5.30 

SEP. 

15 

SEP. 

11 

3.95 

JAN. 

16, 

1967 

JAN. 

8. 

1965 

6.90 

8.10  SEP.  15,  1967 

9.50  JAN.  15,  1968 

8.75  SEP.  16 

10.00  JAN.  20,  1969 


8.70  SEP.  9.  1969  8.95 

9.85  JAN.  16,  1970  10.00 

7.90  MAR.  16  10.05 

9.70  AUG.  31,  1971  11.65 


7S/22E-14K2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   257.32  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.70  BELOW  LSD,  MAY   19,  1954,  SEP.   1,  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.50  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1954-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY   19,  1954 
SEP.   1 


7.70 

8.05 


JAN.  13,  1955 


9.50 


SEP.   1,  1955 


7.70 


NOV.  17,  1955 


7S/22E-14K3  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   254.44  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.71  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1962* 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.10  BELOW  LSD,  JAN.  16,  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-68,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DEC. 

15,  1960 

6.99 

SEP. 

19,  1962 

5.71 

JAN. 

13,  1965 

7.44 

SEP. 

15,  1967 

10.75 

DEC. 

17 

7.05 

JAN. 

22,  1963 

7.91 

SEP. 

7 

10.40 

JAN. 

15,  1968 

11.80 

JAN. 

31,  1961 

7.55 

SEP. 

26 

8.69 

JAN. 

11,  1966 

11.40 

SEP. 

16 

10.10 

SEP. 

14 

5.91 

JAN. 

14.  1964 

7.09 

SEP. 

15 

11.00 

AUG. 

17,  1971 

P 

JAN. 

17,  1962 

6.01 

SEP. 

17 

5.74 

JAN. 

16,  1967 

12.10 
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7S/22E-14L1  S.   RECORDS  PRIOP  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12,5  FT  IN  1971. 
LSD   2b4.22  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  HATER  LEVEL     5.02  BELOW  LSO.  SEP.  17t  1964t 
LOWEST  kATER  level    10.90  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31. 

1961 

e.i7 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

5.94 

JAN. 

14. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

7.94 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

6.14 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

7.74 

b.97  SEP.  7,  1V65 

6.47  JAN.  11,  1966 

5.02  SEP.  15 

8.70  JAN.  16.  1967 


7.70  SEP.  15.  1967  9.30 

9.80  JAN.  15.  1968  10.90 

8.25  SEP.  16  8.90 

10.35  AUG.  17,  1971  9.18 


7S/22E-14M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1968,  12.8  FT  IN  1971. 
LSO   252.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.88  BELOW  LSD,  SEP.  14,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.90  BELOW  LSD,  JAN.  30.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31. 

1961 

6.56 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

4.88 

JAN. 

14. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

6.88 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

5.08 

JAN. 

13. 

1965 

HAY 

8. 

1963 

6.49 

5.59  SEP,  7,  1965 

6.19  JAN.  11,  1966 

5.19  SEP.  15 

7.49  JAN.  16,  1967 


5.84  SEP,  15,  1967  8,84 

8,54  JAN,  30,  196R  10.90 

6,64  SEP,  16  7,85 

9,04  JULY  27,  1971  7,75 


7S/22E-14N1  S,   RECORDS  PRIOR  TO  7/27/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH 
11,7  FT  IN  1971. 
LSD   251,51  FT  ABOVE  MSL, 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.18  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1959, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.65  BELOW  LSD,  JAN.  20.  1970. 
RECORDS  available:  1918-20.  1922-26.  1948-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14. 

191B 

5.54 

SEP. 

8. 

1949 

4.92 

JAN. 

8, 

1957 

5.27 

SEP. 

9. 

1964 

4.00 

APR, 

7. 

1919 

5.74 

JAN. 

5. 

1950 

4.40 

SEP. 

19 

3.38 

JAN. 

9. 

1965 

6.65 

MAY 

7 

5.44 

SEP. 

12 

3.76 

JAN. 

14, 

1958 

5.23 

SEP. 

10 

3.95 

JULY 

13. 

1920 

5.09 

JAN. 

23. 

1951 

5.21 

SEP. 

17 

3.68 

JAN. 

10, 

1966 

7.85 

SEP. 

20. 

1922 

4,99 

SEP. 

11 

4.46 

JAN. 

7. 

1959 

5.48 

SEP. 

13 

5.45 

DEC. 

6. 

1923 

5,69 

FEB. 

7. 

1952 

5.06 

SEP. 

9 

3.18 

JAN. 

12, 

1967 

8.15 

JAN. 

26. 

1924 

5.49 

OCT. 

6 

4.56 

JAN. 

4. 

1960 

6.45 

SEP. 

13 

7.35 

SEP. 

22 

5.39 

MAR. 

9, 

1953 

4.82 

SEP. 

13 

4,00 

JAN. 

12, 

1968 

10,05 

JAN. 

10. 

1925 

5.89 

SEP. 

28 

3.72 

FEB. 

18. 

1961 

5,60 

SEP. 

14 

5,85 

OCT, 

22 

6.79 

JAN. 

14, 

1954 

5,62 

SEP. 

6 

3.90 

JAN. 

8, 

1969 

9,40 

JAN, 

12. 

1926 

7.59 

SEP. 

28 

4,12 

JAN. 

13. 

1962 

5.70 

SEP. 

19 

6.90 

MAR, 

27 

7.39 

JAN. 

29, 

1955 

6,32 

SEP. 

18 

4.20 

JAN. 

20. 

1970 

10.65 

JAN, 

12. 

1948 

5.12 

SEP. 

27 

3,42 

JAN. 

17. 

1963 

6.80 

SEP. 

16 

7,25 

SEP, 

7 

3.97 

JAN. 

27, 

1956 

4.27 

SEP. 

19 

3.60 

JAN. 

13. 

1971 

9,10 

JAN. 

4. 

1949 

5.64 

SEP. 

26 

4.07 

JAN. 

11. 

1964 

5.10 

JULY 

27 

6.23 

7S/22E-14P1  S,   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH 
12,6  FT  IN  1971, 
LSO   253,89  FT  ABOVE  MSL, 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5,51  BELOW  LSD,  SEP,  17,  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10,16  BELOW  LSD.  JAN,  15,  1968, 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

31. 

1961 

7,48 

SEP, 

26, 

1963 

SEP. 

14 

5,56 

JAN, 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

7,86 

SEP, 

17 

SEP. 

19 

5,86 

JAN, 

13, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

7,56 

6.26  SEP,  7.  1965 

7,11  JAN,  11,  1966 

5,51  SEP,  15 

8.71  JAN,  16.  1967 


7,26  SEP,  15,  1967  9,31 

10,01  JAN,  15.  1968  10,16 

8,31  SEP.  16  8.25 

10.06  AUG.  17*  1971  8,69 
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7S/22E-14P2  S.   RECORD*  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.6  FT  IN  1971. 
LSD   252.58  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     *.00  BELOW  LSDt  SEP.  19t  1963t 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.25  BELOW  LSD.  MAR.  16.  1970. 
RECORDS  available:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

13. 

1963 

6.6* 

SEP. 

7. 

1965 

SEP. 

19 

4.00 

JAN. 

11. 

1966 

JAN. 

15. 

1964 

5.45 

SEP. 

15 

SEP. 

11 

4.15 

JAN. 

16, 

1967 

JAN. 

8. 

1965 

7.05 

7.60  SEP.  15.  1967 

9.30  JAN.  15.  1968 

e.lS  SEP.  16 

9.75  JAN.  20,  1969 


8.40  SEP.  9.  1969  8.55 

9.70  JAN.  16.  1970  10.20 

7.50  MAR.  16  10.25 

9.60  AUG.  11.  1971  8.15 


7S/22E-14P3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.7  FT  IN  1971. 
LSD   252.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.25  BELOW  LSD.  SEP.  11,  1964, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.26  BELOW  LSD.  FEB.  13,  1963. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

13. 

1963 

10.26 

SEP. 

7. 

1966 

SEP. 

19 

4.40 

JAN. 

11. 

1966 

JAN. 

15. 

1964 

5.40 

SEP. 

15 

SEP. 

11 

4.25 

JAN. 

16. 

1967 

JAN. 

8. 

1965 

5.85 

7.10  SEP.  15.  1967 

7.95  JAN.  15.  1968 

7.40  SEP.  16 

8.70  JAN.  20,  1969 


7.55  SEP.  9,  1969  8.15 

8.50  JAN.  16,  1970  8.50 

7.40  APR.  13  8.80 

8.50  AUG.  11.  1971  9.32 


7S/22E-14Q1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.6  FT  IN  1971. 
LSD   255.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.02  BELOW  LSD.  SEP.  19,  1963, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.60  BELOW  LSD,  APR.  16.  1970. 
RECORDS  available:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

13. 

1963 

8.58 

SEP. 

7. 

1965 

SEP. 

19 

6.02 

JAN. 

11. 

1966 

JAN. 

15. 

1964 

7.72 

OCT. 

7 

SEP. 

11 

6.37 

JAN. 

16. 

1967 

JAN. 

8. 

1965 

9.12 

9.22  SEP.  15.  1967 

10.92  JAN.  15.  1968 

9.70  SEP.  16 

11.20  JAN.  20.  1969 


9.80  SEP.   9,  1969  9.90 

11.30  JAN.  16,  1970  11.55 

8.60  APR.  16  11.60 

10.65  AUG.  17,  1971  9.69 


7S/22E-14Q2  S..  RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.0 
FT  IN  1971. 

LSD   254.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.99  BELOW  LSD,  SEP.  19.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1970.  APR.  10.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

13. 

1963 

b.41 

SEP. 

7. 

1965 

SEP. 

19 

5.99 

JAN. 

11. 

1966 

JAN. 

15. 

1964 

7.54 

OCT. 

7 

SEP. 

11 

6.24 

JAN. 

16, 

1967 

JAN. 

8. 

1965 

9.04 

9.76  SEP.  15,  1967 

11.31  JAN.  15,  1968 

10.25  SEP.  16 

11.55  JAN.  20,  1969 


10.10  SEP.  9,  1969  10.30 

11.50  JAN.  16.  1970  12.00 

9.10  APR.  10  12.00 

11.10  AUG.  17.  1971  10.24 
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7S/22E-UQ3  S.   DEPTH  13.4  FT  IN  1971. 
LSD    255  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.10  BELOW  LSD.  AUG.  17.  1971t 
LOWEST  WATEH  LEVEL    11.10  BELOW  LSD.  AUG.  17.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


DATE 
AUG.  17.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


11.10 


7S/22E-UQ4  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.2  FT  IN  1971. 
LSD   254.49  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.86  BELOW  LSD.  MAY   19.  1954. 
DRY.  WATEH  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  APR.  10.  1970. 
RECORDS  available:  1954-55.  1963-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

11.35 

JAN. 

20.  1969 

11.80 

12.20 

SEP. 

9 

11.10 

10.85 

JAN. 

16.  1970 

12.30 

12.00 

APR. 

10 

F 

10.05 

AUG. 

11.  1971 

9.24 

MAY   19.  1954 


5.86    JAN.  15.  1964 


1965 


7.34 


OCT.   7.  1966 


SEP. 

1 

6.26 

SEP. 

11 

JAN. 

13. 

1955 

8.06 

JAN. 

8 

SEP. 

1 

6.46 

SEP. 

7 

FEB. 

13. 

1963 

8.33 

JAN. 

11 

SEP. 

19 

5.99 

.  1966 


6.04  JAN.  16.  1967 

9.04  SEP.  15 

10.34  JAN.  15.  1968 

11.64  SEP.  15 


7S/22E-14R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.7  FT  IN  1971. 
LSD   255.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.92  BELOW  LSD.  SEP.  17,  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.30  BELOW  LSD.  JAN.  IS.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1954-55.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

19.  1954 

6.59 

JAN. 

17.  1962 

8.92 

SEP. 

17,  1964 

5.92 

JAN. 

16.  1967 

11.20 

SEP. 

1 

6.44 

SEP. 

19 

6.42 

JAN. 

13.  1965 

7.37 

SEP. 

15 

9.65 

JAN. 

5.  1955 

8.39 

JAN. 

22.  1963 

9.02 

SEP. 

7 

8.62 

JAN. 

15.  1968 

11.30 

SEP. 

1 

6.29 

SEP. 

26 

6.52 

JAN. 

11.  1966 

10.77 

SEP. 

16 

8.35 

JAN. 

31.  1961 

8.57 

JAN. 

14,  1964 

7.92 

SEP. 

29 

9.10 

AUG. 

17.  1971 

10.33 

SEP. 

14 

7.02 

7S/22E-15B1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
17  FT  IN  1967.  12.7  FT  IN  1971. 
LSD   253.65  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.38  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.45  BELOW  LSD,  JAN.  16.  1968. 
RECORDS  available:  1961-68.  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1. 

1961 

8.25 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

6.82 

JAN. 

15. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

8.32 

SEP. 

18 

SEP. 

12 

7.73 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

9.13 

7.13  SEP.  7.  1965 

8.13  JAN.  11,  1966 

6.88  SEP.  IS 

8.18  JAN.  17,  1967 


6.38  SEP.  IS,  1967  11.05 

9.43  JAN.  16,  1968  12.45 

7.63  SEP.  16  10.10 

9.98  AUG.  4,  1971  10.05 
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7S/2aE-1501  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.6  FT  IN  1971. 
LSD   252.16  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  MATER  LEVEL     6. SO  BELOW  LSD»  SEP.  19,  1969t 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.fl8  BELOW  LSOt  JAN.  13.  1968. 
RECOKDS  AVAILABLE:  1968-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  13t  1968 
SEP.  14 


9.88 
7.33 


JAN.  18«  1969 
SEP.  19 


9.83 
6.50 


JAN.  20<  1970 
SEP.  16 


9.50 
9.05 


JAN.  13.  1971 
JULY  20 


9.75 
8.46 


7S/22E-15E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
16.1  FT  IN  1971. 
LSD   253.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.45  8EL0H  LSD.  SEP.  18.  1964. 
ORY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  MAR.  13.  1953. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-56.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

13.  1953 

F 

FEB. 

3.  1961 

8.93 

JAN. 

15.  1964 

8.37 

JAN. 

17,  1967 

10.45 

SEP. 

2 

9.44 

SEP. 

14 

7.07 

SEP. 

18 

6.45 

SEP. 

16 

10.90 

JAN. 

6.  1954 

9.24 

JAN. 

17,  1962 

8.32 

JAN. 

13,  1965 

9.00 

JAN. 

16,  1968 

11.85 

SEP. 

3 

8.24 

SEP. 

19 

6.57 

SEP. 

7 

6.70 

SEP. 

16 

9.60 

JAN. 

5,  1955 

9.59 

JAN. 

22.  1963 

8.07 

JAN. 

11.  1966 

9.55 

AUG. 

4,  1971 

10.47 

SEP. 

1 

7.69 

SEP. 

26 

6.77 

SEP. 

15 

7.35 

7S/22E-15E2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.3  FT  IN  IN  1971. 
LSD   252.23  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD.  SEP.  18.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.60  BELOW  LSD.  JAN.  16,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

3. 

1961 

7.62 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

5.90 

JAN. 

15. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

7.40 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

5.90 

JAN. 

20, 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

8.15 

5.80  SEP.  7,  1965 

7.45  JAN.  11,  1966 

5.20  SEP.  15 

7.75  JAN.  17,  1967 


5.35  SEP.  16.  1967  9.60 

8.25  JAN.  16.  1968  10.60 

6.35  SEP.  16  8.30 

9.20  AUG.  4,  1971  9.21 


7S/22E-15F1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
15.7  FT  IN  1971 
LSD   252.55  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.81  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    15.00  BELOW  LSD,  JAN.  16,  1968. 
RECORDS  available:  1961-68,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1, 

1961 

8.95 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

7.85 

JAN. 

15, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

8.95 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

8.45 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

9.35 

8.11  SEP.  7,  1965 

8.96  JAN.  11,  1966 

8.11  SEP.  15 

9.61  JAN.  17,  1967 


7.81  SEP.  16,  1967  14.05 

10.01  JAN.  16,  1968  15.00 

9.51  SEP.  16  12.40 

10.86  AUG.   4,  1971  12.03 
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7S/22E-15F2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
17  FT  IN  1967t  16.8  FT  IN  1971. 
LSD   2b3.61  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.69  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    16. BS  BELOW  LSD.  JAN.  16,  1968. 
RECORDS  available:  1961-68.  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1. 

1961 

10.01 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

8.69 

JAN. 

15, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

9.59 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

9.09 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

10.29 

9.19  SEP.  7,  1965 

10.04  JAN.  11.  1966 

9.44  SEP.  15 

10.69  JAN.  17,  1967 


9.09  SEP.  16.  1967  15.85 

10.99  JAN.  16.  1968  16.55 

11.04  SEP.  16  14.35 

11.84  AUG.  4.  1971  13.75 


7S/22E-15H1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
16  FT  IN  1968,  15.7  FT  IN  1971. 
LSD   255.07  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.47  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    14.85  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1, 

1961 

10.01 

SEP. 

26, 

1963 

OCT. 

4 

8.93 

JAN. 

15, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

10.03 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

8.93 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

10.23 

9.02  SEP.   7,  1965 

9.67  JAN.  11,  1966 

8.92  SEP.  lb 

10.52  JAN.  17,  1967 


8.47  SEP.  15,  1967  13.12 

11.37  JAN.  13,  1968  14.85 

9.67  SEP.  16  12.00 

11.77  AUG.  4,  1971  11.32 


7S/22E-15H2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  IN  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
16  FT  IN  1968,  14.1  FT  IN  1971. 
LSD   254.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.17  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.55  BELOW  LSD.  JAN.  31.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1. 

1961 

8.90 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

7.28 

JAN. 

15, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

8.88 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

8.07 

JAN. 

20, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

8.47 

7.57  SEP.  7,  1965 

8.52  JAN.  11,  1966 

7.67  SEP.  15 

8.57  JAN.  17,  1967 


7.17  SEP.  15,  1967  11.99 

10.22  JAN.  31,  1968  13.55 

8.42  SEP.  16  10.85 

10.92  AUG.  4,  1971  11.00 


7S/22E-15J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
16  FT  IN  1967,  15.7  FT  IN  1971. 
LSD   254.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.83  BELOW  LSD,  SEP.  U,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL    15.30  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1, 

1961 

9.91 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

8.83 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

10.43 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

9.08 

JAN. 

13, 

1965 

FEB. 

12, 

1963 

11.05 

8.98  SEP.   7,  1965 

9.68  JAN.  11,  1966 

9.73  SEP.  15 

11.03  JAN.  17,  1967 


9.08  SEP.  15,  1967 

10.98  JAN.  IS,  1968 

10.19  SEP.  16 

12.64  AUG.  21,  1971 


13.60 
15.30 
12.25 
11.11 


17  2 


7S/22E-15J02  S.   RECOKpS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
16  FT  IN  1967»  15,6  FT  IN  1971. 
USD   253.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.01  BELOW  LSD»  OCT.  24»  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.30  BELOW  LSD.  JAN.  15»  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

It 

1961 

8.17 

OCT. 

24. 

1963 

SEP. 

14 

7.06 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

8.35 

AUG. 

26 

JULY 

24 

6.85 

HAR. 

6, 

1965 

JAN. 

22, 

1963 

8.61 

6.01  SEP.  7,  1965 

6.21  JAN.  11,  1966 

6.66  SEP.  15 

8.44  JAN.  17,  1967 


7.04  SEP.  15,  1967  11.60 

9.74  JAN.  15,  1968  13.30 

7.79  SEP.  16  10.35 

10.24  AUG.  12,  1971  9.46 


7S/22E-15M1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   253.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.73  BELOW  LSP,  SEP.   2,  1953, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREA8LE,  MAR.  13,  1953. 
RECORDS  available:  1953-5S. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 

1954 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  13,  1953 
SEP.   2 


F 
6.73 


JAN.   6 
SEP.  15 


8.13 
8.80 


JAN.   5,  1955 
SEP.   1 


8.40 
7.60 


NOV.  17,  1955 


7S/22t-15M2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1967,  12.8  FT  IN  1971. 
LSD    252  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.32  BELOW  LSD,  SEP.   7,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.25  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68,  1971. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1, 

1961 

7.85 

SEP. 

26, 

1963 

SEP. 

14 

5.93 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

7.53 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

5.83 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

23, 

1963 

8.03 

6.93  SEP.  7.  1965 

7.78  JAN.  11,  1966 

5.67  SEP.  15 

7.97  JAN.  17,  1967 


5.32  SEP.  15,  1967  10.45 

6.67  JAN.  IS,  196S  12.25 

6.37  SEP.  16  8.75 

8.82  AUG.  12,  1971  9.67 


7S/22t-15Nl  S. 
11.0  FT  IN  1971. 
LSD   251.65  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.42  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1964, 
10.45  BELOW  LSD,  JAN.  28,  1969. 


RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

10.15 

JAN. 

21,  1970 

9.45 

9.45 

MAY 

22 

9.50 

10.45 

AUG. 

12.  1971 

9.62 

9.10 

FEB.  12,  1964 

SEP.  9 

JAN.  9,  1965 

SEP.  10 


7.67  JAN.  12,  1966 

5.42  SEP.  13 

7.62  JAN.  12,  1967 

6.05  SEP.  13 


9.10  JAN.  13,  1968 

6.95  SEP.  14 

7.45  JAN.  26,  1969 

9.40  SEP.  9 


h 
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7S/22E-15N2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
U  FT  IN  1964,  12.6  FT  IN  1971. 
LSD   250.58  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.60  BELOW  LSD»  SEP.  18.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.95  BELOW  LSD.  JAN.  15.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


*ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

1. 

1961 

6.77 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

4.95 

JAN. 

14. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

6.25 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

6.25 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

7.75 

5.15  SEP.  7,  1965 

6.80  JAN.  11.  1966 

4.60  SEP.  15 

7.00  JAN.  17.  1967 


4.65  SEP.  15.  1967  9.10 

6.05  JAN.  15.  1968  9.95 

5.00  SEP.  16  8.00 

8.15  AUG.  12.  1971  9.76 


7S/22E-16ei  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.9  FT  IN  1971. 
LSD   255.08  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.23  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.03  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

13.  1953 

11.46 

FEB. 

3.  1961 

9.53 

JAN. 

14.  1964 

9,88 

JAN. 

17.  1967 

11.38 

SEP. 

2 

8.94 

SEP. 

14 

8.73 

SEP. 

18 

9.18 

SEP. 

16 

11.78 

JAN. 

6.  1954 

10.84 

JAN. 

17.  1962 

10.33 

JAN. 

13.  1965 

10.48 

JAN. 

16.  1968 

12.03 

SEP. 

3 

10.08 

SEP. 

19 

9.13 

SEP. 

7 

8.23 

SEP. 

16 

8.90 

JAN. 

5.  1955 

11.38 

JAN. 

22.  1963 

11.13 

JAN. 

11.  1966 

11.23 

AUG. 

4.  1971 

9.97 

SEP. 

1 

9.48 

SEP. 

26 

8.83 

SEP. 

15 

8.73 

0     7S/22E-16G2  S. 
13.5  FT  IN  1971. 
LSD   254.27  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8.31  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1950. 
12.25  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968. 


RECORDS  AVAILABLE:  1950-56.  1961-68.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

17. 

1950 

9.26 

JAN. 

15.  1954 

10.52 

JAN. 

17. 

1962 

10.52 

JAN. 

11.  1966 

10.95 

SEP. 

12 

8.31 

SEP. 

28 

9.62 

SEP. 

19 

9.32 

SEP. 

15 

10.30 

FEB. 

7. 

1951 

8.92 

JAN. 

29,  1955 

10.42 

MAY 

23. 

1963 

9.92 

JAN. 

17.  1967 

12.10 

SEP. 

11 

8.62 

SEP. 

27 

9.92 

SEP. 

26 

9.22 

SEP. 

16 

11.40 

FEB. 

12. 

1952 

8.92 

JAN. 

27.  1956 

10.12 

JAN. 

14. 

1964 

10.47 

JAN. 

16.  1968 

12.25 

OCT. 

1 

8.62 

SEP. 

26 

10.72 

SEP. 

18 

9.10 

SEP. 

16 

11.10 

JAN. 

29, 

1953 

10.71 

FEB. 

3.  1961 

10.66 

JAN. 

13. 

1965 

10.50 

AUG. 

4.  1971 

11.27 

JUNE 

1 

8.62 

SEP. 

14 

9.37 

SEP. 

7 

9.10 

7S/22E-16G3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.7 
FT  IN  1971. 

LSD   254.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.24  BELOW  LSD,  SEP.  26.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.10  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

3. 

1961 

10.62 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

8.98 

JAN. 

14. 

1964 

JAN. 

17. 

1962 

10.28 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

9.58 

JAN. 

13. 

1965 

MAY 

23. 

1963 

9.64 

8.24  SEP.  17.  1965 

10.09  JAN.  11.  1966 

8.74  SEP.  15 

10.29  JAN.  17,  1967 


8.44  OCT.  16.  1967  11.20 

10.79  JAN.  16.  1968  13.10 

9.99  SEP.  16  10.05 

11.39  AUG.  4.  1971  11.39 
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7S/22d-l6G4  S.   RECOHCfe  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   252.30  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.13  BELOW  LSO»  SEP.   2»  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.40  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  13.  1953 
SEP.   2 


7.58 
6.13 


JAN, 
SEP. 


6,  1954 
3 


8.03 
7.05 


JAN.   5.  1955 
SEP.   1 


8.40 
6.50 


NOV.  17.  1955 


7S/22E-1665  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   253.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.90  BELOW  LSD,  SEP.   1.  1955. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.iS0  BELOW  LSO.  JAN.   6.  1954. 
RECORDS  available:  1953-55. 


DATE 

1953 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 


MAR.  13 
SEP.   2 


9.45 
8.00 


JAN. 
SEP. 


6.  1954 
3 


9.60 
8.25 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


9.50 
7.90 


DEC.  10.  1955 


7S/22E-16G6  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   251.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.38  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD.  JAN.   b.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  13.  1953 
SEP.   2 


6.78 
5.38 


JAN.   6.  1954 
SEP.   6 


7.28 
6.50 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


7.50 
5.70 


DEC.  10.  1955 


7S/22E-16G7  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   252.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.55  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.92  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1955. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  12,  1953 
SEP.   2 


8.40 
6.55 


JAN. 
SEP. 


6. 
3 


1954 


8.85 
7.27 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


8.92 
6.92 


NOV.  17t  1955 


7S/22E-16G8  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   252.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSD.  SEP,   2.  1953. 
LOWEST  WATER-LEVEL     9.50  BELOW  LSO.  JAN.   6.  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  13.  1953 
SEP.   2 


8.50 
7.30 


JAN. 
SEP, 


6.  1954 

3 


9.50 
7,94 


JAN, 
SEP, 


5.  1955 
1 


9.04 
7.64 


NOV.  17.  1955 
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7S/22E-16G9  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   253.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.80  BELOW  LSO.  JAN.   6.  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


•  ATER 
LEVEL 


MAR.  13.  1953 
SEP.   2 


8.80 
7.50 


JAN. 
SEP. 


6.  1954 
6 


9. BO 
8.20 


JAN. 
SEP. 


5.  1955 
1 


9.40 
8.10 


DEC.  10.  1955 


7S/22E-16610  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   253.13  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1953. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.80  BELOW  LSD.  JAN.   6.  1954. 
RECORDS  available:  1953-55. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR.  13.  1953 
SEP.   2 


8.85 
7.50 


JAN.   6, 
SEP.   6 


1954 


9.80 
8.28 


JAN.   5.  1955 
SEP.   1 


9.59 
8.49 


DEC.  10.  1955 


7S/22E-16H1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.8  FT  IN  1971. 
LSO   253.84  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.82  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.95  BELOW  LSO.  FEB.  17.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  3.  1961 

SEP.  14 

JAN.  17.  1962 

SEP.  19 


9.34  JAN.  22.  1963 

8.27  SEP.  18.  1964 

8.97  JAN.  20.  1965 

8.47  SEP.  7 


9.37 

JAN. 

11. 

1966 

9.62 

FEB. 

17. 

1968 

11.95 

6.87 

SEP. 

15 

8.12 

SEP. 

16 

9.50 

9.22 

JAN. 

17. 

1967 

9.42 

AUG. 

4. 

1971 

10.35 

6.82 

SEP. 

16 

10.37 

7S/22E-16J1  S.   DEPTH  13.2  FT  IN  1971. 
LSO    250  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.77  BELOW  LSD.  AUG.  12.  1971( 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.77  BELOW  LSD.  AUG.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  12.  1971 


9.77 


7S/22E-16J2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.0  FT  IN  1971. 
LSD   253.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.45  BELOW  LSD.  SEP.  15*  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.50  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

FES. 
SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 

3.  1961 
14 

17,  1962 
19 
ZZ^    1963 

9.49 
7.07 
9.32 
8.37 
9.77 

SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 

26.  1963 

14.  1964 

18 

20.  1965 

7.27 
9.37 
6.87 
9.3tf 

SEP. 
JAN. 
SEP. 
JAN. 

7.  1965 
11.  1966 
15 
17,  1967 

6.90 

9.90 

6.45 

10.55 

SEP. 
JAN. 
SEP. 
AUG. 

15. 
16. 
16 
17, 

1967 
1968 

1971 

10.80 

11.50 

8.90 

9.80 
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7S/22e-lbJ3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.6  FT  IN  1971. 
LSD   253.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.34  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.44  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

3. 

1961 

8.99 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

6.54 

JAN. 

14. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

8.44 

OCT. 

24 

SEP. 

13 

7.54 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

7.74 

7.04  SEP.  7»  1965 

8.79  JAN.  11,  1966 

7.39  SEP.  15 

8.59  JAN.  17.  1967 


6.34  SEP.  15.  1967  10.34 

8.74  JAN.  16.  1968  10.44 

7.09  SEP.  16  8.50 

8.99  AUG.  17.  1971  9.99 


¥ 


7S/22E-16K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.8 
FT  IN  1971. 

LSD   252.60  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.58  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.13  BELOW  LSD.  AUG.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

3. 

1961 

8.49 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

7.41 

JAN. 

14, 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

8.21 

SEP. 

18 

SEP. 

19 

6.62 

JAN. 

13, 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

6.82 

6.88  SEP.  7,  1965 

8.38  JAN.  11.  1966 

6.63  SEP.  15 

8.28  JAN.  17.  1967 


6.58  SEP.  15.  1967  9.78 

8.98  JAN.  16.  1968  9.73 

7.23  SEP.  16  8.75 

9.13  AUG.  12,  1971  10.13 


7S/22E-17C1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.0  FT  IN  1971. 
LSD   252.02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.72  BELOW  LSD.  SEP.   4.  1957, 
LOkEST  water  level    10.90  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  available:  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

17. 

1950 

7.68 

SEP. 

27, 

1955 

8.17 

FEB. 

17. 

1961 

8.00 

SEP. 

13, 

1966 

9.18 

SEP. 

12 

7.35 

FEB. 

25. 

1956 

7.07 

SEP. 

1 

10.08 

JAN. 

19, 

1967 

10.58 

JAN. 

24. 

1951 

7.36 

SEP. 

26 

5.97 

JAN. 

11, 

1962 

9.58 

SEP. 

13 

9.83 

SEP. 

11, 

7.41 

JAN. 

7, 

1957 

6.67 

SEP. 

14 

7.88 

JAN. 

13, 

1968 

10.58 

JAN. 

30. 

1952 

8.06 

SEP. 

4 

5.72 

JAN. 

16, 

1963 

8.06 

SEP. 

14 

9.30 

OCT. 

1 

7.70 

JAN. 

14, 

1958 

6.72 

SEP. 

19 

7.58 

JAN. 

18, 

1969 

10.10 

JAN. 

29. 

1953 

8.37 

SEP. 

17 

7.70 

JAN. 

9, 

1964 

7.33 

SEP. 

22 

6.40 

SEP. 

26 

7.37 

JAN. 

7, 

1959 

8.40 

SEP. 

8 

5.73 

JAN. 

20, 

1970 

10.50 

JAN. 

15. 

1954 

8.37 

SEP. 

9 

8.00 

JAN. 

8, 

1965 

7.28 

SEP. 

16 

10.10 

SEP. 

28 

8.27 

JAN. 

15, 

1960 

7.80 

SEP. 

10 

6.68 

JAN. 

13, 

1971 

10.90 

JAN. 

22, 

1955 

8.07 

SEP. 

13 

7.40 

JAN. 

10, 

1966 

7.63 

JULY 

21 

9.85 

7S/22E-17P1  S. 

LSD    250  FT  ABOVE 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 
RECORDS  available: 


DEPTH  260  FT  IN  1950, 
MSL. 

6.85  BELOW  LSD,  JAN. 
fl.40  BELOW  LSD,  AUG. 
1961,  1972. 


254.8  FT  IN  1972. 

24,  1961, 
3,  1972. 


DATE 
JAN.  24,  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   3,  197? 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


6.85 


8.4 
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7S/22e-18Al  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
U  FT  IN  1965,  11.4  FT  IN  1971. 
LSO   250.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.20  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1965» 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.30  BELOW  LSD,  JAN.  13,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

20,  1965 

6.30 

JAN. 

11,  1967 

10.15 

SEP. 

10 

6.20 

SEP. 

13 

9.80 

JAN. 

10,  1966 

6.70 

JAN. 

13,  1968 

10.30 

SEP. 

14 

9.90 

SEP. 

U 

9.00 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  18,  1969 

SEP.  22 

JAN.  20,  1970 


9.15  SEP.  16,  1970  9.80 
6.45  JAN.  13,  1971  10.00 
9.60    JULY  21  9.35 


7S/22E-18J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1967,  13.4  FT  IN  1971. 
LSD   250.88  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.07  BELOW  LSD,  NOV.   6,  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.95  dELOW  LSD,  JAN.  13,  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  20,  1965 
SEP.  10 
NOV.   6 
JAN.  10,  1966 


7.47  SEP.  14,  1966 

7.27  JAN.  12,  1967 

7.07  SEP.  13 

7.72  JAN.  13,  1968 


9.67  SEP.  14,  1968 

10.37  JAN.  18,  1969 

10.40  SEP.  22 

10.95  JAN.  20,  1970 


9.45 

SEP. 

16, 

1970 

10.10 

9.75 

JAN. 

13, 

1971 

10.65 

8.35 

JULY 

21 

10.05 

9.75 

7S/22E-18K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.4  FT  IN  1971. 
LSO   248.64  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.80  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1969, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.98  bELOW  LSO,  JAN.  12,  1967. 
RECORDS  available:  1967-71. 


DATE 


water 
level 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  12,  1967 

SEP.  13 

JAN.  13,  1968 


8.98  SEP.  14,  1968  7.70 
8.33  JAN.  18,  1969  8.00 
8.78 


SEP.  10,  1969 
JAN.  20,  1970 


6.80 
8.45 


MAY   22,  1970 
JULY  21,  1971 


7.60 
7.74 


7S/22E-18Q1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1968,  12.0  FT  IN  1971. 
LSO   248.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.02  BELOW  LSD,  JULY  20,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.27  BELOW  LSD,  JAN.  12,  1967. 
RECOROS  available:  1965-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

6.60 

SEP. 

16,  1970 

7.35 

6.90 

JAN. 

13,  1971 

6.20 

5.90 

JULY 

21 

6.84 

7.50 

JULY  20,  1965 

SEP.  10 

NOV.  6 

JAN.  10,  1966 


5.02  SEP.  14,  1966 

5.42  JAN.  12,  1967 

6.12  SEP.  13 

6.62  FEB.  19,  1968 


6.47  SEP.  14,  1968 

8.27  JAN.  18,  1969 

7.37  SEP.  22 

8.00  JAN.  20,  1970 
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RECOHPS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-19A1  S 
12.2  FT  IN  1971. 
LSO   248. *0  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.39  BELOW  LSD.  SEP.  10«  1959. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  SEP.  14.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

a.  1957 

5.54 

FEB. 

20. 

1961 

6.99 

JAN. 

9.  1965 

6.54 

SEP. 

14.  196S 

7.10 

SEP. 

19 

4.99 

SEP. 

6 

4.79 

SEP. 

10 

5.99 

JAN. 

18.  1969 

7.80 

JAN. 

14.  1958 

5.44 

JAN. 

11. 

1962 

6.04 

JAN. 

10.  1966 

7.59 

SEP. 

22 

6.40 

SEP. 

17 

4.94 

SEP. 

14 

5.39 

SEP. 

14 

F 

JAN. 

20.  1970 

8.60 

JAN. 

7,  1959 

6.19 

JAN. 

17, 

1963 

7.09 

JAN. 

12.  1967 

9.74 

SEP. 

16 

8.10 

SEP. 

10 

4.39 

SEP. 

19 

5.59 

SEP. 

13 

9.04 

JAN. 

13.  1971 

9.25 

JAN. 

15.  1960 

6.04 

JAN. 

9, 

1964 

5.99 

FEB. 

19.  1968 

9.00 

JULY 

21 

7.45 

SEP. 

13 

5.89 

SEP. 

10 

4.89 

7S/22E-19F1  S.   DEPTH  490  FT  IN  1958.  63.3  FT  IN  1972. 
LSD    325  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    84.50  BELOW  LSD.  SEP.  20.  1961. 
DRY.  nATER  level  NOT  MEASUREABLE.  AUG.   3.  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961.  1972. 


DATE 
SEP.  20.  1961 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.   3.  197? 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


84.50 


7S/22E-19R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/lb/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
14  FT  WHEN  DRILLED,  11.9  FT  IN  1971. 
LSD   249.54  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.75  BELOW  LSD.  SEP.   6.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.45  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1967. 
RECORDS  available:  1957-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

MATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8. 

1957 

8.64 

MAR. 

3. 

1961 

9.05 

JAN. 

9,  1965 

9.60 

SEP. 

17,  1968 

9.40 

SEP. 

10 

7.54 

SEP. 

6 

6.75 

SEP. 

10 

9.15 

JAN. 

18,  1969 

10.25 

JAN. 

14. 

1956 

8.34 

JAN. 

13. 

1962 

8.60 

JAN. 

10.  1966 

10.80 

SEP. 

20 

7.80 

SEP. 

26 

7.79 

SEP. 

14 

9.40 

SEP. 

14 

10.05 

JAN. 

20,  1970 

11.55 

JAN. 

7. 

1959 

9.34 

JAN. 

17. 

1963 

9.40 

JAN. 

12.  1967 

12.45 

SEP. 

21 

7.65 

SEP. 

10 

8.64 

SEP. 

19 

7.60 

SEP. 

18 

9.70 

JAN. 

13.  1971 

11.70 

JAN. 

16, 

1960 

8.25 

JAN. 

9. 

1964 

9.20 

JAN. 

13.  1968 

11.80 

AUG. 

18 

8.87 

SEP. 

14 

8.45 

SEP. 

10 

8.05 

7S/22E-20Q1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
15.2  FT  IN  1971. 
LSD   248.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.50  BELOW  LSD.  SEP.  19.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.50  BELOW  LSD.  JAN.  18.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1941.  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

26, 

1941 

6.58 

FEB. 

24. 

1955 

4.59 

APR. 

5, 

1961 

8.47 

SEP. 

14, 

1966 

9.35 

AUG. 

6 

7.03 

AUG. 

30 

5.69 

SEP. 

6 

6.57 

JAN. 

13, 

1967 

10.80 

FEB. 

17, 

1950 

7.06 

JAN. 

28. 

1956 

4.99 

JAN. 

13. 

1962 

8.57 

SEP. 

18 

8.70 

SEP. 

13 

7.06 

SEP. 

26 

4.29 

SEP. 

14 

8.77 

JAN. 

13, 

1968 

10.70 

JAN. 

24, 

1951 

7.61 

JAN. 

8. 

1957 

5.99 

JAN. 

18. 

1963 

8.97 

SEP. 

17 

8.60 

SEP. 

27 

7.26 

SEP. 

19 

4.76 

SEP. 

19 

3.50 

JAN. 

21. 

1969 

10.60 

JAN. 

23, 

1952 

7.16 

JAN. 

14, 

1958 

6.61 

JAN. 

9, 

1964 

8.65 

SEP. 

20 

8.90 

SEP. 

12 

7.66 

SEP. 

18 

5.21 

SEP. 

9 

7.45 

JAN. 

21. 

1970 

10.75 

JAN. 

29, 

1953 

6.09 

JAN. 

7, 

1959 

6.96 

JAN. 

9. 

1965 

9.10 

SEP. 

21 

9.20 

SEP. 

28 

4.19 

SEP. 

10 

6.36 

SEP. 

10 

7.90 

JAN. 

18. 

1971 

11.50 

JAN. 

15, 

1954 

6.79 

JAN. 

5, 

1960 

8.31 

JAN. 

10, 

1966 

10.00 

AUG. 

18 

8.69 

SEP. 

30 

4.19 

SEP. 

14 

7.36 
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7S/22E-21&1  S. 
10.7  FT  IN  1971. 
LSD   252.25  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LO»(EST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.fe8  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1964. 
lO.ftO  BELOW  LSD.  JAN.  13.  19b8. 


RECORDS  AVAILABLE!  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  12.  1964 

SEP.  9 

JAN.  9,  1965 

SEP.  10 


7.78  JAN.  12.  1966 

4.68  SEP.  13 

7.63  JAN.  12.  1967 

5.00  SEP.  13 


8.85  JAN.  13.  1968 

5.60  SEP.  14 

9.10  JAN.  28.  1969 

9.10  SEP.  9 


10.80  JAN.  21.  1970     10.60 

7.95  MAY  22  9.70 

10.60  AUG.  12.  1971  8.12 
7.70 


7S/22E-21D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/21/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.3  FT  IN  1971. 
LSD   250.03  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.73  BELOW  LSD.  OCT.   1.  1952. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JAN.  23.  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1944-48.  1950-59.  1968-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

18. 

1944 

6.00 

SEP. 

2. 

1950 

5.76 

JAN. 

29. 

1955 

5.53 

FEB. 

4. 

1959 

6.83 

JAN. 

12. 

1945 

6.10 

JAN. 

23. 

1951 

F 

SEP. 

27 

5.53 

JAN. 

13. 

1968 

9.65 

JULY 

6 

5.40 

SEP. 

11 

5.88 

JAN. 

27. 

1956 

5.43 

SEP. 

14 

7.85 

MAR. 

30. 

1946 

4.82 

FEB. 

7. 

1952 

6.43 

SEP. 

26 

5.48 

JAN. 

18, 

1969 

9.05 

SEP. 

4 

5.48 

OCT. 

1 

3.73 

JAN. 

8, 

1957 

5.53 

SEP. 

20 

7.45 

JAN. 

9, 

1947 

5.48 

JAN. 

29, 

1953 

6.73 

SEP. 

10 

4.63 

JAN. 

21, 

1970 

9.35 

OCT. 

9 

5.56 

SEP. 

28 

5.73 

JAN. 

23. 

1958 

6.03 

SEP. 

16 

8.35 

JAN. 

12. 

1948 

6.07 

JAN. 

14, 

1954 

5.83 

SEP. 

12 

5.63 

JAN. 

18, 

1971 

9.80 

JAN. 

5. 

1950 

5.79 

SEP. 

29 

5.93 

JAN. 

14. 

1959 

6.53 

JULY 

21 

6.56 

7S/22E-21J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.4 
FT  IN  1971. 

LSD   252.52  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.01  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD.  JAN.  17,  1968. 
RECORDS  available:  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

12, 

1964 

8.26 

JAN. 

12. 

1966 

9.81 

JAN. 

17. 

1968 

12.00 

JAN. 

21. 

1970 

11.15 

SEP. 

9 

5.01 

SEP. 

14 

6.86 

SEP. 

17 

9.90 

MAY 

25 

11.10 

JAN. 

9. 

1965 

8.21 

JAN. 

14, 

1967 

10.11 

JAN. 

22. 

1969 

11.30 

AUG. 

11. 

1971 

9.72 

SEP. 

10 

7.26 

SEP. 

18 

10.10 

SEP. 

9 

11.25 

7S/22E-21L1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   250.81  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.10  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1965.  SEP.  14,  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.97  BELOW  LSD.  JAN.  22.  1969. 
RECORDS  available:  1964-69.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.   8.  1964 
DEC.  10 
JAN.   9.  1965 
SEP.  10 


6.15  JAN.  13.  1966 

6.95  SEP.  14 

7.20  JAN.  13.  1967 
6.10 


8.65  SEP.  IS.  1967 
6.10  JAN.  17.  1968 
8.80    SEP.  17 


8.6S    JAN.  22,  1969      9.97 
9.40    AUG.  12  8.77 

8.47    JULY   2.  1971       P 
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7S/22t.-21Pl  S.   RECOTOS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   249.58  FT  ABOVE  MSL. 

rtlSHEST  WATER  LEVEL     4.90  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.20  BELOW  LSD.  JAN.  21,  1970. 
RECORDS  available;  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  8,  1964 

DEC.  10 

JAN.  9,  1965 

SEP.  10 


5.05  FEB.  14.  1966 

5.85  SEP.  14 

6.20  JAN.  14,  1967 

4.90  SEP.  18 


7.70  JAN.  17,  196S 

5.00  SEP.  17 

8.3C  JAN.  22,  1969 

7.60  SEP.  9 


9.60  JAN.  21,  1970     10.20 

7.25  MAY  25            8.60 

9.45  SEP.  2,  1971       P 
7.40 


7S/22E-21P2  S*.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   249.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.20  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.50  BELOW  LSO,  JAN.  17,  1968,  JAN.  22,  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-69,  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

8,  1964 

5.60 

JAN. 

13,  1966 

8.20 

DEC. 

10 

6.20 

SEP. 

14 

5.50 

JAN. 

9,  1965 

6.60 

JAN. 

13,  1967 

8.80 

SEP. 

10 

5.20 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  18,  1967 
JAN.  17,  1968 
SEP.  17 


8.20    JAN.  22,  1969      9.50 
9.50    SEP.   9  8.20 

7.75    SEP.   2,  1971       P 


7S/22E-21P3  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.0  FT  IN  1971. 
LSO   252.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEhl  LEVEL     7.81  BELOW  LSD,  SEP.  14,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.80  BELOW  LSD,  JAN.  21,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT.  6,  1964 

DEC.  10 

JAN.  9,  1965 

SEP.  10 


7.82  JAN.  12,  1966 

8.62  SEP.  14 

8.87  JAN.  14,  1967 

7.82  SEP.  18 


9.57  JAN.  17,  1968 

7.81  SEP.  17 

11.16  JAN.  22,  1969 

10.51  SEP.  9 


11.36  JAN.  21,  1970     11.80 

10.21  MAY  25  11.30 

11.36  SEP.   2,  1971     10.99 
10.41 


7S/22E-21P4  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
8.7  FT  IN  1971. 
LSO   247.66  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.45  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1965, 

LOWEST  WATER  LEVEL     7.35  bElOW  LSD,  JAN.  17,  1968,  JAN.  22,  1969,  JAN.  21,  1970. 
RECORDS  available:  1964-71. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

8,  1964 

3.80 

JAN, 

13,  1966 

6.75 

DEC. 

10 

4.15 

SEP. 

14 

3.85 

JAN. 

9,  1965 

5.15 

JAN. 

13,  1967 

7.15 

SEP. 

10 

3.45 

SEP. 

18 

5.20 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  17,  1968 

SEP.  17 

JAN.  22,  1969 

SEP.  9 


7.35  JAN.  21,  1970      7.35 

6.00  MAY  25  7.30 

7.35  AUG.  18,  1971      5.34 
6.15 
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7S/22E-21R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.9  KT  IN  1971. 
LSD   250.78  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.25  BELOW  LSD»  SEP.  14.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.65  BELOW  LSD.  JAN.  21.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE;  1964-71. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

8.  1964 

6.35 

JAN. 

12.  1966 

8.75 

DEC. 

10 

7.30 

SEP. 

14 

6.25 

JAN. 

9,  1965 

7.35 

JAN. 

14.  1967 

9.50 

SEP. 

10 

6.30 

SEP. 

18 

8.90 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

9.90 

JAN. 

21.  1970 

11.85 

9.95 

MAY 

25 

10.70 

10.50 

AUG. 

11.  1971 

9.86 

9.10 

JAN.  17.  1968 

SEP.  17 

FEB.  12.  1969 

SEP.  9 


7S/22E-22M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.4  FT  IN  1971. 
LSD   250.40  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.00  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.20  BELOW  LSO.  JAN.  17.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE;  1964-71. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

12.  1964 

10.05 

SEP. 

9 

6.00 

JAN. 

9.  1965 

6.25 

SEP. 

10 

6.35 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

11.20 

JAN. 

21.  1970 

10.95 

8.45 

MAY 

25 

10.00 

10.85 

AJG. 

12,  1971 

9.42 

8.40 

JAN.  12.  1966 

SEP.  14 

JAN.  14.  1967 

SEP.  18 


8.25  JAN.  17.  1968 

5.00  SEP.  17 

8.70  JAN.  22.  1969 

8.70  SEP.  9 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-22N1  S 
13.9  FT  IN  1971. 
LSD    251  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.35  BELOW  LSD.  SEP.  11.  1922. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.77  BELOW  LSD.  AUG.  11.  1971. 
RECORDS  available;  1918-19.  1922-26.  1936.  1971. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14.  1918 

9.46 

OCT. 

8.  1923 

7.75 

APR. 

5.  1919 

10.06 

JAN. 

26,  1924 

8.45 

MAY 

7 

10.06 

SEP. 

24 

7.55 

SEP. 

11.  1922 

7.35 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.   9.  1925 

SEP.   7 

JAN.   7.  1926 


8.25    MAR.  27.  1926     10.05 

8.75    JULY   1.  1936     10.08 

10.55    AUG.  11.  1971     10.77 


7S/22E-22P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
14  FT  IN  1968.  12.7  FT  IN  1971. 
LSO   249.08  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.61  BELOW  LSD.  FEB.  12,  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.75  BELOW  LSD.  JAN.  17.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE;  1964-71. 


DEPTH 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

10.75 

JAN. 

21,  1970 

9.50 

9.10 

MAY 

25 

9.40 

9.80 

AUG. 

11,  1971 

9.23 

9.90 

FEB.  12,  1964 

SEP.  9 

JAN.  9,  1965 

SEP.  10 


6.61  JAN.  12,  1966 

7.71  SEP.  14 

7.66  JAN.  14,  1967 

7.41  SEP.  18 


7.06  JAN.  17,  1968 

7.61  SEP.  17 

8.86  JAN.  21,  1969 

9.80  SEP.  9 
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7S/22E-2401  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/27/71  FURNEO  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.9  FT  IN  1971. 
LSD   252.50  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.50  BELOW  LSD»  JUNE  24.  1922. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  available:  1918-19.  1922-27.  1929.  1936-55.  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14. 

1918 

6.63 

SEP. 

29, 

1939 

3.34 

SEP. 

12. 

1950 

4.89 

JAN. 

15. 

1962 

6.24 

APR. 

4. 

1919 

5.93 

FEB. 

28. 

1940 

5.04 

JAN. 

23. 

1951 

4.89 

SEP. 

18 

4.44 

MAY 

6 

5.53 

SEP. 

26 

4.89 

SEP. 

11 

4.82 

JAN. 

17. 

1963 

6.84 

JUNE 

24. 

1922 

1.50 

JAN. 

19. 

1941 

4.39 

JAN. 

23. 

1952 

6.32 

SEP. 

19 

3.44 

DEC. 

8. 

1923 

5.64 

SEP. 

26 

3.59 

OCT. 

1 

4.92 

JAN. 

11. 

1964 

5.59 

JAN. 

26. 

1924 

5.74 

FEB. 

20. 

1942 

4.19 

JAN. 

29. 

1953 

6.32 

SEP. 

9 

4.39 

OCT. 

18 

6.24 

SEP. 

11 

3.69 

SEP. 

2 

3.61 

JAN. 

8. 

1965 

6.49 

2. 

1925 

6.34 

JAN. 

12. 

1943 

5.29 

JAN. 

6. 

1954 

5.51 

SEP. 

10 

4.59 

OCT. 

22 

6.34 

MAY 

4 

3.69 

SEP. 

1 

4.31 

JAN. 

10. 

1966 

7.89 

JAN. 

12. 

1926 

6.74 

OCT. 

19. 

1944 

4.69 

JAN. 

5, 

1955 

4.81 

SEP. 

13 

5.24 

HAR. 

27 

6.14 

JAN. 

11. 

1945 

4.99 

SEP. 

1 

4.21 

JAN. 

12. 

1967 

7.59 

HAY 

12. 

1927 

6.24 

JULY 

6 

4.09 

JAN. 

8. 

1957 

3.52 

SEP. 

13 

6.19 

JUNE 

2 

7.54 

MAR. 

30. 

1946 

3.79 

SEP. 

10 

3.88 

JAN. 

12. 

1968 

7.69 

9. 

1929 

7.74 

SEP. 

7 

4.94 

JAN. 

14. 

1958 

5.43 

SEP. 

4 

4.04 

JULY 

20 

7.54 

JAN. 

9. 

1947 

4.31 

SEP. 

17 

4.70 

JAN. 

18. 

1969 

7.54 

NOV. 

19. 

1936 

6.19 

SEP. 

27 

4.24 

JAN. 

7. 

1959 

6.40 

SEP. 

19 

4.24 

JAN. 

30. 

1937 

6.74 

JAN. 

12. 

1948 

5.29 

SEP. 

9 

4.60 

JAN. 

20. 

1970 

7.94 

SEP. 

18 

4.64 

SEP. 

17 

4.40 

JAN. 

4. 

1960 

6.30 

SEP. 

16 

6.25 

JAN. 

10. 

1938 

3.84 

JAN. 

18. 

1949 

4.24 

SEP. 

13 

3.00 

JAN. 

13. 

1971 

8.00 

SEP. 

15 

5.14 

SEP. 

21 

4.52 

APR. 

5. 

1961 

5.24 

JULY 

27 

5.67 

JAN. 

4. 

1939 

4.34 

JAN. 

5. 

1950 

5.44 

SEP. 

6 

4.44 

7S/22E-25A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.6  FT  IN  1971. 
LSD   252.02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.05  BELOW  LSD.  JAN.  16.  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.75  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1968-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  16.  1968 
SEP.  18 


5.05 
5.95 


JAN.  21,  1969 
SEP.  20 


6.30 
6.55 


JAN.  21,  1970 
SEP.  21 


6.85 
6.90 


JAN.  19. 
SEP.   1 


1971 


8.75 
6.74 


7S/22E-25K1  S. 
LSD   251.38  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.92  BELOW  LSD,  JUNE  15,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.08  BELOW  LSD,  FEB.  18,  1948. 
RECORDS  available:  1948,  1971. 


DATE 
FEB.  18,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.08G   JUNE  15,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
4.92G   AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/22E-25K2  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   250.91  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.23  BELOW  LSD.  OCT.   2.  1952, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.08  BELOW  LSD.  JULY  19.  1929. 
RECORDS  available:  1921.  1923-26.  1929.  1948-55,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

28,  1921 

8.15 

MAR. 

27,  1926 

7.98 

JAN. 

5,  1950 

7.38 

SEP. 

28,  1953 

6.03 

NOV. 

16,  1923 

7.68 

MAY 

15,  1929 

9.98 

SEP. 

13 

5.74 

JAN. 

IS,  1954 

7.23 

MAR. 

24,  1924 

6.98 

JULY 

19 

10.08 

JAN. 

25.  1951 

5.83 

SEP. 

30 

5.73 

SEP. 

22 

8.28 

FEB. 

18,  1948 

6.59 

SEP. 

12 

6.13 

MAR. 

22,  1955 

8.00 

FEB. 

28,  1925 

8.28 

SEP. 

7 

5.84 

JAN. 

24,  1952 

7.23 

SEP. 

29 

6.00 

OCT. 

21 

8.78 

SEP. 

21,  1949 

6.29 

OCT. 

2 

5.23 

AUG. 

la,  1971 

P 

JAN. 

12,  1926 

8.98 

DEC. 

5 

6.78 

FEB. 

27,  1953 

7.43 

>*^WM«B 
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7S/22E-25K3  S. 
LSD   251. ifS  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATt><  LEVEL     6.01  BELOW  LSO.  JULY   3i 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.31  BELOW  LSD.  FEB.   B. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948.  1971. 


19<»8. 
1948. 


DATE 
FEB.   8.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 

3.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.01G   AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.31G   JULY 


7S/22E-25K4  S. 
LSD   250.23  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.87  BELOW  LSD.  SEP.   7, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.08  BELOW  LSD.  FEB.  16, 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


1948, 
1948. 


DATE 
FEB.  16,  1946 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.08G   SEP.   7,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
5.87G   AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/22E-25N1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   246.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.82  BELOW  LSD,  APR.   1,  1946. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.10  BELOW  LSD.  JULY   6,  1945. 
RECORDS  available:  1945-47.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  27.  1945 
JULY   6 


6.6 
7.1 


APR. 
SEP. 


1.  1946 
4 


4.82 
6.36 


JAN.  13.  1947 
APR.  25 


6.25 

4.95 


7S/22E-25Q1  S. 
LSD   253.56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.46  BELOW  LSD.  JULY   3.  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.48  BELOW  LSD,  FEB.  18,  1948. 
RECORDS  available:  1948,  1971. 


PATE 
FEB.  18,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9.466   JULY   3,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
B.48G   AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/22E-2502  S. 
LSD   254.10  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.50  BELOW  LSD,  MAY    5,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.27  BELOW  LSD,  FEB.  18,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
FEB.  18,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
5,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
6.506   AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


10.276   MAY 


7S/22E-2SQ3  S. 
LSD   250.32  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.78  BELOW  LSD,  JULY  14,  X948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     1.96  BELOW  LSD,  FEB.  18,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
FEB.  18,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
1.96G   JULY  14,  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
1.76G   AUG.  18,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


HATER 
LEVEL 
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7S/22E-2504  S. 
LSD   254.02  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.*2  BELOW  LSDt  SEP.   9,  1948. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.38  BELOW  LSD.  FEB.  18.  19<»8. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948,  1971. 


DATE 
FEB.  18.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
10.386   SEP.   9.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9.426   AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/22E-2505  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   249,13  FT  ABOVE  MSL. 

HI6HEST  WATER  LEVEL     5.01  BELOW  LSD.  OCT.  14.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.08  BELOW  LSD.  JULY  19,  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1921.  1923-26.  1929.  1963.  1971. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

JULY 

28.  1921 

7.83 

HAR. 

19,  1923 

5.48 

DEC. 

12 

7.08 

JAN. 

26,  1924 

6.58 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.  22,  1924 

FEB.  28,  1925 

OCT.  21 

JAN.  14,  1926 


7.38  MAR.  26,  1926 

7.78  MAY  15,  1929 

7.88  JULY  19 
b.38 


7.98    OCT.  14.  1963      5.01 
8.78    NOV.  16  5.56 

9.08    AUG.  18.  1971       P 


7S/22E-26M1  S. 
LSD   249.41  FT  ABOVE  MSL. 

HI6HEST  WATER  LEVEL     7.25  BELOW  LSD,  AUG.   9.  1947. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.09  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1947-48.  1971. 


DATE 
JAN.  10,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.29G   AUG.   9,  1947 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.256   JAN.  12.  1948 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.09G   AUG.  24.  1971 


HATER 
LEVEL 


7S/22E-27B1  S 
17.1  FT  IN  1971. 
LSD   250.88  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8.87  BELOW  LSD.  JUNE  30,  1925, 
16.20  BELOW  LSD,  MAY   25,  1970. 


RECORDS  AVAILABLE:  1925-26,  1964-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

30,  1925 

8.87 

SEP. 

9,  1964 

8.91 

JAN. 

14.  1967 

10.11 

SEP. 

9.  1969 

14.20 

SEP. 

7 

9.45 

JAN. 

9,  1965 

10.71 

SEP. 

lb 

14.55 

JAN. 

21.  1970 

16.05 

JAN. 

7,  1926 

11.67 

SEP. 

10 

9.41 

JAN. 

17.  1968 

15.80 

MAY 

25 

16.20 

MAR. 

30 

10. t7 

JAN. 

12.  1966 

11.06 

SEP. 

17 

14.40 

AUG. 

11,  1971 

14.68 

MAR. 

11,  1964 

10.21 

SEP. 

14 

9.41 

JAN. 

21.  1969 

15.80 

7S/22E-27C1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  1967.  14.7  FT  IN  1971. 
LSD   249.86  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.21  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1964. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.65  BELOW  LSD,  JAN.  21,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


DEPTH  17  FT 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.  12,  1964 

SEP.  9 

JAN.  9.  1965 

SEP.  10 


8.51  JAN.  12.  1966 

6.21  SEP.  14 

8.61  JAN.  14.  1967 

7.16  SEP.  18 


9.36  JAN.  17,  1968 

7.46  SEP.  17 

10.16  JAN.  21.  1969 

11.60  SEP.  9 


13.35  JAN.  21.  1970     13.65 

11.75  MAY  25  13.40 

13.40  AUG.  11,  1971     12.05 
11.60 
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7S/22e-27Ll  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.8 
FT  IN  1971. 

LSD   246.09  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.46  BELOW  LSO»  SEP.  14.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.90  BELOW  LSD.  JAN.  21.  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

12.  1964 

7.46 

JAN. 

13.  1966 

7.51 

SEP. 

9 

5.36 

SEP. 

14 

3.46 

JAN. 

9.  1965 

6.91 

JAN. 

14,  1967 

8.96 

SEP. 

11 

5.41 

SEP. 

18 

9.06 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

12.36 

JAN. 

21.  1970 

12.60 

11.61 

MAY 

25 

12.60 

12.90 

AUG. 

12.  1971 

12.10 

12.70 

JAN.  17.  1968 

SEP.  17 

JAN.  21.  1969 

SEP.  9 


7S/22E-27L2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1970  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  14.9 
FT  IN  1971. 

LSD   244.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.92  BELOW  LSD.  SEP.  14.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.60  BELOW  LSD.  JAN.  2l»  1970. 
RECORDS  available:  1964-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

12. 

1964 

6.66 

JAN. 

13. 

1966 

6.52 

JAN. 

17. 

1968 

11.84 

JAN. 

21. 

1970 

12.60 

SEP. 

9 

4.72 

SEP. 

14 

3.92 

SEP. 

17 

11.14 

MAY 

25 

12.40 

JAN. 

9, 

1965 

6.12 

JAN. 

14. 

1967 

7.22 

JAN. 

21. 

1969 

11.99 

AUG. 

12. 

1971 

11.40 

SEP. 

11 

4.77 

SEP. 

18 

10.54 

SEP. 

9 

10.40 

7S/22E-2aDl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.1  FT  IN  1971. 
LSD   247.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.80  BELOW  LSD.  SEP.  19.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.45  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

15.  1960 

6.59 

JAN. 

18.  1963 

5.50 

JAN. 

13.  1966 

7.40 

JAN. 

21.  1969 

8.25 

SEP. 

14 

4.39 

SEP. 

19 

2.80 

SEP. 

14 

4.60 

SEP. 

20 

6.25 

JAN. 

3.  1961 

6.70 

JAN. 

9,  1964 

6.20 

JAN. 

13.  1967 

7.80 

JAN. 

21.  1970 

8.20 

SEP. 

6 

4.10 

SEP. 

9 

3.85 

SEP. 

18 

5.85 

SEP. 

21 

6.80 

JAN. 

15.  1962 

5.00 

JAN. 

9.  1965 

5.95 

JAN. 

13.  1968 

8.45 

JAN. 

18.  1971 

7.45 

SEP. 

18 

4.40 

SEP. 

10 

4.80 

SEP. 

17 

6.20 

AUG. 

18 

6.12 

RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.5 


7S/22E-29H1  S 
FT  IN  1971. 

LSD   248.51  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.08  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1962. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.81  BELOW  LSD.  AUG.  18.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-69.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

30.  1959 

8.08 

JAN. 

13.  1962 

6.08 

JAN. 

9,  1965 

8.60 

JAN. 

13.  1968 

10.55 

SEP. 

10 

7.23 

SEP. 

7 

9.08 

SEP. 

11 

7.70 

SEP. 

17 

8.65 

JAN. 

S.  1960 

9.63 

JAN. 

18.  1963 

9.28 

JAN. 

13.  1966 

9.95 

JAN. 

22.  1969 

10.45 

SEP. 

14 

6.68 

SEP. 

19 

6.18 

SEP. 

14 

8.35 

SEP. 

9 

8.50 

HAR. 

2.  1961 

7.48 

JAN. 

10.  1964 

8.88 

JAN. 

13.  1967 

10.30 

AUG. 

18.  1971 

10.81 

SEP. 

6 

6.88 

SEP. 

10 

6.35 

SEP. 

18 

8.20 
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7S/22E-29R1  S.   DEPTH  Il.2  FT  IN  1971. 
LSD    246  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.64  BELOW  LSD.  AUG.  18.  1971. 
LOWEST  WATER  LEVEL     5.6*  BELOW  LSD.  AUG.  18.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


DATE 
AUG.  18.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5.64 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  20.5 


7S/22E-30B1  ! 
FT  IN  1971. 

LSO   249.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.«0  BELOW  LSD.  SEP.  IB.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.55  BELOW  LSD.  JAN.  12.  1967. 
RECORUS  available:  1967-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  12.  1967 

SEP.  18 

JAN.  13.  1968 


11.55    SEP.  17.  1968      9.75    SEP.   9.  1969      8.80 
8.*0    JAN.  18,  1969     10.35    JAN.  20.  1970     10.15 
10.75 


HAY   25,  1970 
AUG.  18.  1971 


10.55 
9.96 


7S/22E-3061  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
15.8  FT  IN  1971. 
LSO   248.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.66  BELOW  LSD.  JAN.  14.  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.34  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1968. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

14,  1957 

7.71 

JAN. 

3.  1961 

8.96 

JAN. 

9.  1965 

8.50 

SEP. 

17.  1968 

8.19 

SEP. 

10 

6.86 

SEP. 

6 

6.96 

SEP. 

U 

6.30 

JAN. 

18.  1969 

10.79 

JAN. 

14,  1958 

5.66 

JAN. 

16.  1962 

8.46 

JAN. 

13.  1966 

9.70 

SEP. 

20 

6.74 

SEP. 

26 

6.06 

SEP. 

14 

7.50 

SEP. 

14 

7.95 

JAN. 

20.  1970 

10.59 

JAN. 

8.  1959 

7.26 

JAN. 

17.  1963 

9.80 

JAN. 

13,  1967 

11.09 

SEP. 

21 

7.34 

SEP. 

10 

6.01 

SEP. 

19 

6.90 

SEP. 

18 

7.69 

JAN. 

13.  1971 

11.25 

JAN. 

2.  1960 

8.41 

JAN. 

10.  1964 

9.25 

JAN. 

13«  1968 

11.34 

AUG. 

18 

7.33 

SEP. 

14 

8.76 

SEP. 

10 

6.95 

RECOROS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-30P1  S 
10.2  FT  IN  1971. 
LSO   245.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.40  BELOW  LSD.  SEP.  19.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.28  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1961. 
RECORDS  available:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8.  1997 

6.38 

JAN. 

3, 

1961 

10.28 

JAN. 

9,  1965 

7.25 

SEP. 

17.  1968 

7.60 

SEP. 

10 

6.03 

SEP. 

6 

5.48 

SEP. 

11 

6.65 

JAN. 

18.  1969 

9.95 

JAN. 

14.  1958 

5.68 

JAN. 

16, 

1962 

7.08 

JAN. 

13.  1966 

9.30 

SEP. 

20 

7.05 

SEP. 

18 

6.28 

SEP. 

14 

5.98 

SEP. 

14 

7.35 

JAN. 

20.  1970 

9.90 

JAN. 

8,  1959 

7.48 

APR. 

4, 

1963 

7.00 

JAN. 

13.  1967 

9.90 

SEP. 

21 

8.55 

SEP. 

10 

6.58 

SEP. 

19 

5.40 

SEP. 

18 

7.50 

JAN. 

13.  1971 

9.90 

JAN. 

5,  1960 

8.18 

JAN. 

10, 

1964 

7.70 

JAN. 

13.  1968 

9.70 

AUG. 

18 

7.64 

SEP. 

14 

6.48 

SEP. 

10 

6.45 
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RECORDS  PRIOR  TO  1971  FUKNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.2 


7S/22E-31C11  S 
FT  IN  1971. 

LSD   243.67  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5. S3  BELOW  LSDt  SEP.  10.  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.95  BELOW  LSD.  JAN.  14,  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-27.  1929,  1957-67.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

12. 

1923 

6.93 

JUNE 

4. 

1927 

9.53 

JAN. 

6. 

1960 

6.88 

SEP. 

10. 

1964 

6.60 

NOV. 

22 

6.93 

MAY 

17. 

1929 

8.63 

SEP. 

15 

7.18 

JAN. 

11. 

1965 

8.10 

JAN. 

28. 

1924 

7.23 

JULY 

14 

8.73 

JAN. 

4. 

1961 

7.28 

SEP. 

11 

7.50 

SEP. 

b 

7.53 

JAN. 

10. 

1957 

7.28 

OCT. 

7 

B.UO 

JAN. 

13, 

1966 

9.50 

MAR. 

3. 

1925 

7.13 

SEP. 

10 

5.53 

JAN. 

18. 

1962 

9.20 

SEP. 

16 

7.55 

OCT. 

23 

7.73 

JAN. 

14. 

1958 

7.68 

SEP. 

18 

8.00 

JAN. 

14. 

1967 

9.95 

JAN. 

12. 

1926 

7.33 

SEP. 

18 

5.98 

JAN. 

18. 

1963 

8.80 

SEP. 

18 

7.50 

MAR. 

3 

7.43 

JAN. 

8. 

1959 

7.78 

SEP. 

20 

7.50 

AUG. 

19. 

1971 

8.50 

MAY 

19. 

1927 

9.33 

SEP. 

24 

6.88 

JAN. 

10. 

1964 

8.70 

7S/22E-3301  S. 
9, a  FT  IN  1971. 
LSD   247.37  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOnEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


3.70  BELOW  LSD,  SEP.  19( 
9.80  BELOW  LSD.  JAN.  13. 


1963, 
1967. 


RECORDS  available:  1919.  1946-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

5. 

1919 

9.7 

SEP. 

12. 

1951 

6.36 

SEP. 

18, 

1958 

5.91 

SEP. 

11. 

1965 

4.90 

MAY 

7 

9.4 

JAN. 

24. 

1952 

7.71 

JAN. 

8, 

1959 

7.36 

JAN. 

13, 

1966 

8.60 

AUG. 

8. 

1946 

5.68 

OCT. 

2 

6.29 

SEP. 

10 

5.97 

SEP. 

14 

7.80 

SEP. 

14 

7.11 

JAN. 

31. 

1953 

8.19 

JAN. 

5, 

1960 

8.77 

JAN. 

13. 

1967 

9.80 

JAN. 

13. 

1947 

7.50 

SEP. 

28 

6.29 

SEP. 

14 

6.47 

SEP. 

18 

6.00 

SEP. 

29 

7.14 

JAN. 

15. 

1954 

6.49 

JAN. 

3, 

1961 

8.17 

JAN. 

13. 

1968 

9.75 

JAN. 

12. 

1948 

6.96 

SEP. 

30 

5.09 

SEP. 

6 

5.76 

SEP. 

17 

7.15 

JUNE 

15 

6.58 

JAN. 

31. 

1955 

5.59 

JAN. 

10, 

1962 

7.26 

JAN. 

21. 

1969 

9.05 

NOV. 

4 

7.72 

SEP. 

30 

4.19 

NOV. 

14 

6.20 

SEP. 

20 

7.10 

JAN. 

4. 

1949 

7.96 

JAN. 

?8. 

1956 

4.44 

JAN. 

18. 

1963 

6.80 

JAN. 

21. 

1970 

8.25 

SEP. 

9 

7.92 

SEP. 

26 

4.29 

SEP. 

19 

3.70 

SEP. 

21 

8.20 

JAN. 

5, 

1960 

7.91 

JAN. 

8. 

1957 

6.02 

JAN. 

10. 

1964 

7.25 

JAN. 

19, 

1971 

8.10 

SEP. 

13 

6.56 

SEP. 

10 

5.42 

SEP. 

9 

4.55 

AUG. 

18 

7.45 

JAN. 

25. 

1951 

7.31 

JAN. 

14, 

1958 

6.17 

JAN. 

9. 

1965 

7.10 

7S/22E-33N1  S. 
FT  IN  1971. 

LSD   246.14  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.3 


5.46  BELOW  LSD,  JAN. 
12.09  BELOW  LSD,  APR. 


lUi 
5, 


1957. 
1919. 


SEP.  10.  1957. 


RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1922-26.  1936.  1941,  1948-49,  1957-67,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

5, 

1919 

12.09 

JUNE 

15, 

1936 

11.24 

SEP. 

18, 

1958 

7.20 

SEP. 

20, 

1963 

6.90 

MAY 

8 

11.89 

APR. 

27, 

1941 

8.57 

JAN. 

21, 

1959 

8.90 

JAN. 

10, 

1964 

7.90 

SEP. 

25. 

1922 

8.88 

AUG. 

8 

8.47 

SEP. 

24 

7.20 

SEP. 

10 

6.50 

OCT. 

5, 

1923 

8.38 

JAN. 

12, 

1948 

9.13 

JAN. 

6. 

1960 

8.80 

JAN. 

U, 

1965 

6.55 

NOV. 

23 

9.98 

SEP. 

8 

8.30 

SEP. 

15 

7.60 

SEP. 

U 

6.20 

JAN. 

28, 

1924 

10.28 

JAN. 

5, 

1949 

9.26 

JAN. 

4, 

1961 

9.50 

JAN. 

13, 

1966 

9.90 

SEP. 

5 

10.08 

SEP. 

9 

8.32 

SEP. 

9 

6.10 

SEP. 

16 

7.60 

MAR. 

3, 

1925 

11.38 

JAN. 

10, 

1957 

5.46 

JAN. 

18. 

1962 

9.00 

JAN. 

14, 

1967 

10.50 

OCT. 

23 

9.98 

SEP. 

10 

5.46 

SEP. 

20 

7.50 

SEP. 

19 

10.35 

JAN. 

13, 

1926 

10.58 

JAN. 

14, 

1958 

8.15 

JAN. 

16, 

1963 

8.60 

AUG. 

19, 

1971 

9.75 

APR. 

1 

10.28 
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7S/22E-34C1  S.   DEPTH  13. 3  FT  IN  1971. 
LSD    243  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    12.01  BELOW  LSDf  AUG.  ISi 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.01  BELOW  LSO.  AUG,  18. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


I'i71» 
1971. 


DATE 
AUG.  ie>  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


12.01 


7S/22t-34Hl  S.   DEPTH  lU  FT  IN  1951. 
LSD    245  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.50  BELOW  LSD.  MAY   11.  1951i 
LOWEST  WATER  LEVEL  -    6.50  BELOW  LSD.  MAY   U.  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1951.  1971. 


DATE 
11.  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
3.  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 


6.5  6   AUG. 


7S/22E-34ri2  S.   DEPTH  101  FT  IN  1961. 
LSD    245  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD.  MAR.  10.  1951. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.10  BELOW  LSO.  AUG.   3.  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1951.  1972. 


DATE 
MAR.  10.  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   AUG.   3.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


5. 


10. I 


7S/22E-34P1  S. 
21.2  FT  IN  1971. 
LSD   244.02  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  8/19/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.55  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1961< 
16.95  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

22. 

1957 

10.70 

JAN. 

3. 

1961 

6.55 

JAN. 

11.  1965 

9.15 

SEP. 

18.  1968 

16.70 

SEP. 

10 

7.45 

SEP. 

9 

8.65 

SEP. 

U 

a. 95 

JAN. 

21.  1969 

16.75 

JAN. 

14. 

1958 

9.25 

JAN. 

16. 

1962 

8.55 

JAN. 

13,  1966 

10.45 

SEP. 

20 

16.20 

SEP. 

IB 

8.55 

SEP. 

14 

8.35 

SEP. 

16 

9.95 

JAN. 

21.  1970 

16.20 

JAN. 

14. 

1959 

9.55 

JAN. 

17, 

1963 

8.45 

JAN. 

14.  1967 

13.50 

SEP. 

21 

16.35 

SEP. 

10 

8.55 

SEP. 

20 

8. 35 

SEP. 

19 

16.05 

JAN. 

19,  1971 

16.95 

JAN. 

5. 

1960 

9.05 

JAN. 

11. 

1964 

8.35 

JAN. 

17.  1968 

16.90 

AUG. 

19 

15.92 

SEP. 

16 

8.75 

SEP. 

10 

8.20 

■  ■•■■iBM^I 

RECORDS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/22E-35D1  S. 
12.3  FT  IN  1971. 
LSO   245.17  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.90  BELOW  LSD,  SEP.  30.  1954. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  MAY   15.  1929. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19.  1922-26.  1929.  1936-43.  1946-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14. 

1918 

6.46 

JAN. 

13. 

1926 

8.56 

SEP. 

26. 

1940 

!>.96 

SEP. 

29. 

1947 

5.09 

APR. 

5. 

1919 

6.16 

MAY 

15. 

1929 

F 

JAN. 

19. 

1941 

5.26 

JAN. 

12. 

1948 

4.96 

MAY 

9 

6.66 

NOV. 

20. 

1936 

6.66 

SEP. 

26 

5.66 

SEP. 

7 

4.54 

SEP. 

23. 

1922 

5.16 

JAN. 

30. 

1937 

6.06 

FEB. 

20. 

1942 

4.86 

JAN. 

5. 

1949 

5.U 

OCT. 

6. 

1923 

6.56 

SEP. 

17 

4.66 

SEP. 

10 

5.46 

SEP. 

9 

4.81 

NOV. 

16 

5.66 

JAN. 

4. 

1938 

6.16 

JAN. 

12. 

1943 

5.36 

JAN. 

5. 

1950 

4.09 

JAN. 

28. 

1924 

6.46 

SEP. 

15 

6.96 

SEP. 

1 

6.06 

SEP. 

13 

4.62 

SEP. 

22 

6.86 

JAN. 

6. 

1939 

5.66 

JULY 

e. 

1946 

3.88 

JAN. 

26. 

1951 

.  5.39 

FEB. 

28. 

1925 

6.26 

SEP. 

29 

6.16 

SEP. 

5 

4.42 

SEP. 

12 

4.89 

OCT. 

22 

7.46 

JAN. 

15. 

1940 

6.16 

JAN. 

10, 

1947 

4.71 

JAN. 

24. 

1952 

4.94 
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7S/22E-35D1  S.  (Continued) 


MATER 

HATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

2f 

1952 

3.00 

SEP. 

10. 

1957 

3.88 

SEP. 

18. 

1962 

S.40 

SEP. 

19,  1967 

7.40 

JAN. 

31t 

19S3 

6.30 

JAN. 

23t 

1958 

4.08 

JAN. 

17, 

1963 

6.00 

JAN. 

17.  1968 

9.05 

SEP. 

28 

4.10 

SEP. 

18 

5.03 

SEP. 

19 

3.80 

SEP. 

18 

9.57 

JAN. 

15f 

1954 

5.90 

JAN. 

8, 

1959 

5.88 

JAN. 

10. 

1964 

5.60 

JAN. 

21,  1969 

10.87 

SEP. 

30 

2.90 

SEP. 

10 

5.08 

SEP. 

10 

4.95 

SEP. 

2U 

9.92 

JAN. 

31t 

1955 

4.40 

JAN. 

5t 

1960 

5.18 

JAN. 

11. 

1965 

5.40 

JAN. 

21,  1970 

11.47 

SEP. 

2V 

3.40 

SEP. 

9 

4.70 

SEP. 

11 

4.95 

SEP. 

21 

10.87 

JAN. 

2Bt 

1956 

3.40 

JAN. 

4, 

1961 

6.00 

JAN. 

1?. 

1966 

6.85 

JAN. 

19,  1971 

11.62 

SEP. 

26 

3.60 

SEP. 

8 

4.50 

SEP. 

16 

5.30 

AUG. 

18 

10.73 

JAN. 

a. 

1957 

3.5d 

JAN. 

13« 

1962 

5.60 

JAN. 

14, 

1967 

7.80 

7S/22E-35J1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/19/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.8  FT  IN  1971. 
LSD   246.88  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.26  BELOW  LSD,  SEP.  28.  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.15  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8.  1957 

8.06 

JAN. 

3, 

1961 

8.71 

JAN. 

11,  1965 

8.56 

SEP. 

18.  1968 

11.40 

SEP. 

10 

7.26 

SEP. 

8 

6.71 

SEP. 

11 

7.11 

JAN. 

21.  1969 

12.90 

JAN. 

18.  1958 

8.91 

JAN. 

16, 

1962 

8.21 

JAN. 

12,  1966 

9.01 

SEP. 

20 

12.40 

SEP. 

18 

7.31 

SEP. 

18 

8.41 

SEP. 

16 

6.46 

JAN. 

23,  1970 

13.15 

JAN. 

8,  1959 

8.51 

JAN. 

18, 

1963 

8.91 

JAN. 

23.  1967 

9.61 

SEP. 

21 

12.70 

SEP. 

10 

7.11 

SEP. 

19 

6.51 

SEP. 

28 

6.26 

JAN. 

19,  1971 

13.10 

JAN. 

5,  1960 

8.56 

JAN. 

11, 

1964 

7.96 

JAN. 

17.  1968 

10.76 

AUG. 

19 

12.45 

SEP. 

14 

8.41 

SEP. 

10 

7.11 

7S/22E-36A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.2 
FT  IN  1971. 

LSO   252.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.95  BELOW  LSO,  APR.   1,  1946, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.   9,  1942. 
RECORDS  available:  1919,  1923-24,  1929,  1936-48,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

1,  1919 

8.10 

DEC. 

22, 

1936 

12.03 

SEP. 

26, 

1940 

10.63 

JAN. 

20, 

1945 

9.4 

MAY 

2 

8.90 

JAN. 

30, 

1937 

11.58 

JAN. 

, 

1941 

9.33 

JULY 

6 

9.0 

MAR. 

17,  1923 

8.62 

SEP. 

18 

11.93 

SEP. 

26 

9.63 

APR. 

1, 

1946 

6.95 

NOV. 

16 

9.72 

JAN. 

4, 

1938 

10.93 

FEB. 

20, 

1942 

7.53 

SEP. 

4 

9.14 

JAN. 

25,  1924 

9.22 

SEP. 

15 

11.83 

SEP. 

9 

F 

JAN. 

10. 

1947 

8.89 

MAY 

15,  1929 

11.82 

JAN. 

6, 

1939 

10.23 

JAN. 

12, 

1943 

9.0 

SEP. 

29 

7.82 

JULY 

19 

12.02 

SEP. 

29 

11.03 

SEP. 

1 

8.8 

JAN. 

12, 

1948 

a. 31 

NOV. 

19,  1936 

7.23 

JAN. 

15, 

1940 

9.63 

OCT. 

21, 

1944 

9.5 

SEP. 

1. 

1971 

12.45 

7S/22E-3601  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   247.19  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.64  BELOW  LSO,  MAY   17.  1947. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.24  BELOW  LSO.  JAN.  15.  1954. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1923-26.  1947-48,  1952-56,  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

5,  1919 

5.9 

OCT. 

23,  1925 

7.98 

JAN. 

31,  1952 

7.02 

JAN. 

31,  1955 

7.74 

MAY 

.9 

6.5 

JAN. 

13,  1926 

7.58 

OCT. 

2 

6.12 

SEP. 

29 

6.64 

DEC. 

12,  1923 

6.08 

FEB. 

27 

7.08 

JAN. 

31,  1953 

7.32 

JAN. 

28,  1956 

7.44 

JAN. 

26,  1924 

5.68 

MAY 

17,  1947 

3.64 

SEP. 

28 

6.74 

SEP. 

26 

6.74 

SEP. 

22 

7.78 

SEP. 

29 

6.27 

JAN. 

15,  1954 

8.24 

AUG. 

IB,  1971 

P 

FEB. 

28,  1925 

6.68 

JAN. 

12,  1948 

6.44 

SEP. 

30 

7.44 
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7S/22E-3602  S.   RECOHCS  PRIOR  TO  8/18/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   249.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIShEST  WATER  LEVEL     6.05  BELOW  LSD.  SEP.  18.  1968, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.95  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1970.  JAN.  19.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8. 

1957 

8.05 

MAR. 

3. 

1961 

8.78 

JAN. 

U.  1965 

8.48 

SEP. 

18.  1968 

6.05 

SEP. 

10 

7.75 

SEP. 

8 

6.38 

SEP. 

11 

6.78 

JAN. 

21.  1969 

11.10 

JAN. 

14. 

1958 

8.35 

JAN. 

13. 

1962 

7.28 

JAN. 

12.  1966 

9.03 

SEP. 

20 

10.20 

^  SEP. 

18 

7.95 

SEP. 

18 

7.18 

SEP. 

16 

6.63 

JAN. 

23.  1970 

11.95 

'  JAN. 

8. 

1959 

8.93 

JAN. 

17. 

1963 

8.68 

JAN. 

19.  1967 

8.93 

SEP. 

21 

11.15 

SEP. 

24 

7.78 

SEP. 

19 

6.18 

SEP. 

19 

7.13 

JAN. 

19.  1971 

11.95 

JAN. 

5. 

1960 

8.88 

JAN. 

11. 

1964 

7.78 

JAN. 

17.  1968 

9.58 

AUG. 

18 

11.09 

SEP. 

14 

7.98 

SEP. 

10 

6.58 

7S/22t-36Fl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.1  FT  IN  1971. 
LSD   249.90  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.20  BELOW  LSD.  SEP.  19,  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.99  BELOW  LSD.  AUG.  19,  1971. 
RECORDS  available:  1921.  1929.  1957-67.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

28.  1921 

9.67 

JAN. 

8.  1959 

9.53 

SEP. 

18.  1962 

8.40 

SEP. 

11.  1965 

7.80 

MAY 

15.  1929 

10.07 

SEP. 

10 

8.73 

JAN. 

18.  1963 

V.OO 

JAN. 

12.  1966 

9.75 

JULY 

19 

10.47 

JAN. 

5.  1960 

10.08 

SEP. 

19 

6.20 

SEP. 

16 

7.60 

FEB. 

14,  1957 

10.63 

SEP. 

14 

8.83 

JAN. 

11.  1964 

9.20 

JAN. 

23.  1967 

10.15 

SEP. 

10 

7.93 

JAN. 

3.  1961 

9.63 

SEP. 

10 

7.60 

SEP. 

19 

8.20 

JAN. 

15,  1958 

10.08 

SEP. 

9 

6.83 

JAN. 

11.  1965 

9.60 

AUG. 

19,  1971 

10.99 

SEP. 

18 

8.78 

JAN. 

16,  1962 

9.00 

7S/23E-3N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/16/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH  9.1 
FT  IN  1971. 

LSD   261.92  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.85  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1957. 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD.  JAN.  18.  1969,  JAN.  19.  1970. 
RECORDS  available:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

17, 

1957 

6.75 

FEB. 

15, 

1961 

7.50 

JAN. 

8,  1965 

7.80 

SEP. 

14.  1968 

5.90 

SEP. 

9 

3.85 

SEP. 

1 

5.50 

SEP. 

10 

5.25 

JAN. 

18.  1969 

9.00 

.  JAN. 

U, 

1958 

7.00 

JAN. 

11, 

1962 

7.80 

JAN. 

10,  1966 

8.50 

SEP. 

19 

7.25 

SEP. 

17 

5.60 

SEP. 

14 

7.20 

SEP. 

13 

6.75 

JAN. 

19,  1970 

9.00 

JAN. 

7, 

1959 

7.30 

JAN. 

7, 

1963 

7.40 

JAN. 

11.  1967 

7.85 

SEP. 

14 

7.45 

FEB. 

4 

8.20 

SEP. 

17 

6.60 

SEP. 

13 

5.70 

JAN. 

13,  1971 

8.90 

FEB. 

8, 

1960 

7.60 

JAN. 

9, 

1964 

8.50 

JAN. 

12.  1968 

7.80 

JULY 

16 

7.86 

SEP. 

12 

5.50 

SEP. 

8 

5.30 

7S/23E-3R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/16/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
16.3  FT  IN  1971. 
LSD   267.21  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.12  BELOW  LSD,  SEP.  18,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL    14.06  BELOW  LSD,  JAN.  30,  1947. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1946-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

1,  1919 

11.22 

SEP. 

4 ,  1948 

8.48 

JAN. 

30,  1952 

9.11 

SEP. 

27,  1955 

8.61 

MAY 

22 

10.72 

JAN. 

3,  1949 

7.14 

OCT. 

1 

7.31 

JAN. 

27,  1956 

9.41 

OCT. 

11,  1946 

7.12 

SEP. 

8 

8.75 

JAN. 

24,  1953 

8.71 

SEP. 

25 

7.21 

OCT. 

24 

7.73 

JAN. 

5,  1950 

8.34 

SEP. 

26 

8.61 

JAN. 

4,  1957 

9.31 

JAN. 

30,  1947 

14.06 

DEC. 

14 

9.51 

JAN. 

30,  1954 

10.41 

SEP. 

9 

7.96 

SEP. 

18 

6.12 

JAN. 

23,  1951 

10.11 

SEP. 

28 

7.31 

JAN. 

11,  1958 

9.66 

JAN. 

9,  1948 

8.34 

SEP. 

11 

8.96 

JAN. 

29,  1955 

8.11 

SEP. 

17 

9.71 
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7S/23E-3R1  S.  (Continued) 


— — 

HATER 

MATER 

WATER 

HATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

7. 

1959 

10, 

,66 

SEP. 

1*  , 

1962 

11. 

.S2 

JAN. 

10. 

1966 

13, 

.25 

JAN. 

18. 

1969 

12. 

,70 

St>». 

y 

9, 

.46 

JAN. 

5, 

1963 

11. 

,92 

SEP. 

IJ 

10, 

.00 

SEP. 

19 

12, 

,1?> 

FEB. 

3f 

1960 

11. 

.9? 

SEP. 

17 

lu. 

.42 

JA.>4. 

11. 

1967 

12, 

.70 

JAN. 

19, 

1970 

13. 

,25 

SEP. 

n 

11, 

,H? 

JAN. 

9, 

1964 

12, 

.60 

SEP. 

13 

9, 

.50 

SEP. 

14 

12. 

,20 

FEB. 

IS, 

1961 

11. 

.4? 

SEP. 

6 

9. 

.95 

JAN. 

12. 

1968 

12, 

.90 

JA.>I. 

13, 

1971 

13, 

,15 

SEP. 

s 

8. 

.42 

JAN. 

8. 

196S 

IJ, 

.10 

SEP. 

14 

9, 

.80 

JULY 

16 

11, 

,46 

JAN. 

12. 

196? 

12. 

,b2 

SEP. 

10. 

10, 

.15 

7S/23t-4Pl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   261.44  FT  ABOVE  MSL . 

HIGHEST  HEATER  LEVEL     5.*1  BELOW  LSP.  SEP.   4.  1940, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.11  BELOW  LSO.  JAN.   9,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1948-49,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
SEP.   8,  1949 


WATER 

LEVEL 


DATE 
JULY  23,  1971 


WATER 
LEVEL 


JAN.   9,  1948 
SEP.   4 


6.11    JAN.  17,  1949 
5.41 


5.98 


7S/23t-5Al  S.   RECOPDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSO   265.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.87  BELOW  LSD,  SEP.   4,  1948, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6,93  BELOW  LSD.  JAN.   3.  1949. 
RECORDS  available:  1948-49.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 

3.  1949 


WATER 
LEVEL 


DATE 
APR.   8.  1949 


WATER 
LEVEL 


DATE 
24,  1971 


WATER 
LEVEL 


FEB.  17,  1948 
SEP.   4 


6.43 
5.87 


JAN. 


6.93 


6.30 


AUG. 


7S/23E-5D1  S.   PERFORATED  104-126.  183-190  FT. 
LSD    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSO.  MAR.  16,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD,  FEB.   7,  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1955.  1962,  1972. 


DATE 
MAR.  16.  1955 


WATER 
LEVEL 


DATE 
FEB.   7,  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
8.0  6   JULY  25,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


7.8 


7S/23E-5D2  S.   DEPTm  142  FT  IN  1942. 
LSU    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSO.  FEB.   7.  1962, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  FEB.   7.  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962.  1972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 


1962 


8.0  G   JULY  25.  1972 
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7S/23E-5E1  S.   OEPTh  '382  FT  IN  1957. 
LSO    265  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEH  LEVEL    I*. 00  bELO»<  LSD.  FEB.  15t  ItbZ, 
LO<iEST  WATEN  LEVEL    U.OO  BELOW  LSDt  FEB.  16t  1962. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962»  1972, 


DATE 
FEB.  15.  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  ?6.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


kATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


14. 


7S/23t-5Fl  S.   DEHTfi  109  FT  IN  1951. 

lsi)   267  ft  above  msl. 

highest  water  level    7.00  below  lso.  june  4.  1951. 

Lowest  water  level    7. go  below  lso.  june  4.  1951. 

RECOROS  available: '1951.  1972. 


DATE 
JUNE   4.  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  25.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


7S/23e-5Ml  S.   DEPTH  131  FT  IN  1967. 
LSO    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSO.  MAY   19.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD.  MAY   19.  1967. 
RECOROS  available:  1967.  1972. 


DATE 
19.  1967 


WATER 
LEVEL 


DATE 
7.5  G   JULY  26.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATEK 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 


7S/23E-5N1  S.   DEPTH  133  FT  IN  1965. 
LSU    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  JULY  27.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSO.  JULY  27.  1965. 
RECOROS  AVAILABLE:  1966,  1972. 


DATE 
JULY  27.  1965 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  ?5.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


8. 


7S/23E-5R1  S.   RECOROS  PRIOR  TO  7/16/71  FURNISHED  BY  PALO  vERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.9  FT  IN  1971. 
LSO    262  FT  ABOVE  MSL.. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.98  BELOW  LSD.  SEP.  12.  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.40  BELOW  LSD.  JAN.  13.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

16. 

1950 

6.99 

SEP. 

27, 

1955 

8.08 

FEB. 

16. 

1961 

9.10 

SEP. 

13. 

1966 

7.60 

SEP. 

12 

7.00 

JAN. 

27. 

1956 

8.98 

SEP. 

1 

7.80 

JAN. 

11. 

1967 

8.40 

JAN. 

23. 

1951 

6.89 

SEP. 

25 

6.53 

JAN. 

11. 

1962 

9.50 

SEP. 

13 

7.70 

SEP. 

11 

6.44 

JAN. 

17, 

1957 

7.78 

SEP. 

14 

7.10 

JAN. 

12, 

1968 

8.25 

JAN. 

30. 

1952 

7.54 

SEP. 

9 

8.03 

JAN. 

7. 

1963 

9,10 

iEP. 

14 

7,75 

OCT. 

1 

6.68 

JAN. 

21. 

1958 

8.33 

SEP. 

17 

7,90 

JAN. 

18. 

1969 

9,15 

JAN. 

29. 

1953 

7.48 

SEP. 

12 

5.98 

JAN. 

9. 

1964 

9.65 

SEP. 

19 

9.05 

SEP. 

26 

7.18 

JAN. 

7. 

1959 

8.43 

SEP. 

8 

6,80 

JAN. 

19. 

1970 

10.05 

JAN. 

14. 

1954 

7.78 

SEP, 

23 

6.53 

JAN. 

a. 

1965 

9,85 

SEP. 

14 

9.25 

SEP. 

28 

7.38 

JAN, 

15. 

1960 

9.43 

SEP. 

10 

7.35 

JAN. 

13. 

1971 

10.40 

FEB. 

22, 

1955 

8.38 

SEP, 

13 

8.70 

JAN. 

10. 

1966 

9.80 

JULY 

16 

9.45 
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7S/23E-6A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.8  FT  IN  19?!. 
LSD   262.50  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     *.31  BELOW  LSD.  APR.  12.  1^*46. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAfaLE.  JAN.  23.  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1937-4fl.  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

10. 

1937 

6.33 

APR. 

12. 

1946 

4.31 

JAN. 

27. 

1956 

5.68 

JAN. 

8. 

1964 

6.18 

DEC. 

10 

6.03 

StP. 

4 

5.91 

SEP. 

25 

4.58 

SEP. 

8 

5.53 

JAN. 

4. 

193a 

6.33 

JAN. 

9. 

1947 

5.91 

JAN. 

4. 

1957 

4.98 

JAN. 

8. 

1965 

6.08 

SEP. 

15 

5.93 

SEP. 

18 

5.76 

SEP. 

7 

5.67 

SEP. 

9 

5.8B 

JAN. 

4. 

1939 

5.43 

JAN. 

9. 

1948 

5.77 

JAN. 

5, 

1958 

5.82 

JAN. 

8. 

1966 

6.73 

SEP. 

15 

5.63 

JAN. 

5. 

1950 

6.90 

SEP. 

17 

5.77 

SEP. 

13 

5.68 

FEB. 

2. 

19*0 

5.63 

SEP. 

12 

6.86 

MAR. 

6. 

1959 

6.53 

JAN. 

11. 

1967 

6.23 

SEP. 

26 

5.23 

JAN. 

23. 

1951 

F 

SEP. 

9 

6.53 

SEP. 

12 

6.23 

JAN. 

. 

1941 

4.53 

SEP. 

11 

4.b6 

JAN. 

14. 

1960 

6.93 

JAN. 

12. 

1968 

6.13 

SEP. 

26 

5.63 

JAN. 

23, 

1952 

6.31 

SEP. 

10 

7.53 

SEP. 

13 

6.43 

FEB. 

20. 

1942 

5.13 

SEP. 

30 

5.18 

FEB. 

15. 

1961 

6.48 

JAN. 

17. 

1969 

6.38 

SEP. 

U 

6.33 

JAN. 

29. 

1953 

5.78 

SEP. 

1 

6.13 

SEP. 

17 

b.88 

JAN. 

12. 

1943 

6.23 

SEP. 

26 

5.78 

JAN. 

11. 

1962 

5.63 

JAN. 

19. 

1970 

6.83 

JULY 

31 

6.13 

JAN. 

30. 

1954 

5.48 

SEP. 

13 

6.43 

SEP. 

14 

6.53 

OCT. 

la. 

1944 

5.73 

SEP. 

28 

5.28 

JAN. 

15. 

1963 

6.43 

FEB. 

9. 

1971 

7.70 

JAN. 

30. 

1945 

b.93 

JAN. 

29. 

1955 

5.68 

SEP. 

17 

5.63 

JJLY 

20 

7.60 

JULY 

3 

6.03 

SEP. 

27 

5.28 

7S/23t-6Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/16/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  8.3 
FT  IN  1971. 

LSD   259.36  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.45  BELOW  LSO.  SEP.   9.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.20  BELOW  LSD.  JAN.   5.  1937. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19.  1922-26.  1936-48.  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

14, 

1918 

8.11 

SEP. 

26. 

1940 

5.35 

OCT. 

1. 

1952 

6.20 

SEP. 

14. 

1962 

6.70 

MAR. 

1, 

1919 

8.16 

JAN. 

. 

1941 

6.25 

JAN. 

29, 

1953 

6.73 

JAN. 

7. 

1963 

6.60 

MAY 

17 

7.11 

SEP. 

26 

5.25 

SEP. 

26 

4.63 

SEP. 

17 

6.40 

SEP. 

6. 

1922 

6.56 

FEB. 

20. 

1942 

6.25 

JAN. 

14. 

1954 

6.43 

JAN. 

9. 

1964 

7.20 

JULY 

6. 

1923 

5.66 

SEP. 

9 

7.05 

SEP. 

28 

5.t>3 

SEP. 

8 

4.60 

DEC. 

3 

0.91 

JAN. 

12. 

1943 

6.65 

JAN. 

29. 

1955 

7.43 

JAN. 

8. 

1965 

7.30 

JAN. 

24. 

1924 

7.11 

MAY 

4 

5.15 

SEP. 

27 

4.83 

SEP. 

9 

2.45 

SEP. 

22 

6.41 

OCT. 

19. 

1944 

5.44 

JAN. 

27, 

1956 

6.83 

JAN. 

10. 

1966 

7.70 

FEB. 

26. 

1925 

/.36 

JAN. 

30. 

1945 

6.34 

SEP. 

25 

5.33 

SEP. 

13 

2.60 

OCT. 

19 

7.26 

JULY 

3 

6.04 

JAN. 

7. 

1957 

6.43 

JAN. 

11. 

1967 

7.15 

JAN. 

9. 

1926 

7.86 

MAY 

29. 

1946 

5.01 

SEP. 

9 

4.14 

SEP. 

13 

3.10 

MAR. 

24 

7.16 

SEP. 

4 

5.73 

JAN. 

11. 

195B 

5.49 

Jan. 

12. 

1968 

7.60 

NOV. 

IV. 

1936 

7.65 

JAN. 

9. 

1947 

6.14 

SEP. 

17 

2.84 

SEP. 

14 

5.00 

JAN. 

5. 

1937 

8.20 

OCT. 

8 

5.67 

JAN. 

7. 

1959 

5.89 

Jan. 

17. 

1969 

7.70 

SEP. 

17 

6.55 

JAN. 

9. 

1948 

5.86 

SEP. 

9 

».99 

SEP. 

19 

6.35 

JAN. 

4. 

1938 

7.25 

JAN. 

5. 

1950 

6.85 

JAN. 

15, 

1960 

6.29 

JAN. 

19. 

1970 

8.10 

SEP. 

15 

6.05 

SEP. 

12 

5.78 

SEP. 

13 

5.70 

SEP. 

14 

6.10 

JAN. 

4. 

1939 

6.65 

JAN. 

23. 

1951 

6.07 

FEB. 

16. 

1961 

7.00 

JAN. 

13. 

1971 

7.90 

SEP. 

29 

7.15 

SEP. 

11 

5.42 

SEP. 

1 

6.20 

JULY 

16 

6.82 

FEB. 

28. 

1940 

5.65 

JAN. 

23. 

1952 

7.45 

JAN. 

10. 

1962 

7.10 

7S/23E-6R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.2 
FT  IN  1971. 

LSD   258.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.17  BELOW  LSD.  SEP.  26.  1941. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.b3  BELOW  LSD.  JULY  18.  1929. 
RECORDS  available:  1929.  1936-37.  1940-46,  1957-59.  1971. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

8.  1929 

7.83 

JAN. 

.  1941 

4.77 

JAN. 

30,  1945 

5.37 

SEP. 

9,  1957 

5.55 

JULY 

18 

8.63 

SEP. 

26 

4.17 

JULY 

3 

5.37 

JAN. 

28,  1958 

6.60 

NOV. 

19.  1936 

(3.96 

FEB. 

20.  1942 

4.37 

MAR. 

30,  1946 

6.24 

SEP. 

17 

5.15 

JAN. 

30.  1937 

7.26 

SEP. 

11 

4.57 

JULY 

23 

4.86 

JAN. 

7,  1959 

7.40 

SEP. 

17 

5.96 

JAN. 

12.  1943 

5.37 

JULY 

23 

4.86 

SEP. 

9 

6.70 

AUG. 

1.  1940 

4.47 

JULY 

31 

5.17 

JAN. 

17,  1957 

6.13 

JULY 

16.  1971 

7.82 

SEP. 

26 

4.47 

OCT. 

19.  1944 

5.17 
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7S/23t-eRl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/9/71  FURNISHED  BY  PALO  VERUE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.0 
FT  IN  1971. 

LSD   2b7.62  FT  ABOVE  MSL . 

HIBHEST  WATER  LEVEL     l.'^O  dELOW  LSDt  MAR.  30.  1946. 

ORY»  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEAbLE,  OCT.  19»  1944,  DEC.  28,  1944,  FE8.  27,  1945. 
RECORDS  available:  1922-?6,  1944-71. 


kATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

9, 

1922 

4.52 

btP. 

27, 

1947 

4.29 

JAN. 

27, 

1956 

7.17 

JAN. 

9, 

1964 

8.20 

JULY 

6, 

1923 

3.90 

APR. 

19, 

1948 

6.42 

SEP. 

26 

4.62 

SEP. 

8 

6.35 

DEC. 

5 

6.60 

SEP. 

7 

5.65 

JAN. 

12, 

1957 

10.62 

JAN. 

8, 

1965 

8.30 

JAN. 

2<», 

1924 

5.90 

JAN. 

4, 

1949 

6.13 

FEb. 

11 

7.22 

SEP. 

10 

5.65 

SEP. 

22 

4.20 

SEP. 

8 

3.7<J 

SEP. 

5 

7.62 

JAN. 

10, 

1966 

8.45 

Ftd. 

2o, 

1925 

5.40 

JAN. 

S, 

19S0 

4.72 

JAN. 

22, 

1958 

7.52 

SEP. 

13 

6.05 

OCT. 

20 

b.lO 

SEP. 

12 

4.77 

SEP. 

17 

6.52 

JAN. 

12, 

1967 

7.65 

JAN. 

9, 

1926 

5.70 

JAN. 

23, 

1951 

6.42 

JAN. 

7, 

1959 

8.47 

SEP. 

13 

6.40 

MAR. 

2b 

b.OO 

SEP. 

11 

5.27 

SEP. 

9 

7.62 

JAN. 

12, 

1968 

7.90 

OCT. 

19, 

1944 

F 

JAN. 

30, 

195'2 

7.72 

JAN. 

15, 

1960 

8.22 

SEP. 

14 

6.60 

DEC. 

Zti 

F 

OCT. 

20 

5.92 

SEP. 

13 

7.62 

JAN. 

18, 

1969 

8.30 

FEb. 

27, 

1945 

f 

JAN. 

20, 

1953 

6.62 

FEB. 

16, 

1961 

7.72 

SEP. 

20 

7.20 

JULY 

3 

4.16 

OCT. 

2 

5.b2 

SEP. 

1 

6.52 

JAN. 

19, 

1970 

7.70 

MAR. 

30, 

1946 

1.90 

JAN. 

20, 

1954 

6.62 

JAN. 

U, 

1962 

7.32 

StP. 

16 

7.35 

JULY 

23 

2.92 

SEP. 

28 

4.22 

SEP. 

14 

6.60 

JAN. 

13, 

1971 

8.20 

SEP. 

4 

3.71 

JAN. 

8, 

1955 

7.22 

JAN. 

16, 

1963 

7.00 

JULY 

9 

8.65 

JAN. 

9, 

1947 

4.02 

SEP. 

27 

5.72 

SEP. 

19 

6.20 

7S/23E-10D1  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   261.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.89  BELOW  LSD,  JULY   6,  1923, 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.95  BELOW  LSD,  AUG.  20,  1931. 
RECORDS  AVAILABLE:  1918-19,  1923-26,  1931,  1936-37,  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


NOV. 

14, 

1916 

4.8 

JAN. 

24 

APR. 

1, 

1919 

4.8 

SEP. 

22 

May 

22 

4.5 

FEB. 

26 

JULY 

6, 

1923 

3.89 

OCT. 

19 

DEC. 

4 

6.09 

JAN. 

9 

.  1924 


,  1925 
,  1926 


6.09 
5.59 
5.29 
5.19 
5.39 


MAR.  24,  1926 

AUG.  3,  1931 

AUG.  20 

NOV.  19,  1936 


3.99  OEC.  22,  1936  5.67 

6.75  JAN.  30,  1937  4.62 

6.95  SEP.  18  4.57 

4.87  JULY  23,  1971       P 


7S/23E-15A1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/9/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.3  FT  IN  1971. 
LSD   264.75  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.59  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1947. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREA6LE,  JAN.  23,  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1946-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

Date 

LEVEL 

APR. 

3, 

1919 

10.13 

JAN. 

30, 

1952 

8.81 

JAN. 

7, 

1959 

11.90 

SEP. 

10, 

1965 

9.40 

MAY 

22 

6.95 

SEP. 

10 

8.36 

SEP. 

9 

11.10 

JAN. 

10, 

1966 

12.90 

OCT. 

11, 

1946 

6.63 

JAiN. 

24, 

1953 

9.77 

FEB. 

3, 

1960 

13.10 

SEP. 

13 

9.75 

DEC. 

30 

6.76 

OCT. 

2 

10.37 

SEP. 

13 

12.40 

JAN. 

12, 

1967 

11.65 

JAN. 

9, 

1947 

7.17 

JAN. 

14, 

1954 

11.49 

FEB. 

18, 

1961 

12.10 

SEP. 

13 

10.60 

SEP. 

27 

5.59 

OCT. 

4 

10.13 

SEP. 

1 

11.80 

JAN. 

12, 

1968 

12.50 

JAN. 

9, 

1948 

7.92 

JAN. 

10, 

1955 

11.71 

JAN. 

11, 

1962 

12.90 

SEP. 

14 

10.60 

SEP. 

7 

8.49 

SEP. 

27 

10.21 

SEP. 

7 

12.10 

JAN. 

18, 

1969 

12.60 

JAN. 

18, 

1949 

8.59 

JAN. 

27, 

1956 

9.11 

JAN. 

16, 

1963 

12.60 

SEP. 

20 

12.00 

SEP. 

8 

9.89 

SEP. 

26 

9.56 

SEP. 

19 

10.80 

JAN. 

19, 

1970 

12.80 

JAN. 

5, 

1950 

9.74 

JAN. 

4, 

1957 

10.91 

JAN. 

9, 

1964 

11.90 

SEP. 

16 

11.90 

NOV. 

16 

9.47 

SEP. 

10 

9.70 

SEP. 

8 

11.35 

JAN. 

13, 

1971 

12.85 

JAN. 

23, 

1951 

F 

JAN. 

11, 

1958 

10.50 

JAN. 

8, 

1965 

12.50 

JULY 

9 

12.35 

SEP. 

11 

9.59 

SEP. 

17 

11.20 

19S 


TS/ZSE-lbLI  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
9.64  FT  IN  1971. 
LSD   259.99  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.00  BELOW  LSD»  SEP.  13t  1966t 
DRY*  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE*  JULY  20*  1971. 
RECORDS  available:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

19. 

1957 

8.7* 

FEB. 

IS, 

1961 

8.70 

JAN. 

8,  1965 

9.10 

SEP. 

14,  1968 

5.60 

SEP. 

19 

b.24 

SEP. 

6 

7.60 

SEP. 

11 

6.2b 

JAN. 

18,  1969 

9.40 

JAN. 

1*. 

1958 

7.99 

JAN. 

12, 

1962 

9.*0 

JAN. 

10,  1966 

9.25 

SEP. 

20 

6.80 

SEP. 

17 

7.f9 

SEP. 

18 

7.90 

SEP. 

13 

5.00 

JAN. 

19,  1970 

9.60 

JAN. 

7, 

1959 

6.74 

JAN. 

16, 

1963 

8.00 

JAN. 

12,  1967 

8.35 

SEP. 

16 

7.05 

SEP. 

9 

7.74 

SEP. 

19 

6.80 

SEP. 

13 

7.10 

JAN. 

13,  »971 

9.50 

JAN. 

4, 

1960 

d.B4 

JAN. 

9, 

1964 

8.80 

JAN. 

12,  1968 

9.10 

JULY 

20 

F 

SEP. 

13 

8.04 

SEP. 

9 

6.10 

7S/23E-15N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1964,  11.6  FT  IN  1971. 
LSD   258.24  FT  ABOVE  MSL. 

HlfaHEST  WATER  LEVEL     3.65  BELOW  LSD,  SEP.  27,  1947, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.82  BELOW  LSD,  JULY  20,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1946-48,  1952-71. 


DEPTH  14 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

2, 

1919 

5.35 

SEP. 

28, 

1954 

6.92 

SEP. 

13, 

1960 

7.94 

SEP. 

13, 

1966 

6.55 

MAY 

22 

5.65 

JAN. 

29, 

1955 

b.72 

FEo. 

IB, 

1961 

7,64 

JAN. 

12, 

1967 

7.70 

AUG. 

7, 

1946 

5.89 

SEP. 

27 

6.92 

SEP. 

6 

6.24 

SEP. 

13 

b.55 

SEP. 

4 

b.09 

JAN. 

27, 

1956 

6.72 

JAN. 

12, 

1962 

8.64 

JAN. 

12, 

1968 

8.80 

JAN. 

9, 

1947 

3.93 

SEP. 

26 

6.77 

SEP. 

18 

7.84 

SEP. 

14 

7.90 

SEP. 

27 

3.65 

JAN. 

4, 

1957 

8.14 

JAN. 

lb. 

1963 

8.44 

JAN. 

18, 

1969 

8.95 

JAN. 

12, 

1948 

5.75 

SEP. 

10 

6.44 

SEP. 

19 

7.74 

SEP. 

20 

7.80 

JAN. 

23, 

1952 

6.22 

JAN. 

14, 

1956 

8.04 

JAN. 

9, 

1964 

7.69 

JAN. 

19, 

1970 

9.00 

OCT. 

1 

6.22 

SEP. 

17 

7.24 

SEP. 

9 

5.60 

SEP. 

16 

7.40 

JAN. 

24, 

1953 

6.92 

JAN. 

7, 

1959 

8.44 

JAN. 

8, 

1965 

b.55 

JAN. 

13, 

1971 

8.80 

SEP. 

28 

6.42 

SEP. 

9 

7.64 

SEP. 

11 

5.45 

JULY 

20 

10.82 

JAN. 

14, 

1954 

(5.82 

JAN. 

4, 

1960 

8.59 

JAN. 

10, 

1966 

8.45 

RECORDS  PRIOR  TO  7/9/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7S/23E-16A1  S 
11.0  FT  IN  1971. 
LSD   258.93  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.36  BELOW  LSD,  SEP.  10,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.12  BELOW  LSD,  JULY   9,  1971. 
RECORDS  available:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

14, 

1957 

7.62 

FEB. 

16, 

1961 

8.02 

JAN. 

8,  1965 

8.51 

SEP. 

14, 

1968 

6.41 

SEP. 

10 

6.57 

SEP. 

1 

7.12 

SEP. 

10 

5.38 

JAN. 

18. 

1969 

6.71 

JAN. 

11, 

1958 

7.82 

JAN. 

11, 

1962 

7.12 

JAN. 

10,  1966 

7.91 

SEP. 

20 

7.11 

SEP. 

17 

6.87 

SEP. 

7 

6.52 

SEP. 

13 

5.56 

JAN. 

19, 

1970 

7.26 

JAN. 

7, 

1959 

8.22 

JAN. 

16, 

1963 

7.12 

JAN. 

12,  1967 

7.16 

SEP. 

16 

7.90 

SEP. 

9 

7.32 

SEP. 

19 

6.86 

SEP. 

13 

5.71 

JAN. 

13. 

1971 

8.90 

JAN. 

15, 

1960 

8.02 

JAN. 

9, 

1964 

7.56 

JAN. 

12,  1968 

6.21 

JULY 

9 

9.12 

SEP. 

13 

7.32 

SEP. 

8 

6.01 

. 

7S/23E-1701  S.   PERFORATED  112-147  FT. 
LSD    255  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD,  AUG.  20,  1951, 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  AUG.  20.  1951. 
RECORDS  available:  1951,  1972. 


DATE 
AUG.  20,  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
JULY  26.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


196 


7S/23E-17D2  S.   RECOUPS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
9.3  FT  IN  1971. 
LSU   256.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.35  BELOW  LSD,  SEP.  26»  1953, 
LOWEST  wATEK  LEVEL     B.80  bELO*  LSU,  JAN.  13,  1971. 
RECORDS  available:  1948-71. 


DEPTH 


HATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OA 

fE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

9, 

1948 

6.31 

JAN. 

14, 

1954 

6.85 

JAN. 

15. 

1960 

8.50 

JAN. 

10. 

1966 

8.30 

NOV. 

8 

6.25 

SEP. 

28 

6.35 

SEP. 

13 

7.20 

SEP. 

13 

6.30 

JAN. 

4, 

1949 

6.85 

JAN. 

10, 

1955 

7.25 

MAR. 

17, 

1961 

8.30 

JAN. 

12. 

1967 

7.90 

SEP. 

8 

6.68 

SEP. 

27 

6.05 

SEP. 

1 

6.20 

SEP. 

13 

6.40 

JAN. 

5, 

1950 

6.80 

JAN. 

27, 

1956 

7.05 

JAN. 

12, 

1962 

6.60 

JAN. 

12. 

1968 

8.20 

SEP. 

12 

6.20 

SEP. 

26 

6.20 

SEP. 

14 

7.20 

SEP. 

14 

6.70 

JAN. 

23, 

1951 

6.80 

JAN. 

8. 

1957 

7.00 

JAN. 

16. 

1963 

7.30 

JAN. 

18. 

1969 

8.40 

SEP. 

11 

6.55 

SEP. 

10 

7.00 

SEP. 

19 

6.30 

SEP. 

19 

7.16 

JAN. 

23, 

1952 

7.45 

JAN. 

22, 

1968 

7.55 

JAN. 

9, 

1964 

6.80 

JAN. 

20. 

1970 

8.55 

OCT. 

1 

6.05 

SEP. 

17 

7.30 

SEP. 

8 

6.70 

SEP. 

16 

7.60 

JAN. 

29, 

1953 

7.05 

JAN. 

7, 

1959 

8.40 

JAN. 

8, 

1965 

8.15 

JAN. 

13, 

1971 

8.80 

SEP. 

26 

5.35 

SEP. 

9 

7.70 

SEP. 

10 

5.95 

JULY 

20 

7.81 

7S/23E-17N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9 
FT  IN  1951,  8.1  FT  IN  1971. 
LSD   t:54.64  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.15  BELOW  LSD,  MAK.  30.  1946. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE.  OCT.  29.  1941,  DEC.  ?3,  1941,  FEB.  20,  1942,  JAN.  12,  1943, 
JULY  31.  1943,  OCT.  19,  1944,  JAN.  12,  1945. 
RECORDS  available:  1918-19,  1924-27,  1941-46,  1948-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

1, 

1918 

5.29 

OCT. 

19, 

1944 

F 

SEP. 

28, 

1954 

5.39 

SEP. 

19. 

1963 

6.00 

AUG. 

17 

4.65 

JAN. 

12, 

1945 

F 

JAN. 

29, 

1955 

7.49 

JAN. 

10. 

1964 

7.75 

APR. 

2, 

1919 

5.12 

JULY 

5 

4.03 

SEP. 

27 

5.19 

SEP. 

9 

5.20 

MAY 

19 

5.62 

MAR. 

30, 

1946 

2.15 

JAN. 

27, 

1956 

5.99 

JAN. 

9. 

1965 

8.06 

JULY 

21, 

1924 

5.90 

JULY 

31 

3.83 

SEP. 

26 

5.39 

SEP. 

10 

3.60 

SEP. 

22 

6.10 

JAN. 

12, 

1948 

5.87 

JAN. 

8, 

1957 

6.14 

JAN. 

10. 

1966 

7.85 

JAN. 

9, 

1925 

6.60 

SEP. 

7 

5.17 

SEP. 

10 

6.50 

SEP. 

13 

5.00 

OCT. 

21 

6.60 

JAN. 

4, 

1949 

5.60 

JAN. 

22. 

1958 

5.25 

JAN. 

12. 

1967 

6.90 

JAN. 

11, 

1926 

6.70 

SEP. 

8 

5.50 

SEP. 

17 

6.65 

SEP. 

13 

4.70 

MAR. 

25 

5.70 

JAN. 

5, 

1950 

5.51 

JAN. 

7. 

1959 

7.50 

JAN. 

12. 

1968 

7.70 

MAY 

14, 

1927 

8.30 

SEP. 

12 

5.78 

SEP. 

23 

7.50 

SEP. 

14 

5.40 

JUNE 

2 

8.90 

JAN. 

23, 

1951 

5.42 

JAN. 

4, 

1960 

6.90 

JAN. 

18. 

1969 

8.15 

OCT. 

29, 

1941 

F 

SEP. 

11 

6.89 

SEP. 

13 

6.00 

SEP. 

20 

5.70 

DEC. 

23 

F 

FEB. 

7, 

1952 

7.09 

FEB. 

18. 

1961 

7.70 

JAN. 

20. 

1970 

8.00 

FEB. 

20, 

1942 

F 

OCT. 

1 

5.79 

SEP. 

6 

6.00 

SEP. 

16 

6.75 

SEP. 

9 

4.83 

JAN. 

29, 

1953 

5.99 

JAN. 

12. 

1962 

6.40 

JAN. 

13. 

1971 

7.80 

JAN. 

12, 

1943 

F 

SEP. 

28 

3.49 

SEP. 

18 

6.80 

JULY 

20 

7.28 

JULY 

31 

F 

JAN. 

14, 

1954 

7.29 

JAN. 

16. 

1963 

7.00 

7S/23E-17R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  7/20/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.3  FT  IN  1971. 
LSD   255.56  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.70  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1946, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.43  BELOW  LSD.  DEC.  28.  1944. 
RECORDS  available:  1944-49.  1968-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

19,  1944 

8.73 

JAN. 

9,  1947 

5.28 

AUG. 

3,  1949 

5.08 

SEP. 

20,  1969 

7.31 

DEC. 

28 

9.43 

SEP. 

27 

5.43 

DEC. 

20 

6.26 

JAN. 

20,  1970 

8.61 

FEB. 

27,  1945 

8.b3 

JAN. 

12,  1948 

5.43 

JAN. 

12,  1968 

7.81 

SEP. 

16 

7.36 

JULY 

23,  1946 

4.76 

SEP. 

7 

5.34 

SEP. 

14 

6.81 

JAN. 

13,  1971 

8.56 

SEP. 

7 

4.70 

JAN. 

4,  1949 

5.71 

JAN. 

18,  1969 

7.86 

JULY 

20 

9.10 

NOV. 

26 

6.13 
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7S/23E-18E1  S.   RECOf^OS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1S61»  y.2  FT  IN  19/1. 
LSD   2i>*.16  FT  ABOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.50  BELOW  LSD.  SEP.   7.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL     6.55  dELOW  LSD.  JAN.  11.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-68.  1971. 


DEPTH  10.5 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30. 

1961 

5.65 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

3.30 

JAN. 

11. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

5.10 

SEP. 

17 

SEP. 

17 

3.10 

JAN. 

19, 

1965 

JAN. 

22. 

1963 

5.80 

3.20  SEP.  7,  1965 

5.35  JAN.  11,  1966 

3.75  SEP.  15 

5.95  JAN.  16.  1967 


1.50  SEP.  15.  1967  4.05 

6.55  JAN.  15.  1968  *.50 

3.55  SEP.  16  2.90 

6.10  JULY  27,  1971  3.5 


7S/2JE-1BF1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1961,  12.6  FT  IN  1971. 
LSD   256.40  FT  AROVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.70  BELOW  LSD,  SEP.  26,  1963, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9. SO  BELOW  LSD,  JAN.  22,  1963. 
RECORDS  available:  1961-68,  1971. 


DEPTH  14.5 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

30, 

1961 

7.60 

SEP. 

26. 

1963 

SEP. 

14 

5.20 

JAN. 

11. 

1964 

JAN. 

17, 

1962 

6.70 

SEP. 

17 

SEP. 

19 

5.20 

JAN. 

13. 

1965 

JAN. 

22, 

19b3 

9.50 

3.70  SEP.  7.  1965 

7.15  JAN.  11.  1966 

6.00  SEP.  15 

8.30  JAN.  16.  1967 


3.80 

SEP. 

15. 

1967 

6.10 

8.65 

JAN. 

15, 

1968 

6.60 

6.55 

SEP. 

16 

5.75 

8.20 

JULY 

27, 

1971 

7.38 

7S/23E-18M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  19o3.  13.2  FT  IN  1971. 
LSD   260.26  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.01  BELOW  LSD.  SEP.  19,  1962. 
ORY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.  12,  1948. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-49,  1953-55,  1961-68,  1971. 


DEPTH  14  FT 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

15, 

1946 

9.27 

JAN. 

18, 

1949 

10.02 

SEP. 

14. 

1961 

9.16 

SEP. 

7. 

1965 

8.15 

SEP. 

7 

10.49 

APR. 

15, 

1953 

10.17 

JAN. 

17. 

1962 

11.56 

JAN. 

11. 

1966 

12.60 

NOV. 

li 

8.99 

SEP. 

9 

9.77 

SEP. 

19 

8.01 

SEP. 

15 

9.60 

JAN. 

9, 

1947 

10.42 

JAN. 

6, 

1954 

11.17 

JAN. 

22. 

1963 

9.51 

JAN. 

16. 

1967 

11.15 

SEP. 

29 

9.93 

SEP. 

1 

9.77 

SEP. 

26 

a. 70 

SEP. 

15 

10.20 

JAN. 

12, 

19*8 

F 

JAN. 

7, 

1955 

11.67 

JAN. 

11. 

1964 

11.40 

JAN. 

15. 

1968 

11.50 

SEP. 

7 

10.43 

SEP. 

1 

10.41 

OCT. 

23 

10.00 

SEP. 

16 

8.90 

JAN. 

4, 

1949 

10.47 

JAN. 

30, 

1961 

11.57 

JAN. 

13. 

1965 

12.20 

JULY 

27. 

1971 

9.78 

li?L8 


7S/ajE-18Nl  S. 
FT  IN  1971. 

LSO   253.31  FT  AdOWE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOxEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  t)Y  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.5 


«:.h7  bELOW  LSD.  OCT.  ^9.  1941. 
8.^7  bELOW  LSD.  JULY  20.  1929. 


RECORDS  available:  1922-26.  1929.  1936-44.  1946-48.  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

11. 

1922 

4.01 

OCT. 

29, 

1941 

2.67 

JAN. 

29. 

1953 

5.79 

SEP. 

18. 

1962 

5.69 

JULY 

11. 

1923 

4.77 

DEC. 

23 

3.57 

SEP. 

28 

4.09 

JAN. 

17. 

1963 

5.89 

NOV. 

16 

5.77 

FEB. 

20. 

1942 

3.27 

JAN. 

14. 

1954 

5.59 

SEP. 

19 

5.69 

JAN. 

25. 

1924 

5.37 

SEP. 

11 

3.37 

SEP. 

28 

4.69 

JAN. 

11. 

1964 

5.65 

SEP. 

22 

6.27 

JAN. 

12. 

1943 

3.67 

JAN. 

29. 

1955 

6.49 

SEP. 

9 

4.35 

FEB. 

27. 

1925 

6.07 

MAY 

4 

3.27 

SEP. 

27 

3.39 

JAN. 

a. 

1965 

6.10 

OCT. 

21 

6.57 

OCT. 

19. 

1944 

4.47 

JAN. 

27, 

1956 

5.59 

SEP. 

10 

3.50 

JAN. 

11. 

1926 

6.77 

JULY 

9. 

1946 

3.57 

SEP. 

26 

3.99 

JAN. 

10. 

1966 

6.95 

MAR. 

26 

5.97 

SEP. 

4 

5.00 

JAN. 

8, 

1957 

4. 89 

SEP. 

13 

3.70 

MAY 

9. 

1929 

b.l7 

DEC. 

4 

4.10 

SEP. 

2 

4.39 

JAN. 

12. 

1967 

6.30 

JULY 

20 

8.27 

JAN. 

27. 

1947 

4.38 

JAN. 

14, 

195B 

4.89 

SEP. 

13 

4.30 

NOV. 

19. 

1936 

6.67 

SEP. 

27 

4.11 

SEP. 

17 

4.54 

JAN. 

12. 

1968 

6.60 

30. 

1937 

6.32 

JAN. 

12. 

1948 

4.92 

JAN. 

7, 

1959 

5.29 

SEP. 

14 

4.15 

SEP. 

17 

5.82 

JAN. 

5. 

1950 

4.82 

SEP. 

9 

4.89 

JAN. 

18. 

1969 

6.75 

JAN. 

4. 

19J8 

5.62 

SEP. 

12 

4.14 

JAN. 

4, 

1960 

5.04 

SEP. 

19 

4.90 

SEP. 

15 

5.62 

JAN. 

23. 

1951 

5.01 

SEP. 

13 

5.09 

JAN. 

20. 

1970 

7.70 

JAN. 

4. 

1939 

5.62 

SEP. 

11 

4.86 

FEb. 

18. 

1961 

4.69 

SEP. 

16 

5.65 

SEP. 

28 

5.72 

JAN. 

23, 

1952 

5.76 

SEP. 

23 

4.69 

JAN. 

13, 

1971 

7.00 

FEB. 

28, 

1940 

4.92 

OCT. 

1 

4.56 

JAN. 

15, 

1962 

4.69 

SEP. 

1 

5.44 

SEP. 

26 

4.72 

7S/23E-21H1  S.   DEPTH  400  FT  In  1955. 
LSO    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD,  Ft6.  16,  1962, 
LOWEST  WATEK  LEVEL    12.00  BElOW  LSO,  FEB.  lb,  1962. 
RECORDS  available:  1962.  1972. 


DATE 
FEB.  15,  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


12. 


JULY  26.  1972 


7S/23E-21N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1957.  16.3  FT  IN  lv71. 
LSU   259.77  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.88  BELOW  LSD.  SEP.  11.  1965. 
LOWEST  WATER  LEVEL    14.^0  BELOW  LSO.  FEB.  12.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1958-71. 


DEPTH  18 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

22.  1958 

9.13 

SEP. 

8.  1961 

7.23 

JAN. 

9,  1965 

10.63 

SEP. 

18.  1968 

9.53 

SEP. 

18 

9,08 

JAN. 

15,  1962 

10.73 

SEP. 

11 

6.88 

JAN. 

21,  1969 

10.53 

JAN. 

7.  1959 

10.88 

SEP. 

20 

9.48 

JAN. 

12.  1966 

10.63 

SEP. 

20 

8.78 

SEP. 

10 

9.18 

JAN. 

17,  1963 

10.38 

SEP. 

16 

7.23 

JAN. 

23.  1970 

12.33 

JAN. 

4,  1960 

10.73 

SEP. 

19 

8.98 

JAN. 

17.  1967 

9.98 

SEP. 

21 

10.18 

SEP. 

13 

9.78 

JAN. 

9,  1964 

10.28 

SEP. 

16 

7.93 

FEa. 

12.  1971 

14.60 

JAN. 

3,  1961 

9.86 

SEP. 

9 

7.43 

JAN. 

16.  1968 

10.58 

SEP. 

1 

13.32 
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7S/23E-i!2Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
Ij.O  FT  IN  1971. 
LSD   260.47  FT  AMOVt  MbL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.95  BELOW  LSD.  SEP.  18.  1968. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.35  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1940-56.  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

13. 

1946 

5.59 

JAN. 

23. 

196? 

9.18 

JAN. 

3. 

1961 

8.14 

SEP. 

16. 

1966 

5.44 

NOV. 

30 

6.68 

OCT. 

1 

5.93 

SEP. 

8 

6.04 

JAN. 

17. 

1967 

6.19 

JAN. 

10. 

1947 

7.39 

JAN. 

29, 

1953 

8.53 

JAN. 

12. 

1962 

7.94 

SEP. 

16 

5.94 

OCT. 

27 

5.56 

StP. 

28 

7.03 

SEP. 

20 

7.94 

JAN. 

16. 

1968 

9.34 

JAN. 

12. 

1940 

6.48 

JAN. 

15. 

1954 

8.43 

JAN. 

17. 

1963 

8.14 

SEP. 

18 

4.95 

SEP. 

7 

5.69 

SEP. 

30 

6.73 

SEP. 

19 

8.24 

JAN. 

21. 

1969 

9.40 

JAN. 

4. 

1949 

7.17 

JAN. 

31. 

1955 

8.83 

JAN. 

9. 

1964 

6.04 

SEP. 

20 

7.40 

SEP. 

8 

6.52 

SEP. 

29 

6.03 

SEP. 

9 

5.94 

JAN. 

23. 

1970 

10.35 

JAN. 

5. 

1950 

7.96 

JAN. 

28. 

1956 

7.73 

JAN. 

9. 

1965 

8.54 

SEP. 

21 

5.90 

SEP. 

13 

5.82 

StP. 

26 

5.78 

SEP. 

11 

4.99 

JAN. 

19. 

1971 

10.10 

FEB. 

26, 

1951 

6.13 

JAN. 

15, 

1960 

7.24 

JAN, 

12. 

1966 

8.89 

SEP. 

1 

7.48 

SEP. 

12 

7.28 

SEP. 

13 

7.04 

7S/23E-27A1  S. 
FT  IN  1971. 
LSO   264.28  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.9 


5.84  BELOW  LSD.  SEP.  13.  1950. 
12. =.3  BELOW  LSD.  SEP.   1.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1948- 

•51.  1971. 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN.  12.  1948 

StP.   7 

JAN.   4,  1949 

9.67 
8.02 
9.73 

SEP.   8.  1949 
JAN.   5.  1950 

6.55 
8.79 

SEP. 
JAN. 

13.  1950 
25.  1951 

5.84 
10.65 

SEP. 
SEP. 

12.  1951 
1.  1971 

8.45 
12.53 

7S/23E-27N1  S. 
11.1  FT  IN  1971. 
LSD   257.01  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.08  BELOW  LSD.  SEP.  10.  1957. 
8.31  BELOW  LSD.  JAN.  28.  1956. 


RECORDS  AVAILABLE:  1946.  1948-51.  1956-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

9. 

1946 

6.00 

SEP. 

26. 

1956 

5.86 

JAN. 

15, 

1962 

6.83 

JAN. 

17, 

1967 

6.48 

JULY 

18 

6.28 

JAN. 

B. 

1957 

8.26 

SEP. 

18 

6.63 

SEP. 

16 

5.78 

JAN. 

12. 

1948 

5.83 

SEP. 

10 

5.08 

JAN. 

17. 

1963 

7.03 

JAN. 

16. 

1968 

6.53 

SEP. 

7 

5.76 

JAN. 

14. 

1958 

5.73 

SEP. 

19 

6.33 

SEP. 

18 

6.28 

JAN. 

4. 

1949 

5.53 

SEP. 

15 

5.83 

JAN. 

10. 

1964 

6.73 

JAN. 

21. 

1969 

6.98 

SEP. 

8 

6.37 

JAN. 

7, 

1959 

7.03 

SEP. 

10 

6.13 

StP. 

20 

6.43 

JAN. 

5. 

1950 

5.56 

SEP. 

10 

5.38 

JAN. 

9. 

1965 

6.78 

JAN. 

23. 

1970 

7.03 

SEP. 

13 

6.66 

JAN. 

5. 

1960 

7.33 

SEP. 

11 

5.73 

SEP. 

22 

6.88 

JAN. 

26. 

1951 

7.88 

SEP. 

14 

5.93 

JAN. 

12. 

1966 

6.33 

JAN. 

19. 

1971 

7.28 

SEP. 

12 

6.96 

JAN. 

3. 

1961 

6.63 

SEP. 

16 

5.63 

SEP. 

1 

6.93 

JAN. 

28. 

1956 

8.31 

SEP. 

8 

5.63 

7S/23E-27N2  S.   PERFORATED  120-130  FT. 
LSD    260  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD.  DEC.  12.  I960. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSD.  DEC.  12.  1960. 
RECORDS  available:  1960.  1972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DEC.  12,  1960 


12. 


AUG.   9.  1972 
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p 


7S/23t-2901    S.       PERFOHJATED    350-353    FT. 
LSD         255    FT    ABOVE    MSL. 

HIGHEST  wATEH  LEVEL    10.00  BELOW  LSOt  MAY   2b.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.00  BELOW  LSO.  MAY   25.  1961. 
RECOKDS  AVAILABLE:  1961.  1972. 


DATE 
MAY   25.  1961 


WATEH 
LEVEL 


DATE 
10.   (i   JULY  27,  1972 


WATEH 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7S/23£-29Nl  S.   RECnwDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
16.8  FT  IN  1971. 
LSO   255. *2  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER-LEVEL     6.H3  BELOW  LSD,  SEP.  11.  1965. 

DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MtASUHEABLE,  FEB.  27.  1945.  APR.   6.  1945.  JUNE   9.  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  19fb-46.  1950-58.  1960-71. 


OAlc 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 

27. 

1945 

F 

SEP. 

30, 

1954 

9.44 

JAN. 

3 

APR. 

b 

F 

JAN. 

8, 

1955 

11.36 

SEP. 

8 

JUNE 

9. 

1946 

F 

OCT. 

13 

9.94 

JAN. 

15 

JAN. 

5. 

1950 

9.76 

JAN. 

28, 

1956 

10.14 

SEP. 

18 

SEP. 

13 

9.^3 

SEP. 

26 

8.34 

JAN. 

17 

JAN. 

25. 

1951 

10.0? 

JAN. 

1?, 

1957 

10.86 

SEP. 

19 

SEP. 

12 

9.47 

SEP. 

ID 

8.31 

JAN. 

10 

JAN. 

24, 

1962 

11.44 

JAN. 

14, 

1958 

10.96 

SEP. 

10 

OCT. 

2 

8.74 

SEP. 

18 

9.96 

JAN. 

11 

JAN. 

1. 

1953 

11.84 

JAN. 

16. 

1960 

11.67 

SEP. 

11 

SEP. 

28 

10.04 

SEP. 

14 

10.97 

JAN. 

12 

JAN. 

15. 

1954 

11.44 

.  1961 


.  1962 


.  1963 


,  1964 
.  1965 


.  1966 


10.97 

SEP. 

16. 

1966 

8.63 

9.47 

JAN. 

19. 

1967 

11.78 

10.97 

SEP. 

16 

9.33 

10.58 

JAN. 

16. 

1968 

12.08 

11.18 

SEP. 

18 

12.69 

B.78 

JAN. 

21. 

1969 

13.79 

11.23 

SEP. 

20 

13.19 

9.38 

JAN. 

23. 

1970 

13.64 

11.28 

3EP. 

22 

13.20 

6.83 

JAN. 

19, 

1971 

15.90 

11.38 

SEP. 

1 

14.7 

7S/23E-30AI  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.9  FT  IN  1971. 
LSO   255.46  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.47  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1963* 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.60  BELOW  LSD,  JAN.  19,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-64,  1968-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

15, 

1960 

9.44 

SEP. 

20. 

1962 

8.34 

JAN. 

16. 

SEP. 

13 

7.64 

APR. 

4. 

1963 

8.07 

SEP. 

18 

JAN. 

3, 

1961 

9.14 

SEP. 

19 

6.47 

JAN. 

21. 

SEP. 

8 

7.24 

JAN. 

9. 

1964 

8.82 

SEP. 

20 

JAN. 

15. 

1962 

8.64 

1968  10.02  JAN.  21.  1970     12.40 

7.67  SEP.  21  9.15 

1969  10.27  JAN.  19.  1971     12.60 
10.17  SEP.   1  10.47 


7S/23E-31N1  S 
19.3  FT  IN  1971. 
LSD   252.93  FT  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8.19  BELOW  LSD.  SEP.  20.  1963. 
15.70  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN. 

21. 

1957 

11.29 

FEB. 

22t 

1961 

11.89 

JAN. 

11. 

1965 

11.89 

SEP. 

18. 

1968 

12.54 

SEP. 

11 

d.99 

SEP. 

8 

9.99 

SEP. 

11 

9.14 

JAN. 

21. 

1969 

14.09 

JAN. 

14. 

1958 

11.69 

JAN. 

16. 

1962 

11.49 

JAN. 

12. 

1966 

12.44 

SEP. 

22 

13.54 

SEP. 

18 

10.19 

SEP. 

20 

11.19 

SEP. 

16 

9.54 

JAN. 

23. 

1970 

14.19 

JAN. 

8. 

1959 

11.99 

FEB. 

16. 

1963 

11.59 

JAN. 

23. 

1967 

12.44 

SEP. 

22 

13.35 

SEP. 

11 

9.99 

SEP. 

20 

8.19 

SEP. 

16 

10.49 

JAN. 

19. 

1971 

15.70 

JAN. 

6. 

1960 

11.79 

JAN. 

10. 

1964 

11.59 

JAN. 

19. 

1968 

13.54 

SEP. 

2 

14.56 

SEP. 

15 

10.69 

SEP. 

10 

9.09 
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7S/23E-32H1  S.   DEPTH  122  FT  IN  1951. 
LSO    258  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  KATEh  LEVEL     7.00  BELOW  LSD«  AUS.   2.  1951t 
LO«(EST  WATER  LEVEL     7.00  8EL0W  LSDt  AUG.   2.  1951. 
RECORDS  AVAILABLE:  1951.  1972. 


DATE 
AUG.   2t  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.   G   AUG. 


1972 


7S/23E-33D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  196*.  12. d  FT  IN  1971. 
LSD   259.06  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSO.  SEP.  16.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. HS  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


DEPTH  14 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  10.  1964 

SEP.  10 

JAN.  9.  1965 

SEP.  11 


11.05  JAN.  12.  1966 

7.50  SEP.  16 

10.40  JAN.  17,  1967 

7.30  SEP.  16 


10.65  JAN.  16.  196H 

7.00  SEP.  18 

10.20  JAN.  21.  1969 

7.90  SEP.  20 


11.45  JAN.  23.  1970     11.85 

8.25  SEP.  22  8.65 

11.80  JAN.  19.  1971     11.75 

9.45  SEP.   1  10.75 


eS/21E-iai  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
DEPTH  13.4  FT  IN  1971. 
LSD   243.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.00  BELOW  LSD.  OCT.  14.  1969, 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.25  BELOW  LSO.  JAN.  13,  1971. 
RECORDS  available:  1923-27,  1929,  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

12, 

1923 

9.39 

JULY 

20. 

1929 

9.99 

JAN. 

18. 

1962 

10.59 

JAN. 

14, 

1967 

11.99 

NOV. 

22 

9.29 

JAN. 

9, 

1957 

10.14 

bEP. 

20 

11.14 

5>EP. 

18 

7.79 

JAN. 

29, 

1924 

9.49 

SEP. 

11 

8.54 

JAN. 

19. 

1963 

12.04 

JAN. 

19, 

1968 

11.59 

SEP. 

5 

9.29 

JAN. 

14, 

1958 

10.84 

SEP. 

20 

10.84 

SEP. 

17 

10.59 

MAR. 

3, 

1925 

8.59 

SEP. 

18 

9.24 

JAN. 

10, 

1964 

12.04 

JAN. 

18, 

1969 

11.99 

OCT. 

23 

8.39 

JAN. 

8, 

1959 

10.84 

SEP. 

10 

8.44 

OCT. 

14 

4.00 

JAN. 

13, 

1926 

8.79 

SEP. 

10 

9.54 

JAN. 

11, 

1965 

11.79 

JAN. 

20, 

1970 

13.20 

MAR. 

30 

8.39 

JAN. 

5, 

1960 

12.04 

SEP. 

11 

9.59 

SEP. 

21 

12.25 

MAY 

19. 

1927 

9.29 

SEP. 

15 

10.54 

JAN. 

13, 

1966 

11.94 

JAN. 

13, 

1971 

13.25 

JUNE 

4 

9.79 

JAN. 

4. 

1961 

10.64 

SEP. 

16 

9.79 

AUG. 

31 

13.22 

MAY 

16. 

1929 

9.89 

SEP. 

9 

10.04 

8S/21t-13Al  S.   PERFORATED  39-55,  88-92,  108-115,  395-415.  424-4J0  FT;  DEPTH  321.7  FT  IN  1972. 
LSD    240  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.80  BELOW  LSD,  AUG.  14,  196J, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.60  BELOW  LSD,  AUG.  28,  1963. 
RECORDS  AVAILABLE:  1963,  1972. 


DATE 
AUG.  14,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  28,  1963 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  15,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


8.8 


10.6 


9.45 
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«S/21E-13C1  S.   mECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.7  f-T  IN  1971. 
LSD   240. bO  FT  ASOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.25  BELO»(  LSD.  OCT.  IV.  1V64. 
LOWEST  WATEK  LEVEL    11.94  BELOW  LSD.  AUG.  31.  1971. 
RECORDS  available:  1957-71, 


WATER 

WATER 

■  ATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10. 

1957 

8.40 

JAN. 

4.  1961 

9.47 

OCT. 

19.  1964 

5.25 

SEP. 

21.  1968 

7.75 

SEP. 

11 

6.95 

SEP. 

12 

9.47 

JAN. 

16.  1965 

11.60 

JAN. 

25.  1969 

8.85 

JAN. 

24. 

1958 

10.02 

JAN. 

15,  1962 

9.97 

SEP. 

14 

10.00 

SEP. 

23 

8.55 

SEP. 

9 

6.57 

SEP. 

5 

10.37 

JAN. 

15.  1966 

11.85 

JAN. 

27.  1970 

10.65 

JAN. 

ZZ^ 

1959 

10.07 

JAN. 

24.  1963 

10.87 

SEP. 

19 

9.05 

SEP. 

25 

11.45 

SEP. 

lU 

9.27 

SEP. 

20 

9.77 

JAN. 

21.  1967 

11.20 

JAN. 

22.  1971 

11.40 

JAN. 

7, 

1960 

10.57 

JAN. 

15,  1964 

11.67 

JAN. 

23.  1968 

10.90 

AUG. 

31 

11.94 

SEP. 

16 

9.47 

8S/21E-13P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.6  FT  IN  1971. 
LSD   237.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.^2  BELOW  LSD.  SEP.  11.  1959, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.50  BELOW  LSD.  JAN.  25.  1971. 
RECORDS  available:  1923-?6.  1959-71. 


■"""■ 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

9. 

1923 

6.73 

JAN. 

8, 

1960 

9.62 

JAN. 

24, 

1964 

9.92 

JAN. 

23, 

1968 

9.15 

NOV. 

22 

7.03 

SEP. 

15 

9.22 

SEP. 

15 

7. 32 

SEP. 

21 

7.25 

JAN. 

29. 

1924 

7.23 

JAN. 

6. 

1961 

10.12 

JAN. 

16, 

1965 

9.87 

JAN. 

25, 

1969 

9.60 

SEP. 

6 

6.73 

SEP. 

15 

9.42 

SEP. 

14 

7.10 

SEP. 

23 

8.15 

JAN. 

2. 

1925 

7.83 

JAN. 

20, 

1962 

10.42 

JAN. 

15, 

1966 

10.40 

JAN. 

27, 

1970 

9.80 

OCT. 

28 

6.43 

SEP. 

5 

10.02 

SEP. 

19 

7.20 

SEP. 

25 

9.10 

APR. 

3. 

1926 

6.33 

JAN. 

24, 

1963 

10.22 

JAN. 

26, 

1967 

8.85 

JAN. 

25, 

1971 

10.50 

FEB. 

7. 

1959 

8.42 

SEP. 

20 

8.1? 

SEP. 

20 

8.10 

AUG. 

31 

9.18 

SEP. 

11 

6.22 

8S/21E-13R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/n  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1964,  11.6  FT  IN  1^71. 
LSD   236.80  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.61  BELOW  LSO,  SEP.  14,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.46  BELOW  LSD,  JAN.  15.  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-71. 


DEPTH  U 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

18.  1964 

7.76 

JAN. 

15.  1966 

10.46 

SEP. 

15 

0,91 

SEP. 

12 

7.06 

JAN. 

16.  1965 

9.91 

JAN. 

26.  1967 

9.11 

SEP. 

14 

6.61 

SEP. 

20 

7.81 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

a. 86 

JAN. 

27.  1970 

9.05 

7.15 

SEP. 

25 

8.30 

9.70 

JAN. 

25.  1971 

9.60 

6.85 

AUG. 

31 

8.77 

JAN,  23. 

SEP.  21 

JAN,  25. 

SEP.  23 


1968 
1969 


RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.30 


eS/21E-24tJl    S. 
FT    IN    1971. 

LSD   236.45  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.70  BELOW  LSD.  SEP.  15.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.68  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-63.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  20.  1960 

SEP,  19 

JAn,   6.  1961 


9.10 

9.10 

10.00 


SEP.  15.  1961 
JAN.  23.  1962 


6.70    SEP.   6.  1962 
9.80    FEB.  21.  1963 


8.00 
8.40 


SEP.  21,  1963 
SEP.   2,  1971 


9.40 
10.68 
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8S/21E-24R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION. 
1971. 

LSD   232.60  KT  ArfOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.50  8EL0W  LSD.  SEP.  14,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.3S  BELOW  LSD,  JAN.  2S,  1971. 
RECORDS  AVAILAdLE:  19!37-71. 


DEPTH  10.30  FT  IN 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10, 

1957 

3.7S 

JAN. 

6, 

1961 

6.70 

JAN. 

16,  196S 

7.50 

SEP. 

21,  1968 

5.50 

SEP. 

15 

4.90 

SEP. 

15 

5.60 

SEP. 

14 

3.50 

JAN. 

27,  1969 

6.90 

JAN. 

15, 

195U 

5.30 

JAN. 

23, 

1962 

6.50 

JAN. 

17,  1966 

7.35 

SEP. 

23 

5.15 

SEP. 

20 

4.00 

SEP. 

5 

6.50 

SEP. 

19 

4.25 

JAN. 

27,  1970 

6.75 

JAN. 

9, 

1959 

5.60 

JAN. 

25, 

1963 

6.30 

JAN. 

26,  1967 

6.95 

SEP. 

25 

6.60 

SEP. 

11 

4.50 

SEP. 

21 

6.70 

SEP. 

22 

4.40 

JAN. 

25,  1971 

a. 35 

JAN. 

b. 

1960 

6.50 

JAN. 

17, 

1964 

6.80 

JAN. 

24,  1968 

6.50 

SEP. 

1 

6.92 

SEP. 

17 

4.00 

SEP. 

15 

5.75 

RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


bS/21£-2501  S 
12.53  FT  IN  1971. 
LSD   236.99  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.75  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. 8S  BELOW  LSD,  JAN.  25,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1965-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JULY  16,  1965 

SEP.  14 

JAN.  17,  1966 

SEP.  19 


10.45  JAN.  26,  1967     10.30 

9.75  SEP.  22  8.80 

10.85  JAN.  24,  1968      9.10 

8.75  SEP.  21  8.80 


JAN.  27,  1969 

SEP.  23 

JAN.  27,  1970 


8.90 

SEP. 

25, 

1970 

9.15 

9.10 

JAN. 

25, 

1971 

11.85 

9.15 

SEP. 

2 

11.33 

8S/21E-36A1  S. 
12.5  FT  IN  1971. 

LSD   232.85  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.50  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1958, 
10.73  BELOW  LSD,  SEP.   2,  1971. 


RECORDS  AVAILABLE:  1957-66,  1968-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10,  1957 

5.46 

SEP. 

17,  1960 

6.80 

JAN. 

17,  1964 

7.40 

SEP. 

23,  1968 

6.30 

SEP. 

2 

7.20 

JAN. 

10,  1961 

6.70 

SEP. 

16 

7.70 

JAN. 

27,  1969 

9.20 

JAN. 

15,  1958 

4.50 

MAY 

15 

7.00 

JAN. 

18,  196S 

8.60 

SEP. 

24 

7.10 

SEP. 

20 

5.60 

JAN. 

23,  1962 

7.10 

SEP. 

14 

6.80 

JAN. 

28,  1970 

8.60 

JAN. 

10,  1959 

o.OO 

SEP. 

6 

7.20 

JAN. 

19,  1966 

9.55 

SEP. 

28 

5.70 

SEP. 

4 

5.75 

JAN. 

29,  1963 

7.10 

JUNE 

18 

7.35 

JAN. 

25,  1971 

9.40 

JAN. 

8,  1960 

6.50 

SEP. 

22 

7.50 

JAN. 

24,  1968 

8.35 

SEP. 

2 

10.73 

8S/22E-4E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16.5 
FT  IN  1971. 

LSO   245.55  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.82  BELOW  LSD,  SEP.  11,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.10  BELOW  LSD,  MAY   26,  1970. 
RECORDS  available:  1961-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

30,  1961 

7.12 

JAN. 

11,  1964 

7.07 

SEP. 

16,  1966 

7.32 

JAN. 

21,  1969 

9.42 

SEP. 

5 

6.22 

SEP. 

10 

6.32 

JAN. 

14,  1967 

8.12 

SEP. 

12 

8.77 

JAN. 

12,  1962 

7.92 

JAN. 

11,  1965 

8.32 

SEP. 

19 

9.47 

JAN. 

21,  1970 

9.72 

SEP. 

7 

6.02 

SEP. 

11 

5.82 

JAN. 

19,  1968 

9.32 

MAY 

26 

11.10 

JAN. 

23,  1963 

8.22 

JAN. 

13,  1966 

9.07 

SEP. 

17 

9.72 

SEP. 

2,  1971 

7.86 

SEP. 

23 

6.22 
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BS/i;2t-4Ml  S.   RtCOrtOS,P«IOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VEHDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.5 
FT  IN  l"*?!. 

LSD   244. i;9  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.30  BELOW  LSD.  SEP.  11.  196b. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.4b  BElOw  LSD.  JAN.  21.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1961-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

30.  1961 

6.20 

JAN. 

11.  1964 

7.10 

SEP. 

16.  1966 

6.95 

JAN. 

21.  1969 

11.70 

SEP. 

5 

b.bO 

SEP. 

10 

b.55 

JAN. 

14.  1967 

10.40 

SEP. 

12 

8.10 

JAN. 

12.  1962 

7.80 

JAN. 

II.  1965 

7.e5 

SEP. 

19 

9.50 

JAN. 

21.  1970 

12.45 

SEP. 

7 

b.50 

SEP. 

11 

b.30 

JAN. 

19,  1968 

10.65 

MAY 

26 

10.40 

JAN. 

4.  1963 

7.70 

JAN. 

13.  1966 

9.45 

SEP. 

17 

9.45 

SEP. 

2.  1971 

9.56 

SEP. 

23 

6.10 

8S/22E-4N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.8 
FT  IN  1971. 

LSD   242.31  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.19  BELOW  LSD.  SEP.  21.  1961. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSO.  JAN.  21.  1970. 
RECORDS  available:  1961-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAR. 

27.  1961 

6.29 

JAN. 

11.  1964 

4.44 

SEP. 

16.  1966 

6.49 

JAN. 

21.  1969 

10.95 

SEP. 

21 

4.19 

SEP. 

10 

4.24 

JAN. 

14,  1967 

10.69 

SEP. 

12 

7.50 

JAN. 

12.  1962 

6.59 

JAN. 

11.  1965 

6.69 

SEP. 

19 

9.14 

JAN. 

21.  1970 

12.00 

SEP. 

7 

4.49 

SEP. 

11 

4.44 

JAN. 

19.  1968 

11.19 

MAY 

26 

10.10 

JAN. 

23.  1963 

5.59 

JAN. 

13.  1966 

6.09 

SEP. 

17 

8.75 

SEP. 

2.  1971 

9.76 

SEP. 

23 

b.79 

8S/22E-4N2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VEhDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.6  FT  IN  1971. 
LSU   242.16  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.11  BELOW  LSD.  SEP.  10.  19!39. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE.  JAN.  19.  19b8. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-26,  1936-37.  194b-71. 


■"  —  "" 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

5. 

1923 

7.71 

JAN. 

5, 

1960 

6.59 

SEP. 

10, 

1957 

4.64 

SEP. 

10, 

1964 

4.46 

NOV. 

20 

7.81 

SEP. 

13 

5.72 

JAN. 

14, 

1958 

6.49 

JAN. 

11, 

1965 

7.41 

JAN. 

29. 

1924 

8.71 

JAN. 

24, 

1951 

6.87 

SEP. 

18 

4.41 

SEP. 

11 

4.76 

SEP. 

5 

8.21 

SEP. 

12 

6.22 

JAN. 

8, 

1959 

7.01 

JAN. 

13, 

1966 

7.81 

MAR. 

3. 

1925 

8.31 

JAN. 

31, 

1952 

7.65 

SEP. 

lu 

4.11 

SEP. 

16 

7.31 

OCT. 

23 

8.61 

OCT. 

2 

5.55 

JAN. 

6. 

1960 

7.51 

JAN. 

14, 

1967 

10.11 

JAN. 

13, 

1926 

8.71 

JAN. 

7, 

1953 

7.25 

SEP. 

15 

6.21 

SEP. 

19 

9.61 

FEB. 

30 

8.91 

SEP. 

28 

4.65 

JAN. 

4. 

1961 

5.61 

JAN. 

19, 

1968 

F 

NOV. 

20. 

193b 

9.04 

JAN. 

15, 

1954 

7.25 

bEP. 

9 

b.Bl 

SEP. 

17 

9.15 

JAN. 

4, 

1937 

8.84 

OCT. 

1 

4.65 

JAN. 

18. 

1962 

5.71 

JAN. 

21. 

1969 

12.15 

SEP. 

12 

8.09 

Jan. 

2, 

1955 

6.35 

bEP. 

20 

5.81 

SEP. 

20 

8.00 

JAN. 

12. 

1948 

7.03 

SEP. 

29 

5.25 

JAN. 

19, 

1963 

6.21 

JAN. 

21. 

1970 

12.75 

SEP. 

H 

6.38 

JAN. 

28, 

1956 

5.15 

SEP. 

20 

b.61 

JAN. 

19. 

1971 

12.65 

JAN. 

5, 

1949 

7.58 

OCT. 

2 

4.95 

JAN. 

10, 

1964 

5.51 

AUG. 

31 

8.83 

SEP. 

9 

6,35 

JAN. 

9, 

1957 

6.18 

k 
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6S/2iE-4Pl  S.   RfcCO»<DS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.8 
FT  IN  1971. 

LSD   £!43.S<7  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.71  BELOti  LSD.  SEP.   7.  1V62. 
LOWEST  WATER-  LEVEL    13.6-5  UELOW  LSO.  JAN.  21.  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  19t>l-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAR. 

27. 

1961 

5.77 

JAN. 

11 

SEP. 

5 

b.21 

SEP. 

10 

JAN. 

12. 

1962 

6.51 

JAN. 

11 

SEP. 

7 

4.71 

SEP. 

11 

JAN. 

4. 

1963 

d.Ol 

JAN. 

13 

SEP. 

23 

5.31 

.  1964 
.  1965 


.  1966 


7.56 

SEP. 

16. 

1966 

7.40 

JAN. 

21 

5.55 

JAN. 

14, 

1967 

12.75 

SEP. 

12 

8.90 

SEP. 

19 

11.85 

JAN. 

d\ 

6.05 

JAN. 

19, 

1966 

13.20 

MAY 

26 

10.45 

SEP. 

17 

11.00 

SEP. 

2 

,  1969 
,  1970 


1971 


13.40 
8.70 
13.65 
11.50 
11.10 


eS/22E-561  S.   DEPTH  11.5  FT  IN  1971. 
LSD    245  FT  AWOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.72  BELOW  LSD.  AUG.  19( 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.72  BELOW  LSD,  AUG.  19, 
RECORDS  AVAILAHLE:  1971. 


1971, 
1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  19,  1971 


9.7? 


8S/22E-6N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.6  FT  IN  1971. 
LSO   242.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.62  BELOW  LSD,  SEP.  11.  1957. 

LOWEST  WATER  LEVEL    10. SO  BELOW  LSO.  JAN.  13,  1966,  JAN.  14,  1967,  JAN.  18,  1969,  JAN.  20,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

9, 

1957 

7.62 

JAN. 

4, 

1961 

7.81 

JAN. 

11,  1965 

9.35 

SEP. 

17,  1968 

8.90 

SEP. 

11 

5.62 

SEP. 

21 

8.30 

SEP. 

11 

7.95 

JAN. 

18,  1969 

10.50 

JAN. 

14, 

1958 

8.42 

JAN. 

18, 

1962 

9.00 

JAN. 

13,  1966 

10.50 

SEP. 

20 

8.95 

SEP. 

18 

6.52 

SEP. 

20 

8.30 

SEP. 

16 

8.25 

JAN. 

20,  1970 

10.50 

JAN. 

8. 

1959 

B.72 

JAN. 

19, 

1963 

9.00 

JAN. 

14,  1967 

10.50 

SEP. 

21 

9.90 

SEP. 

24 

7.71 

SEP. 

20 

7.90 

SEP. 

18 

7.75 

JAN. 

13,  1971 

10.45 

JAN. 

19. 

1960 

d.U 

JAN. 

10, 

1964 

9.25 

JAN. 

19,  1968 

9.25 

AUG. 

31 

8.74 

SEP. 

15 

7.81 

SEP. 

10 

6.95 

RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8S/22E-7P1  S 
11.0  FT  IN  1971. 
LSD   239.09  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.73  BELOW  LSD,  SEP.  11,  1957, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.25  faELOW  LSD,  JAN.  22,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1923-27,  1929,  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

12. 

1923 

6.96 

JULY 

20, 

1929 

7.96 

SEP. 

12, 

1961 

4.61 

SEP. 

19, 

1966 

6.10 

NOV. 

22 

7.06 

JAN. 

10, 

1957 

7.03 

JAN. 

18, 

1962 

8.21 

JAN. 

26, 

1967 

9.20 

JAN. 

29, 

1924 

/.36 

SEP. 

11 

3.73 

SEP. 

5 

8.81 

SEP. 

20 

6.20 

SEP. 

6 

6.96 

JAN. 

15, 

1958 

6.78 

JAN. 

24. 

1963 

9.21 

JAN. 

23, 

1968 

9.05 

JAN. 

2, 

1925 

7.56 

SEP. 

19 

4.03 

SEP. 

20 

7.11 

bEP. 

21 

6.55 

OCT. 

28 

6.66 

JAN. 

8, 

1959 

6.73 

JAN. 

15. 

1964 

7.56 

SEP. 

23, 

1969 

7.30 

JAN. 

13, 

192b 

8.06 

SEP. 

18 

5.33 

SEP. 

15 

6.36 

JAN. 

27, 

1970 

6.60 

APR. 

3 

7.46 

JAN. 

7, 

1960 

7.93 

JAN. 

16. 

1965 

8.51 

SEP. 

25 

7.00 

MAY 

19, 

1927 

8.56 

SEP. 

16 

7.61 

SEP. 

14 

3.80 

JAN. 

22, 

1971 

10.25 

JUNE 

4 

8.76 

MAR. 

10, 

1961 

8.61 

JAN. 

15, 

1966 

9.60 

AUG. 

31 

8.34 

MAY 

18, 

1929 

8.06 
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bS/22E-a02  S.   KECOrtOS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  8Y  PALO  VEHOE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.8 
FT  IN  1971. 

LSD   243.81  FT  ABOVE  MSL. 

rilbHfcST  KATtH  LEVEL     7.66  BELOW  LSD»  SEP.   Bi  194B. 
LO«(£ST  WATER  LEVEL    11. w^  flELOW  LSD.  AUG.  31«  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  i94fe-Sl.  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  12>  1948 

SEP.   B 

JAN.   5t  19<»9 


a.bb  SEP.  23»  1949  6.22 
7.66  JAN.  7t  1950  a.B4 
9.60    SEP.  13  7.76 


JAN.  24t  19bl 
SEP.  12 


9.06    DEC. 

a. 45   Aug. 


14. 
31< 


1951 
1971 


9.50 
11.42 


eS/22E-9Pl  S.   RECORDS  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
LSD   237.95  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.90  BELOW  LSD»  SEP.  23.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.30  BELOW  LSD.  JAN.  2d,     1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

b.25 

SEP. 

20.  196B 

11.60 

11.25 

JAN. 

22.  1969 

12.30 

9.B5 

SEP. 

12 

11.90 

10.80 

MAY 

26.  1970 

12.05 

10.55 

AUG. 

31.  1971 

N 

11.60 

OCT. 

20. 

1959 

5.22 

JAN. 

19, 

1962 

DEC. 

17 

0.17 

JAN. 

23, 

1963 

JAN. 

7, 

I960 

6.37 

SEP. 

23 

SEP. 

16 

5.57 

JAN. 

16, 

1964 

JAN. 

5. 

1961 

6.77 

SEP. 

11 

SEP. 

19 

5.17 

JAN. 

11. 

1965 

6.57  SEP.  13.  1965 

6.67  JAN.  14.  1966 

3.90  SEP.  17 

6.B5  JAN.  21.  1967 

4.<.5  SEP.  19 


7.30 


JAN.  22.  1968 


bS/22t-10Bl  S 
13. B  FT  IN  1971. 
LSD   242.24  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECOROb  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


5.05  BELOW  LSD.  SEP.   9.  1949. 
13.40  BELOW  LSD.  JAN.  23.  1970. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1948- 

55,  1959-71 

. 

WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

- 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

12. 

1948 

6.06 

SEP. 

29, 

1953 

6.42 

SEP. 

9, 

1961 

6.26 

SEP. 

16. 

1966 

7.45 

SEP. 

22 

5.35 

JAN. 

1, 

1954 

7.62 

JAN. 

19, 

1962 

6.06 

JAN. 

19, 

1967 

10.50 

JAN. 

6. 

1949 

6.21 

OCT. 

30 

6.62 

SEP. 

1 

5.86 

SEP. 

16 

10.60 

SEP. 

9 

5.05 

JAN. 

2, 

1955 

7.02 

JAN. 

23, 

1963 

6.96 

JAN. 

19. 

1966 

11.05 

JAN. 

6. 

1950 

6.65 

SEP. 

29 

5.52 

SEP. 

23 

5.56 

SEP. 

18 

11.10 

SEP. 

13 

5.82 

OCT. 

23, 

1959 

6.56 

JAN. 

11. 

1964 

5.51 

JAN. 

21. 

1969 

12.60 

JAN. 

24. 

1951 

6.97 

DEC. 

16 

7.66 

SEP. 

10 

6.40 

SEP. 

12 

11.50 

SEP. 

12 

5.87 

JAN. 

6, 

1960 

8.06 

JAN. 

11. 

1965 

B.05 

JAN. 

23. 

1970 

13.40 

JAN. 

24, 

1952 

6.07 

SEP. 

15 

6.76 

SEP. 

11 

6.30 

MAY 

26 

12.70 

OCT. 

2 

6.32 

JAN. 

4, 

1961 

8.46 

JAN. 

12. 

1966 

8.85 

AUG. 

31. 

1971 

12.64 

JAN. 

3, 

1953 

6.92 

8S/22E-10D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
14.5  FT  IN  1971. 
LSD   241.62  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.55  BELOW  LSD.  SEP. 
LOWEST  WATER  LEVEL    14.45  bELOW  LSD.  JAN, 
RECORDS  available:  1968-71. 


22,  1970, 
21.  1969,  JAN.  23, 


1970. 


DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

DATE 

WATER 
LEVEL 

JAN. 
SEP. 

19,  1968 
16 

13.04 
13.05 

JAN. 
SEP. 

21.  1969 
20 

14.45 
12.40 

JAN. 
SEP. 

23.  1970 
22 

14.45 
11.55 

JAN. 
AUG. 

19,  1971 
31 

14.35 
12.88 
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eS/2i:E-10Nl  S.   PErtFORATED  90-130  FT»  DEPTH  liO    FT  IN  1972. 
LSi)    <i38  hT  AHOVt  MSL. 

HIGHEST  t<ATER  LEVEL    10. '^2  BELOW  LSD.  AUG.  lb.  1972. 
LOWEST  WATfctt  LEVEL    12.00  bELOw  LSD.  JUNE   5,  1969. 
RECORDS  available:  1969,  1972. 


*ateh  water  water  water 

DATE        level  date        LEVEL  OATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


JUNE   5.  1969     12.   e   AUG.  16.  1972     10.92 


bS/22E-10Ol  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1971  FURNISHED  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.2 
FT  IN  1971. 

LSD   243.43  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.60  BELOW  LSO,  SEP.  lb>.  1960.  SEP.  23.  1963. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12. 9S  BELOW  LSU.  JAN.  24.  1970. 
RECORDS  available:  19b9-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

nATER 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

22.  1959 

6.75 

SEP. 

1.  1962 

8.90 

SEP. 

13.  1965 

8.40 

JULY 

^^f   1968 

10.30 

DEC. 

3 

9.27 

JAN. 

23.  1963 

8.un 

JAN. 

14.  1966 

11.10 

JAN. 

22.  1969 

11.60 

JAN. 

2.  1960 

9.17 

SEP. 

23 

7.60 

SEP. 

16 

8.05 

SEP. 

12 

11.35 

SEP. 

15 

7.60 

JAN. 

15.  1964 

10.25 

JAN. 

23.  1967 

11.00 

JAN. 

24.  1970 

12.95 

JAN. 

6,  1961 

11.00 

SEP. 

11 

8.15 

SEP. 

19 

9.15 

MAY 

26 

11.75 

SEP. 

12 

6.70 

JAN. 

11.  1965 

10.15 

JAN. 

22.  1968 

11.45 

AuG. 

31.  1971 

12.24 

JAN. 

19.  19o2 

10.50 

bS/22E-llDl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERGE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16 
FT  IN  1937.  14.6  FT  IN  1971. 
LSD   242.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.28  BELOW  LSD.  OCT.  2U.  1944. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.15  BELOW  LSD.  AUG.  31.  1971. 
RECORDS  available:  1937-47,  1964-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

10. 

1937 

s.2d 

JULY 

15. 

1941 

5.38 

JAN. 

13. 

1947 

5.45 

SEP. 

16. 

1967 

7.11 

DEC. 

10 

6.38 

MAY 

29. 

1942 

6.73 

SEP. 

12 

4.94 

JAN. 

9. 

1968 

7.11 

JAN. 

11. 

1938 

6.98 

SEP. 

10 

6.78 

JAN. 

10. 

1964 

7.39 

SEP. 

18 

8.71 

SEP. 

15 

7.08 

JAN. 

1?. 

1943 

7.18 

SEP. 

10 

5.61 

JAN. 

21. 

1969 

7.36 

JAN. 

6. 

1939 

6.58 

OCT. 

20, 

1944 

3.28 

JAN. 

11. 

1965 

7.11 

SEP. 

20 

8.26 

SEP. 

30 

6.18 

FEB. 

28, 

1945 

4.24 

SEP. 

11 

4.86 

JAN. 

23. 

1970 

8.66 

JAN. 

15. 

1940 

6.28 

JULY 

5 

5.54 

JAN. 

12. 

1966 

6.66 

SEP. 

22 

9.41 

SEP. 

26 

6.18 

MAY 

18, 

1946 

'..84 

SEP. 

16 

5.26 

JAN. 

19. 

1971 

11.81 

JAN. 

. 

19*1 

5.28 

SEP. 

4 

5.10 

JAN. 

19. 

1967 

5.11 

AUG. 

31 

12.15 

8S/22E-1201  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
16.4  FT  IN  1971. 
LSU   247.12  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.63  BELOW  LSD.  SEP.  16.  1966. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.44  BELOW  LSD.  JAN.  19.  1971. 
RECORDS  AVAILAbLE:  1957-71. 

WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  OATE        LEVEL 

U.78    JAN.   4.  1961      9.08    JAN.  11.  1965      8.98    SEP.  18.  1968      8.64 
6.93    SEP.   9 
9.23    JAN.  18.  1962 
r 

>.  1963 
.  1964 


JAN. 

8. 

1957 

SEP. 

11 

JAN. 

14. 

1958 

SEP. 

18 

JAN. 

8. 

1959 

StP. 

11 

JAN. 

6. 

1960 

SEP. 

15 

6.76 

SEP. 

7 

6.98 

JAN. 

19 

8.18 

SEP. 

20 

9.38 

JAN. 

10 

7.98 

SEP. 

10 

6.78 

SEP. 

11 

7.58 

JAN. 

21. 

1969 

12.84 

8.68 

JAN. 

12.  1966 

9.38 

SEP. 

20 

10.69 

7.28 

SEP. 

16 

3.63 

JAN. 

23. 

1970 

13.39 

8.18 

JAN. 

19.  1967 

9.98 

SEP. 

22 

12.54 

6.78 

SEP. 

16 

6.68 

JAN. 

19. 

1971 

13.44 

7.78 

JAN. 

19.  1968 

10.73 

AUG. 

31 

12.50 

4. 68 
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«tCO»n)S  PRIOR  TO  6/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


bS/22t-12Nl  S 
12.0  FT  In  1971. 
LSD   245.11  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.19  btLOW  LSDt  SEP.  19,  1958, 
LOWEST  WATEH  LEVEL    10.90  bELO»  LSO,  JAN.  19,  19/1. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8, 

1957 

6.51 

MAR. 

7, 

1961 

6.62 

JAN. 

11,  1965 

7.88 

SEP. 

18,  1968 

7.45 

SEP. 

2 

4.61 

SEP. 

9 

5.02 

SEP. 

13 

5.48 

JAN. 

22,  1969 

9.90 

JAN. 

15, 

1958 

6.31 

JAN. 

19, 

1962 

7.52 

FEb. 

16,  1966 

9.05 

SEP. 

22 

7.60 

SEP. 

19 

3.19 

SEP. 

5 

6.82 

SEP. 

17 

5.05 

JAN. 

24,  1970 

10.40 

JAN. 

B, 

1959 

7.24 

JAN. 

21, 

1963 

6.88 

JAN. 

23,  1967 

8.35 

SEP. 

22 

6.35 

SEP. 

11 

5.9-* 

SEP. 

20 

4.88 

SEP. 

19 

5.65 

JAN. 

19,  1971 

10.90 

JAN. 

6, 

1960 

7.84 

JAN. 

16, 

1964 

7.88 

JAN. 

20,  1968 

9.00 

AUG. 

31 

9.43 

16 

5.34 

SEP. 

11 

5.83 

8S/22E-13R1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
In  1967,  7.43  FT  IN  1972. 
LSD   249.58  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.73  BELOW  LSD,  AUG.  25,  1972, 
LOWEST  WATEH  LEVEL    13.36  bELOW  LSD.  JAN.  14,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1946-67,  1972. 


DEPTH  15  FT 


WATEH 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

21, 

1946 

9.58 

JAN. 

31, 

1952 

9.96 

SEP. 

2, 

1957 

10.07 

JAN. 

21, 

1963 

10.12 

JAN. 

2, 

1947 

8.80 

OCT. 

3 

8.76 

JAN. 

15, 

1958 

9.52 

SEP. 

21 

9.22 

OCT. 

1 

9.57 

FEB. 

3, 

1953 

9.75 

SEP. 

19 

9.67 

JAN. 

1964 

10.22 

JAN. 

13, 

1948 

8.49 

SEP. 

29 

7.51 

JAN. 

8, 

1959 

11.37 

SEP. 

8.02 

SEP. 

9 

7.88 

JAN. 

8, 

1954 

9.70 

SEP. 

11 

8.32 

JAN. 

1965 

11.57 

JAN. 

5, 

19H9 

9.09 

NOV. 

3 

11.11 

JAN. 

2, 

1960 

11.72 

SEP. 

10.21 

SEP. 

9 

8.16 

FEB. 

1, 

1955 

11.72 

SEP. 

15 

7.82 

JAN. 

1966 

13.36 

FEb. 

18, 

1950 

9.59 

SEP. 

29 

9.31 

JAN. 

4, 

1961 

11.72 

SEP. 

9.01 

SEP. 

10 

9.57 

FEB. 

2, 

1956 

13.31 

SEP. 

9 

6.72 

FEB. 

1967 

11.60 

JAN. 

26, 

1951 

11.52 

OCT. 

4 

11.51 

JAN. 

29, 

1962 

10.92 

SEP. 

19 

10.60 

SEP. 

13 

10.47 

JAN. 

8, 

1957 

12.02 

SEP. 

5 

9.62 

AUG. 

25, 

1972 

6.73 

RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8S/22E-14D1  S 
12.5  FT  IN  1971. 
LSO   244.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIUHEST  WATEH  LEVEL     5.17  BELOW  LSD,  SEP.  11,  1964, 
LOWEST  WATEH  LEVEL    11.70  BELOW  LSD,  JAN.  24,  1970. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

8,  1959 

7.43 

SEP. 

5,  1962 

8.12 

JAN. 

14,  1966 

10.27 

JAN. 

22,  1969 

10.62 

SEP. 

11 

6.32 

JAN. 

18,  1963 

7.82 

SEP. 

17 

6.77 

SEP. 

22 

8.60 

JAN. 

6,  1960 

9.42 

SEP. 

20 

9.12 

JAN. 

23,  1967 

9.92 

JAN. 

24,  1970 

11.70 

SEP. 

15 

7.32 

JAN. 

16,  1964 

8.17 

SEP. 

19 

6.52 

SEP. 

22 

8.20 

JAN. 

4,  1961 

6.42 

SEP. 

11 

6.17 

JAN. 

10,  196B 

10.52 

JAN. 

20,  1971 

11.65 

SEP. 

13 

7.62 

JAN. 

11,  1965 

8.77 

SEP. 

18 

8.57 

AUG. 

31 

10.70 

JAN. 

19,  1962 

8.22 

SEP. 

13 

7.47 

20.9 


BS/22E-14N1  S 
FT  IN  1972. 
LSD   244.80  FT  AHOVt  MSL 
HIGHEST  KATEH  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FORNIShED  tJY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.03 


9.60  bELOW  LSD.  SEP.  23.  1970. 
12. 9S  riELOW  LSD.  JAN.  20.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1968- 

•72. 

DATE 

•  ATER 
LEVEL 

DATE 

»ATER 
LEVEL 

DATE 

•  ATER 
LEVEL 

DATE 

kATER 
LEVEL 

JAN.  20.  1968 

SEP.  20 

JAN.  22.  1969 

12.50 
10. UO 
12.55 

SEP. 
JAN. 

22.  1969 
24.  1970 

11. bO 
12.70 

SEP. 
JAN. 

23.  1970 
20.  1971 

9.60 
12.95 

JJNE  21.  .1971 
AUG.  16.  1972 

11.60 
10.3 

8S/22E-15D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURMISHED  di    PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT, 
14.50  FT  IN  1971. 
LSD   237.36  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.30  BELOW  LSD.  SEP.  II.  1959. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. 4«  bELOW  LSD.  AUG.  31.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919.  1922-24.  1929.  1936-37.  1^59-71. 


DEPTH 


WATER 

•  ATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

9. 

1919 

7.4 

JULY 

I. 

1937 

6.69 

JAN. 

24. 

1963 

5.60 

SEP. 

19. 

1967 

7.75 

JUNE 

11 

7.9 

JAN. 

8, 

1959 

3.57 

SEP. 

20 

3.80 

JAN. 

22. 

1968 

6.55 

FEB. 

23, 

1922 

7.04 

SEP. 

11 

3.30 

JAN. 

16. 

1964 

6.30 

SEP. 

20 

7.75 

DEC. 

13. 

1923 

?.34 

JAN. 

7. 

1960 

6.00 

SEP. 

11 

3.65 

JAN. 

22. 

1969 

6.60 

FEB. 

1. 

1924 

6.94 

SEP. 

16 

4.00 

JAN. 

11. 

1965 

6.45 

SEP. 

22 

8.58 

JUNE 

21 

7.04 

JAN. 

5. 

1961 

6.30 

SEP. 

13 

4.55 

JAN. 

24. 

1970 

10.38 

MAY 

18. 

1929 

7.44 

SEP. 

12 

•..SO 

JAN. 

14, 

1966 

7.90 

aEP. 

22 

7.28 

JULY 

Z? 

d.04 

JAN. 

19. 

1962 

6.30 

SEP. 

17 

6.65 

JAN. 

20. 

1971 

10.68 

NOV. 

20. 

1936 

6.84 

SEP. 

5 

5.70 

JAN. 

24. 

1967 

8.05 

AUG. 

31 

11.48 

FEB. 

13. 

1937 

6,24 

8S/22E-10R1  S 
10.84  FT  IN  1972. 
LSD   239.41  FT  ABOVE  MSL 
HIGHEST  Water  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


4.56  BELOW  LSD.  SEP.   2.  1957. 
10.37  BELOW  LSD.  JAN.  14.  1966. 


RECORDS  AVAILABLE!  1924-27.  1937-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

18, 

1924 

9.89 

SEP. 

2. 

1943 

7.20 

SEP. 

29. 

1953 

7.21 

JAN. 

24, 

1963 

9.27 

SEP. 

8 

10.19 

NOV. 

2. 

1944 

7. 05 

JAN. 

1. 

1954 

8.71 

SEP. 

20 

8.47 

MAR. 

4, 

1925 

9.49 

JAN. 

29. 

1945 

6.05 

OCT. 

1 

6.41 

JAN. 

16. 

1964 

8.32 

OCT. 

24 

9.59 

JULY 

6 

6.95 

JAN. 

2, 

1955 

6.21 

SEP. 

11 

7.62 

APR. 

9, 

1926 

8.09 

APR. 

2. 

1946 

6.30 

SEP. 

30 

7.11 

JAN. 

11. 

1965 

9.57 

JUNE 

6. 

1927 

8.59 

SEP. 

4 

7.08 

FEB. 

1, 

1956 

7.81 

SEP. 

13 

6.87 

NOV. 

10. 

1937 

9.30 

JAN. 

13. 

1947 

5.69 

OCT. 

2 

6.61 

JAN. 

14, 

1966 

10.37 

DEC. 

10 

9...0 

SEP. 

12 

6.66 

JAN. 

9, 

1957 

6.71 

SEP. 

17 

7.80 

JAN. 

11. 

1938 

9.10 

JAN. 

13. 

1948 

5.92 

SEP. 

2 

<».S6 

JAN. 

24. 

1967 

10.20 

OCT. 

18 

9.30 

SEP. 

22 

6.28 

JAN. 

15, 

1958 

7.76 

SEP. 

19 

6.60 

JAN. 

6. 

1939 

8.45 

JAN. 

6. 

1949 

6.81 

SEP. 

18 

6.01 

JAN. 

ZZ, 

1968 

9.60 

SEP. 

30 

7.50 

SEP. 

9 

7.40 

JAN. 

8, 

1959 

7.21 

SEP. 

20 

7.90 

JAN. 

15. 

1940 

7.30 

JAN. 

6, 

1950 

7.28 

SEP. 

11 

6.81 

JAN. 

22. 

1969 

9.90 

SEP. 

26 

7.80 

SEP. 

14 

8.65 

JAN. 

7» 

1960 

8.87 

SEP. 

22 

9.50 

JAN. 

« 

1941 

6.90 

JAN. 

26. 

1951 

7.85 

SEP. 

16 

7.97 

JAN. 

24, 

1970 

10.20 

SEP. 

26 

7.30 

SEP. 

28 

7.09 

JAN. 

5, 

1961 

9.27 

SEP. 

22 

6.35 

FEB. 

20. 

1942 

6.60 

JAN. 

24. 

1952 

6.39 

SEP. 

12 

8.47 

JAN. 

20, 

1971 

10.10 

SEP. 

10 

6.00 

OCT. 

2 

6.04 

JAN. 

19, 

1962 

9.17 

JUNE 

21 

10.05 

JAN. 

12. 

1943 

6.90 

JAN. 

3, 

1953 

8.11 

SEP. 

6 

8.47 

AUG. 

23, 

1972 

9.87 

210 


8S/22E-1701  S.   RfCOHOS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
13.3  FT  IN  1971. 
USD   2*1.01  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.52  BELOW  LSD,  OCT.   2.  1952t 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUHEABLE.  MAY    5.  19f8. 
RECORDS  available:  1918-19,  1924-27,  1937-55,  1957-71. 


WATER 

WATER 

.(ATER 

tiATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

U, 

1918 

10.87 

SEP. 

26, 

1941 

9.58 

SEP. 

13, 

1951 

8.28 

SEP. 

5, 

1962 

12.53 

APR. 

5, 

1919 

11.57 

FEB. 

20, 

1942 

9.38 

JAN. 

25, 

1952 

7.23 

JAN. 

24, 

1963 

12.68 

MAY 

31 

11.37 

SEP. 

10 

9.68 

OCT. 

2 

5.52 

SEP. 

20 

13.04 

JULY 

dl. 

1924 

9.53 

JAN. 

12, 

1943 

9.68 

FEB. 

3, 

1953 

8.13 

JAN. 

17, 

1964 

13.64 

OCT. 

28 

10.13 

MAY 

13 

9.58 

SEP. 

29 

6.13 

SEP. 

16 

11.84 

JAN. 

2, 

1925 

10.93 

OCT. 

23, 

1944 

9.19 

JAN. 

1, 

1954 

8.83 

JAN. 

16, 

1965 

12.54 

28 

9.63 

JAN. 

18, 

1945 

9.19 

OCT. 

1 

6.43 

SEP. 

14 

10.94 

APR. 

3, 

1926 

9.73 

MAR. 

26 

7.19 

JAN. 

2, 

1955 

8.43 

JAN. 

15, 

1966 

12.24 

MAY 

14, 

1927 

11.53 

APR. 

2, 

1946 

7.52 

JAN. 

9, 

1957 

8.51 

SEP. 

19 

10.84 

JUNE 

4 

11.73 

SEP. 

5 

8.99 

SEP. 

11 

5.81 

JAN. 

26, 

1967 

12.09 

NOV. 

10, 

1937 

10.48 

JAN. 

2, 

1947 

8.58 

JAN. 

15, 

1958 

8.96 

SEP. 

20 

10.34 

DEC. 

10 

10.38 

OCT. 

1 

8.75 

SEP. 

19 

6.11 

JAN. 

23, 

1968 

12.04 

11, 

1938 

10.48 

MAY 

5, 

1948 

F 

JAN. 

5, 

1959 

9.11 

SEP. 

21 

10.74 

SEP. 

15 

10.68 

SEP. 

8 

8.U1 

SEP. 

11 

9.27 

JAN. 

25, 

1969 

12.04 

JAN. 

13, 

1939 

10.88 

JAN. 

5, 

1949 

8.67 

JAN. 

7, 

1960 

11.67 

SEP. 

23 

10.69 

AUG. 

19 

10.08 

SEP. 

10 

8.44 

SEP. 

20 

9.77 

JAN. 

27, 

1970 

12.69 

JAN. 

15, 

1940 

8.9U 

JAN. 

7, 

1950 

8.72 

MAR. 

10. 

1961 

10.67 

SEP. 

25 

12.10 

NOV. 

30 

9.58 

SEP. 

14 

8.12 

SEP. 

12 

10.13 

JAN. 

22, 

1971 

13.05 

JAN. 

, 

1941 

9.38 

JAN. 

26, 

1951 

8.18 

JAN. 

20, 

1962 

11.83 

AUG. 

31 

11.98 

8S/22E-18P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
11  FT  IN  1956,  lu.8  FT  IN  1971. 
LSD   236.75  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATtK  LEVEL     5.32  BELOW  LSD,  SEP.  19,  1968, 
LOWEST  WATtH  LEVEL    10. 7S  bELOW  LSD,  FEB.  19,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE;  1957-71. 


DEPTH 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10,  1957 

6.77 

JA>g. 

6, 

1961 

10.00 

JAN. 

16,  1965 

9.85 

SEP. 

21,  1968 

7.95 

SEP. 

11 

6,57 

SEP. 

15 

8.60 

SEP. 

14 

6.30 

JAN. 

25,  1969 

10.65 

Jan. 

15,  1956 

8.07 

JAN. 

23, 

19b2 

10.00 

JAN. 

15,  1966 

9.95 

SEP. 

23 

8.00 

SEP. 

19 

5.32 

SEP. 

5 

10.00 

SEP. 

19 

7.30 

JAN. 

27,  1970 

10.45 

JAN. 

8,  1969 

b.32 

JAN. 

24, 

1963 

10.20 

JAN. 

26,  1967 

9.80 

SEP. 

25 

9.40 

SEP. 

11 

7.12 

SEP. 

20 

8.50 

SEP. 

20 

7.40 

FEB. 

19,  1971 

10.75 

FEB. 

12,  1960 

9.70 

JAN. 

15, 

1964 

6,95 

JAN. 

23,  1968 

9.50 

SEP. 

1 

10.36 

SEP. 

16 

9.30 

ScP. 

15 

6.90 

8S/22E-18R1  S.   DEPTH  14  FT  IN  1970,  13.1  FT  IN  1971. 
LSD   236.85  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.25  BELOW  LSD,  SEP.  23,  1970, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.10  BELOW  LSD,  JAN.  25,  1971. 
RECORDS  available:  1970-71. 


DATE 
JUNE  17,  1970 


WATER 
LEVEL 


DATE 
11.65G   SEP.  23,  1970 


WATER 
LEVEL 


DATE 
11.256   JAN.  25,  1971 


WATER 
LEVEL 


DATE 
1,  1971 


WATER 
LEVEL 


12.10G   SEP. 


11.33 


211 


8S/^2t-19Jl  S.   HECnWDS  PRIOR  TO  1971  FOR.MISHEU  BY  PALO  VERDE  IRRIbATION  DISTRICT.   DEPTH  13.2 
FT  IN  1971. 

LSD   23».b4  FT  AeOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.9*  BELOW  LSD,  SEP.   4.  19&b, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. -^O  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1971. 
RtCOROS  available:  19i>8-71. 


WATER 

•  ATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

4,  19b8 

4.94 

SEP. 

19,  1961 

8.20 

JAN. 

lb,  19bb 

9.b3 

SEP. 

21,  1968 

7.83 

DEC. 

B 

7.42 

JAN. 

30,  1962 

9.90 

SEP. 

14 

7.83 

JAN. 

25,  1969 

1U.38 

JAN. 

10,  19b9 

7.b7 

SEP. 

1 

8.63 

JAN. 

17,  1966 

10.63 

SEP. 

13 

8.20 

SEP. 

18 

7.0 

FEB. 

5,  1963 

8.03 

SEP. 

19 

8.68 

JAN. 

27,  1970 

10.15 

JAN. 

B,  1960 

9.3b 

SEP. 

24 

7.73 

JAN. 

26,  1967 

10.38 

MAY 

27 

10.05 

SEP. 

21 

8.10 

JAN. 

17,  1964 

8.83 

SEP. 

22 

6.b3 

SEP. 

3,  1971 

11.60 

JAN. 

10,  1961 

9.10 

SEP. 

15 

7.13 

JAN. 

23,  1968 

10.13 

eS/22£-19Pl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  195t>,  10.9  FT  IN  1971. 
LSD   234.97  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.74  BELOW  LSD,  SEP.  20,  19b8, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.4b  BELOW  LSD,  JAN.  25,  1971. 
RECORDS  available:  1957-71. 


DEPTH  13 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10, 

1957 

b.74 

JAN. 

16, 

1961 

8.4l 

JAN. 

16,  1965 

10.65 

SEP. 

21,  1968 

8.85 

SEP. 

15 

6.54 

OCT. 

12 

9.60 

SEP. 

14 

8.20 

JAN. 

27,  1969 

11.40 

JAN. 

17, 

19b8 

5.79 

JAN. 

30, 

1962 

10.20 

JAN. 

17,  1966 

11.40 

SEP. 

d3 

9.00 

SEP. 

20 

b.74 

SEP. 

6 

9.70 

SEP. 

19 

8.10 

JAN. 

27,  1970 

11.30 

MAR. 

11, 

1959 

8.51 

JAN. 

25, 

1963 

9.90 

JAN. 

26,  1967 

11.10 

SEP. 

25 

10.40 

SEP. 

26 

7.91 

SEP. 

21 

9.10 

SEP. 

22 

8.85 

JAN. 

25,  1971 

11.45 

JAN. 

9, 

196ii 

8.01 

JA!M. 

17, 

1964 

10.85 

JAN. 

24,  1966 

10.70 

SEP. 

1 

10.76 

SEP. 

20 

6.61 

SEP. 

15 

8.30 

6S/22E-19R1  S 
14.0  FT  In  1971. 
LSD   235.04  FT  AbUVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.15  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1964, 
11.90  BELOW  LSD,  JAN.  25,  1971. 


RECORDS  available:  1964-71. 


Date 


water 
level 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

9.20 

JAN. 

27,  1970 

9.20 

8.20 

SEP. 

15 

10.75 

9.35 

JAN. 

25,  1971 

11.90 

9.00 

SEP. 

1 

11.65 

APR.  11,  1964 

SEP.  15 

JAN.  lb,  1965 

SEP.  14 


9.60  JAN.  17,  1966 

6.15  SEP.  19 

11.40  JAN.  26,  1967 

7.85  SEP.  22 


11. 6S  JAN.  23,  1968 

8.55  SEP.  21 

10.60  JAN.  25,  1969 

8.60  SEP.  23 


eS/22E-20Al  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
16.2  FT  IN  1971. 
LSD   235.91  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.47  BELOW  LSD,  JAN.  15,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    14. wT  BELOW  LSO,  JAN.  21,  1967. 
RECORDS  available:  1965-71. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

APR. 

19,  19ob 

9.07 

SEP. 

14 

12.17 

Jan. 

15,  1966 

3.47 

SEP. 

19 

12.97 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  21,  1967 

SEP.  20 

JAN.  23,  1968 

SEP.  21 


14.47  JAN.  25,  1969 

13.32  SEP.  23 

14.02  JAN.  27,  1970 
13.07 


14.12  SEP.  23,  1970  13.30 
13.22  JAN.  22,  1971  13.90 
14.22    SEP.   1  13.21 
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«ECO(jOb  FPIOP  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PaLO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


bS/2iE-20A^  S 
14.0  fl     IN  1971. 
LSD   23S.7b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL  5.90  BtLOw  LSO,  SEP.  16 
LOWEST  WATER  LEVEL  13.1^  BELO>«  LSD,  JAN.  27. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


1960. 
1970. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

8.  1959 

7.54 

SEP. 

6.  1962 

7.19 

JAN. 

15,  1966 

13.20 

JAN. 

25,  1969 

13.70 

SEP. 

11 

b.35 

JAN. 

24,  1963 

7.29 

SEP. 

19 

12.15 

SEP. 

23 

12.30 

JAN. 

S.  IVbO 

/.50 

SEP. 

20 

7.39 

JAN. 

26,  1967 

13.70 

JAN. 

27,  1970 

13.75 

SEP. 

16 

5.90 

JAN. 

17,  196* 

7.39 

SEP. 

20 

12.50 

SEP. 

23 

11.45 

JAN. 

5.  1961 

7.50 

SEP. 

15 

8.79 

JAN. 

23,  1968 

13.45 

JAN. 

22,  1971 

12.70 

SEP. 

15 

6.40 

JAN. 

16,  1965 

10.94 

SEP. 

21 

12. -fO 

SEP. 

1 

1^.85 

JAN. 

7.20 

SEP. 

14 

10.50 

bS/22E-2081  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.8  FT  In  1971. 
LSD   236.46  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.10  BELOW  LSD,  SEP.  23,  1969, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12. *5  bELOh  LSD,  JAN.  22,  1971. 
RECORDS  available:  1965-71. 


WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

12,  19b5 

10.65 

JAN. 

21,  1967 

li.40 

DEC. 

21 

11.90 

SEP. 

20 

10.45 

JAN. 

15,  1966 

12.00 

JAN. 

23,  1968 

12.20 

SEP. 

19 

11.00 

SEP. 

21 

10.00 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  25,  1969 

SEP.  23 

JAN.  27,  1970 


12.30    SEP.  23.  1970     11.00 

9.10    JAN.  22f    1971     12.45 

12.40    SEP.   1  11.17 


eS/22E-20El  S.   RECOWOS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.0  FT  IN  1971. 
LSD   236.42  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.50  BELOW  LSD,  SEP.  11.  1959. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.05  bELOW  LSD,  JAN.  25.  1967. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

8,  1959 

7.76 

SEP. 

5,  1962 

10.00 

JAN. 

17,  1966 

12.95 

JAN. 

25.  1969 

12.50 

SEP. 

11 

/.50 

JAN. 

24,  1963 

8.80 

SEP. 

19 

11.65 

NOV. 

25 

9.90 

JAN. 

e,  1960 

9.70 

SEP. 

21 

b.lO 

JAN. 

25,  1967 

13.05 

JAN. 

27.  1970 

9.75 

SEP. 

20 

9.60 

JAN. 

17,  1964 

10.05 

SEP. 

22 

10.90 

SEP. 

23 

9.50 

JAN. 

6,  1961 

9.90 

SEP. 

15 

9.05 

JAN. 

23,  1968 

12.65 

JAN. 

22,  1971 

7.75 

SEP. 

19 

b.80 

JAN. 

16,  1965 

12.30 

SEP. 

21 

10.65 

SEP. 

1 

10.83 

JAN. 

31,  1962 

10.50 

SEP. 

14 

10.05 

8S/22E-20N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.1  FT  IN  1971. 
LSD   234.20  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.93  BELOW  LSD.  JAiM.   9,  1960. 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.?^  bELOw  LSD.  JAN.  27.  1970. 
RECORDS  available:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

9,  1959 

B.53 

SEP. 

6,  1962 

10.03 

JAN. 

17,  1966 

10.95 

JAN. 

25.  1969 

11.05 

SEP. 

11 

7.73 

JAN, 

25,  1963 

8.30 

SEP. 

19 

9.15 

SEP. 

23 

9.40 

JAN. 

9.  1960 

6.93 

SEP. 

21 

7.70 

JAN. 

2b.  1967 

11.10 

JAN. 

27.  1970 

11.25 

SEP. 

20 

a. 78 

JAN. 

17,  1964 

8. 55 

SEP. 

22 

9.30 

SEP. 

23 

10.90 

JAN. 

10,  1961 

9.33 

SEP. 

15 

7.35 

JAN. 

23.  1968 

10.85 

JAN. 

22.  1971 

11.10 

SEP. 

19 

8.73 

JAN. 

16,  1965 

10.80 

SEP. 

21 

8.75 

SEP. 

1 

11.10 

JAN. 

31.  1962 

10.03 

SEP. 

14 

6.50 
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8S/2iie-20Rl    S 
FT    IN    1972. 

LSO   234.91  FT  AHOVE  MSL 
HIGHEST  HATER  LEVEL 
LOWEST  WmTEH  LEVEL 


(RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  HY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  11.73 


d.bb    BELOW  LSO»  OCT.   3t  1956f 
11.21  8EL0W  LSD.  AUG.  16.  1972. 


RECORDS  AVAILABLE:  I'Jl'i.  1922-27.  1929.  Iy36-b9.  1964-67.  1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

9. 

1919 

7.04 

JAN. 

11. 

1938 

7.33 

SEP. 

13, 

1947 

5.31 

FEB. 

1. 

1956 

4.76 

JUNE 

11 

7.74 

SEP. 

15 

7.06 

JAN. 

13, 

1948 

3.37 

OCT. 

3 

2.66 

SEP. 

22. 

1922 

7.01 

JAN. 

6, 

1939 

6.88 

NOV. 

12 

7.26 

JAN. 

18. 

1957 

3.16 

NOV. 

21. 

1923 

7.01 

SEP. 

30 

6.28 

JAN. 

6, 

1949 

6.40 

SEP. 

15 

4.26 

FE8. 

2. 

1924 

6.61 

JAN. 

15. 

1940 

5.18 

SEP. 

10 

5.73 

JAN. 

15. 

1958 

5.46 

SEP. 

25 

8.61 

SEP. 

26 

6.18 

JAN. 

7. 

1950 

b.89 

SEP. 

19 

4.46 

MAR. 

4. 

1925 

7. SI 

NOV. 

. 

1941 

10.18 

SEP. 

14 

5.52 

JAN. 

9, 

1959 

4.26 

OCT. 

2* 

b.41 

DEC. 

23 

8.88 

JAN. 

26, 

1951 

ti.68 

FEd. 

5 

4.36 

APR. 

10. 

1926 

0.41 

FEB. 

20, 

1942 

9.98 

SEP. 

13 

6.28 

JAN. 

16. 

1964 

6.51 

MAY 

2&. 

1927 

7.41 

SEP. 

10 

9.78 

JAN. 

2b. 

1952 

5.98 

SEP. 

12 

6.81 

JUNE 

6 

7.61 

JAN. 

12, 

1943 

9.88 

OCT. 

3 

6.18 

JAN. 

15. 

1965 

d.81 

MAY 

17, 

1929 

8.31 

SEP. 

2 

9.88 

JAN. 

1. 

1953 

5.98 

SEP. 

13 

8.81 

JULY 

20 

a. 41 

OCT. 

30. 

1944 

6.57 

SEP. 

29 

5.68 

JAN. 

15. 

1966 

9.85 

JULY 

2. 

1936 

7.73 

JULY 

6. 

1945 

b.67 

JAN. 

1. 

1954 

5.98 

SEP. 

17 

8.40 

OCT. 

14 

7.63 

APR. 

19. 

1946 

5.69 

OCT. 

1 

4.98 

JAN. 

25. 

1967 

10.45 

JAN. 

4, 

1937 

6.63 

SEP. 

9 

5.77 

JAN. 

2. 

1955 

5.16 

SEP. 

20 

8.45 

SEP. 

17 

6.78 

JAN. 

2. 

1947 

4.32 

SEP. 

30 

4.26 

AUG. 

16, 

1972 

11.21 

6S/22E-22N1  S.   DEPTH  100  FT  IN  1950. 
LSD    239  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.50  BELOW  LSD,  AUG.  23,  1950, 
LOWEST  WATEk  level     5.50  BELOW  LSO,  AUG.  23.  1950. 

RECORDS  Available:  1950,  i972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 
5.5  G   AUG.  16.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  23.  1930 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  6.53 


8S/22t-22N2  S. 
FT  IN  1972, 

LSO   237.15  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.76  BELOW  LbD,  JAN.  13,  1948, 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEASURtABLE,  SEP.  10.  1942.  AUG.  23. 
RECORDS  AVAILABLE:  1924-27.  1937-39.  1941-60,  1972. 


1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

18, 

1924 

7.16 

OCT. 

29, 

1941 

7.70 

JAN. 

13, 

194B 

2.76 

OCT. 

1, 

1954 

b.24 

SEP. 

25 

8.05 

DEC. 

23 

6.70 

SEP. 

9 

4.b9 

JAN. 

2, 

1955 

6.24 

MAR. 

4, 

1925 

7.3b 

FEB. 

20, 

1942 

5.O0 

JAN. 

6, 

1949 

5.44 

SEP. 

JO 

5.14 

OCT. 

24 

7.1b 

SEP. 

10 

F 

SEP. 

10 

5.64 

FEB. 

1. 

1956 

5.84 

APR. 

9, 

1926 

b.35 

JAN. 

12. 

1943 

7.40 

JAN. 

7, 

1950 

5.70 

OCT. 

2 

4.34 

MAY 

25, 

1927 

5.55 

SEP. 

2 

7.60 

SEP. 

14 

5.84 

JAN. 

9, 

1957 

4.42 

JUNE 

6 

5.76 

NOV. 

3. 

1944 

4.35 

JAN. 

26, 

1951 

5.64 

SEP. 

11 

4.52 

NOV. 

10, 

1937 

7.50 

JAN. 

18. 

1945 

4.25 

SEP. 

13 

5.74 

JAN. 

15, 

1958 

4.62 

DEC. 

10 

7.40 

JULY 

6 

4.35 

JAN. 

2b, 

1952 

5.49 

SEP. 

19 

4.62 

JAN. 

11, 

1938 

7.00 

APR. 

9. 

1946 

3.01 

OCT. 

3 

5.54 

JAN. 

9, 

1959 

4.72 

SEP. 

15 

7.10 

SEP. 

5 

5.05 

JAN. 

7, 

1953 

6.34 

SEP. 

11 

7.20 

JAN. 

6. 

1939 

6.00 

JAN. 

2, 

1947 

3.84 

SEP. 

29 

5.74 

JAN. 

7, 

1960 

8.10 

JULY 

14 

5.50 

SEP. 

13 

3.76 

JAN. 

1, 

1954 

6.44 

AUG. 

23, 

1972 

F 
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BS/22E-23B1  S 

FT  IN  Itlt. 

LSO   242. 7&  FT  AbOVE  MSL. 
HIbHtST  WATEk  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


HECOHUS  HHIOP  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.1 


3.80  bELOw  LSD.  SEP.  21.  l'^63. 
9.4S  bELOv.  LSD.  JAN.  20.  1971. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1957- 

7?. 

WATER 

WATER 

WATER 

•  ATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

17, 

19b7 

5.a5 

JAN. 

4. 

1961 

6.50 

JAN. 

11. 

1965 

7.40 

JAN. 

22.  1969 

9.25 

SEP. 

2 

5.05 

OCT. 

11 

5.00 

SEP. 

13 

6.60 

SEP. 

21 

7.10 

JAN. 

15. 

19btt 

6.50 

JAN. 

19. 

1962 

7.20 

JAN. 

14. 

1966 

8.85 

JAN. 

24,  1970 

9.05 

SEP. 

14 

5.50 

SEP. 

5 

6.20 

SEP. 

17 

5.80 

SEP. 

13 

6.65 

JAN. 

8. 

1959 

7.20 

JAN. 

21. 

1963 

6.90 

JAN. 

23. 

1967 

8.25 

JAN. 

20.  1971 

9.45 

SEP. 

24 

5.30 

SEP. 

21 

3.tlO 

SEP. 

19 

5.10 

JUNE 

21 

8.60 

JAN. 

6. 

1960 

7.40 

JAN. 

16. 

1964 

6.65 

JAN. 

20. 

1968 

7.90 

AUG. 

23.  1972 

7.1 

15 

5.10 

SEP. 

11 

5.55 

SEP. 

la 

6.15 

8S/22E-23J1  S.   DEPTH  107.5  FT  IN  1950. 
LSU    245  FT  AbOVE  mSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6,00  bELOW  LSD,  MAR.  21,  1950, 
LOWEST  »ATER  LEVEL     6.00  bELO*  LSO,  MAR.  21,  1950. 
RECORDS  AVAILABLE:  1950,  1972. 


DATE 
MAR.  21,  1950 


WATER 
LEVEL 


DATE 
16,  1972 


■  ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


8S/22t-24Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  197<;  FURNISHED  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  18.83 
FT  IN  1972. 

LSU   249.97  FT  AbOVt  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.66  HtLOW  LSD,  OCT.  21,  1V46, 
DRY,  WATER  LtvFL  NOT  MEAVUKLAbLE,  StP.   9,  19<»8,  JAN.  11.  1965. 
RtCORUS  available;  1946-72. 


WATER 

WATER 

mATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DA' 

rE 

LEVEL 

OCT. 

21. 

1946 

6, 

,66 

FEB. 

27, 

19S3 

12. 

,93 

MAR. 

19, 

1959 

12. 

,72 

FES. 

16. 

1966 

16, 

,53 

DEC. 

1 

1<:. 

.16 

StP. 

29 

12. 

.03 

JAN. 

19. 

1960 

12. 

.77 

SEP. 

17 

12. 

.63 

JAN. 

2. 

194  7 

12. 

,32 

JAN. 

18, 

1954 

13. 

.13 

SEP. 

16 

12. 

,47 

JAN. 

23. 

1967 

13. 

,63 

OCT. 

2 

12. 

,77 

OCT. 

1 

12. 

,43 

JAN. 

S. 

1961 

13. 

,07 

SEP. 

19 

12, 

,68 

JUNE 

16. 

194b 

11. 

.16 

FEB. 

1, 

1955 

It. 

.01 

SEP. 

12 

12. 

,57 

JAN. 

20. 

1968 

15. 

.83 

SEP. 

9 

F 

SEP. 

29 

10. 

.71 

JAN. 

23, 

1962 

12. 

.57 

SEP. 

20 

13. 

.63 

JAN. 

5, 

19*9 

11, 

.20 

FEB. 

1, 

1956 

14, 

.41 

SEP. 

6 

12. 

.77 

JAN. 

22. 

1969 

16, 

.65 

SEP. 

2? 

11. 

.16 

OCT. 

3 

12. 

.51 

JAN. 

21. 

1963 

12, 

.57 

SEP. 

22 

13. 

.45 

JAN. 

5, 

1950 

13. 

.37 

JAN. 

8, 

1957 

13, 

.12 

SEP. 

21 

Iti. 

.87 

JAN. 

24. 

1970 

16. 

.30 

SEP. 

14 

11, 

.87 

SEP. 

11 

12, 

.52 

JAN. 

16. 

1964 

12, 

.62 

SEP. 

23 

13, 

.00 

JAN. 

26, 

1951 

13, 

.12 

JAN. 

15, 

1058 

12, 

.62 

SEP. 

11 

10, 

.87 

JAN. 

20. 

1971 

ir. 

.20 

SEP. 

13 

12, 

.72 

SEP. 

19 

12, 

.62 

JAN. 

11. 

196S 

F 

JUNE 

21 

15, 

.55 

JAN. 

25, 

1952 

13, 

.47 

JAN. 

9, 

1959 

12, 

.67 

SEP. 

13 

12, 

.32 

AUG. 

23. 

1972 

14, 

.21 

OCT. 

23 

12, 

.63 
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8S/22t-2601  S.   StCOHDb  PRIOR  TO  197<;  FJrtNISHtt)  BY  PALO  VERDE  IRKIliATION  DISTRICT.   DEPTH  13.03 
FT  IN  1972. 

LSD   242. SO  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEK  LEVEL     6.05  BtLOm/  LSP»  JUNE  lOt  1946» 
LOi^EST  WATER  LEVEL    12.10  bELOK  LSD.  JAN.  20.  1971. 
RECORDS  available:  1937-42.  1945-72. 


KATEH 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

NOV. 

10, 

193/ 

'y.45 

SEP. 

13, 

19A7 

6.03 

FEB. 

1. 

1956 

6.50 

SEP. 

11. 

1964 

7.40 

DEC. 

10 

9.5 

JAN. 

13, 

1946 

6.93 

OCT. 

2 

7.10 

JAN. 

15. 

1965 

10.60 

JAN. 

11, 

193B 

9.4 

SEP. 

9 

7.81 

JAN. 

6. 

1957 

B.05 

SEP. 

15 

8.45 

SEP. 

15 

9.5 

JAN. 

5, 

1949 

8.27 

SEP. 

11 

7.55 

JAN. 

l*.. 

1966 

11.05 

JAN. 

A, 

1939 

9.25 

SEP. 

10 

8.30 

JAN. 

24. 

1958 

7.75 

SEP. 

17 

6.80 

SEP. 

30 

9.1 

JAN. 

5, 

1950 

8.27 

SEP. 

19 

b.70 

JAN. 

24. 

1967 

10.60 

JAN. 

15, 

19tO 

6.0 

SEP. 

14 

8.02 

JAN. 

9. 

1959 

7.70 

SEP. 

19 

7.20 

SEP. 

26 

6.2 

JAN. 

21, 

1951 

8.19 

SEP. 

11 

7.10 

JAN. 

20. 

1968 

10.45 

JAN. 

, 

19*1 

7.8 

SEP. 

13 

T.S'f 

JAN. 

13. 

1960 

10.60 

SEP. 

20 

8.20 

SEP. 

26 

6.0 

JAN. 

31. 

1952 

7.74 

SEP. 

16 

8.00 

JAN. 

22. 

1969 

11.40 

FEB. 

20, 

1942 

7.0 

OCT. 

3 

7.30 

JAN. 

10, 

1961 

8.30 

SEP. 

22 

9.30 

SEP. 

10 

6.3 

JAN. 

7, 

1953 

8.20 

SEP. 

13 

7.50 

JAN. 

24, 

1970 

11.55 

FEB. 

28, 

1945 

7.3 

SEP. 

29 

7.90 

JAN. 

23. 

1962 

9.40 

SEP. 

23 

9.20 

JULY 

6 

7.3 

JAN. 

8, 

1954 

8.90 

SEP. 

6 

7.80 

JAN. 

20, 

1971 

12.10 

JUNE 

10, 

1946 

6.05 

OCT. 

1 

8.20 

JAN. 

18. 

1963 

9.70 

JUNE 

21 

9.65 

SEP. 

24 

6.10 

JAN. 

2. 

1955 

6.70 

SEP. 

21 

6.90 

AUG. 

23. 

1972 

9.83 

JAN. 

2, 

19*7 

6.97 

SEP. 

29 

7.40 

JAN. 

16, 

1964 

9.65 

eS/22E-2801  S.   DEPTH  132  FT  IN  1951. 
LSD    236  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  JULY  25.  1951. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.00  BELOW  LSD.  JULY  25.  1951. 

RECORDS  Available:  i9bi,  1972. 


DATE 
JULY  25.  1951 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  16.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7. 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.05 


eS/22E-29Rl  S 
FT  IN  1972. 

LSD   235.57  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.00  BELOW  LSD.  SEP.   b.  1962. 
DRY.  WATER  LEVEL  NOT  MEA'^UREABLE.  JAN.  21.  19o0. 
RECORDS  AVAILABLE:  1960-63.  1972. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEvEL 


JAN.  21.  1960 

SEP.  20 

JAN.  11.  1961 


F  SEP.  13.  1961  9.60 
8.61  JAN.  30.  1962  9.60 
9.41 


SEP.   6.  1962 
JAN.  29,  1963 


8.00    SEP.  21, 
B.eO    AUG.  23, 


1963 
1972 


8.90 
11.25 


eS/22E-30Al  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/3/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.2  FT  IN  1971. 
LSD   235.47  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.20  BELOW  LSD,  SEP.  19.  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.70  BELOW  LSD.  JAN.  25.  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

8,  1959 

9.06 

SEP. 

6,  1962 

9.55 

JAN. 

17,  1966 

12.45 

JAN. 

25,  1969 

12.00 

SEP. 

26 

9.05 

JAN. 

29,  1963 

8.95 

SEP. 

19 

7.20 

AUG. 

20 

9.80 

JAN. 

9,  1960 

10.00 

SEP. 

21 

9.25 

JAN. 

26,  1967 

12.45 

JAN. 

27,  1970 

12.55 

SEP. 

20 

10.05 

JAN. 

17,  1964 

10.50 

SEP. 

22 

10.00 

SEP. 

25 

11.60 

JAN. 

10,  1961 

10.65 

SEP. 

15 

10.60 

JAN. 

23,  1968 

12.05 

JAN. 

25,  1971 

12.70 

OCT. 

24 

9.95 

JAN. 

16,  1965 

12.20 

SEP. 

21 

9.55 

SEP. 

3 

11.15 

JAN. 

31,  1962 

7.85 

SEP. 

14 

9.60 

216 


8S/22t-30El  S. 
U.l  FT  IN  1971. 
LSD  ^33,b•i    FT  AbOVt  MSL 
MlbHtST  WATtK  LEVEL 
LOWEST  «ATlR  level 


HECOiDb  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISriEu  UV  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


S.fe3  BELOW  LSD«  MAY   2b»  19b9, 
lO.ftS  otLOW  LSUf  JAN.  26.  1971. 


HECOrtUS  AVAILABLE :  1959-71. 


wATEk 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

HAY 

25.  1959 

5.63 

SEP. 

5.  196? 

9.30 

JAiN. 

19.  1966 

10.20 

JAN. 

27,  1969 

10.60 

SEP. 

26 

6.58 

JAN. 

?5,  1963 

10.10 

SEP. 

19 

6.50 

SEP. 

24 

8.20 

JAN. 

9,  1960 

7.B& 

SEP. 

21 

8.60 

JAN. 

26.  1967 

10.30 

JAN. 

18.  1970 

10.15 

SEP. 

21 

7.2b 

JAN. 

18.  1964 

9.15 

SEP. 

22 

7.70 

SEP. 

25 

8.70 

JAN. 

10.  1961 

9.20 

SEP. 

15 

7.00 

JAN. 

24.  1968 

10.05 

JAN. 

25,  1971 

10.86 

SEP. 

lb 

8.00 

JAN. 

16,  1965 

10.00 

SEP. 

28 

8.00 

SEP. 

2 

9.85 

JAN. 

30.  1962 

_  —  —  —  —  —  **•■»  — 

9.«0 

SEP. 

14 

6.40 

bS/22E-30Jl  S. 
13.4  FT  IN  1971. 
LSD   233.09  FT  AdOVt  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  9/3/71  FORNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.31  HELOW  LSD,  MAY   25.  1959, 
11. OS  BELOW  LSu,  JAN.  19,  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATtw 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

25,  1959 

6.31 

SEP. 

S.  1962 

8.46 

JAN. 

19,  1966 

11.05 

JAN. 

27,  1969 

10.60 

SEP. 

19 

6.71 

JAN. 

25.  1963 

8.71 

SEP. 

19 

8.50 

SEP. 

24 

8.10 

JAN. 

8,  1960 

7.81 

SEP. 

21 

7.21 

JAN. 

26,  1967 

10.60 

JAN. 

28,  1970 

10.60 

SEP. 

20 

7.91 

JAN. 

18,  1964 

8.61 

SEP. 

22 

b.25 

SEP. 

25 

10.10 

JAN. 

10,  1961 

7.91 

SEP. 

15 

7.90 

JAN. 

24,  1968 

10.50 

JAN. 

25,  1971 

10.96 

SEP. 

lb 

7.61 

JAN. 

16,  1965 

10.90 

SEP. 

23 

10.60 

SEP. 

3 

10.35 

JAN. 

30.  1962 

8.4b 

SEP. 

14 

8.60 

8S/22E-30K1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.6  FT  IN  1971. 
LSu   233.14  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.87  BELOW  LSD,  JUimE   1,  1959, 
LOWEST  WATER  LEVEL    l\.7h    BELOW  LSD,  FEB.  18,  1966. 
RECORDS  available:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

1,  1959 

6.87 

SEP. 

5.  1962 

8.69 

FEB. 

18,  1966 

11.75 

JAN. 

27,  1969 

11.59 

SEP. 

26 

6.72 

JAN. 

25,  1963 

8.79 

SEP. 

20 

9.25 

OCT. 

25 

9.70 

FEB. 

17,  1960 

9.27 

OCT. 

31 

8.64 

JAN. 

27.  1967 

11.20 

JAN. 

28.  1970 

10.80 

SEP. 

21 

8.87 

JAN. 

18.  1964 

9.49 

SEP. 

22 

9.10 

SEP. 

28 

10.20 

JAN. 

10.  1961 

8.27 

SEP. 

16 

8.84 

JAN. 

24.  1968 

IU.95 

JAN. 

25.  1971 

10.80 

SEP. 

19 

7.87 

JAN. 

16,  1965 

11.14 

OCT. 

19 

10.09 

SEP. 

2 

9.35 

JAN. 

31.  1962 

9.37 

SEP. 

14 

9.09 

bS/22E-30K2  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/3/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.4  FT  IN  1971. 
LSD   232.94  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.80  BELOW  LSO.  SEP.  19,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.05  BELOw  LSD,  JAN.  19,  1966. 
RECORDS  available:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

29.  1959 

5.88 

SEP. 

5,  1962 

8.28 

JAN. 

19,  1966 

10.05 

JAN. 

27,  1969 

9.80 

SEP. 

19 

6.18 

JAN. 

25,  1963 

8.38 

SEP. 

19 

5.80 

SEP. 

24 

6.70 

JAN. 

8,  1960 

7.38 

SEP. 

21 

6.98 

JAN. 

26,  1967 

9.75 

JAN. 

28,  1970 

9.35 

SEP. 

20 

7.58 

JAN. 

18,  1964 

8.28 

SEP. 

22 

7.20 

SEP. 

25 

8.60 

JAN. 

10.  1961 

7.5b 

SEP. 

15 

6.70 

JAN. 

24,  1968 

9.45 

JAN. 

25,  1971 

9.90 

SEP. 

18 

7.68 

JAN. 

16,  1965 

9.40 

SEP. 

23 

6.55 

SEP. 

3 

9.45 

JAN. 

30,  1962 

8.18 

SEP. 

14 

6.80 

217 


8S/22E-30L1  S 
12.2  FT  In  1971. 

LSD   233. 3y  FT  ABOVt  MSL 
HIGHEST  WATtR  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


kECOHOS  prior  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


7.16  BELOW  LbD,  JUNE  11.  195s», 
11. H4  bELOVi  LSD.  JAN.  22.  1966. 


RECORDS  AVAILABLE:  1959-71. 


WATER 

WATER 

tJATER 

WATER 

D«TE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

11.  1959 

7.15 

SEP. 

5.  1962 

9.11 

JAN. 

22»  1966 

11.54 

JAN. 

27,  1969 

10.84 

SEP. 

29 

7.25 

JAN. 

29,  1963 

9.71 

SEP. 

20 

8.36 

SEP. 

24 

8.29 

JAN. 

9.  1960 

8.65 

SEP. 

21 

9.41 

JAN. 

27,  1967 

10.71 

JAN. 

26,  1970 

10.54 

SEP. 

21 

9.36 

JAN. 

18,  1964 

10.06 

SEP. 

22 

7.86 

AUG. 

21 

7.64 

JAN. 

10.  1961 

9.35 

SEP. 

16 

8.69 

JAN. 

24,  1968 

10.59 

JAN. 

25,  1971 

10.80 

SEP. 

19 

9.05 

JAN. 

16,  1965 

11.34 

SEP. 

23 

8.39 

SEP. 

2 

10.22 

JAN. 

31.  1962 

9. OS 

APR. 

19 

10.94 

8S/22E-30N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.9  FT  IN  1971. 
LSD   234.78  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.55  BELOW  LSD,  SEP.  11.  1958, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.90  BElOW  LSD,  JAN.  22,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-71. 


WATER 

kATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

10, 

1957 

8.00 

JAN. 

10, 

1961 

9.75 

JAN. 

16,  W65 

12.43 

SEP. 

23,  1968 

9.85 

SEP. 

15 

a. 56 

SEP. 

19 

9.85 

SEP. 

14 

9.20 

JAN. 

27,  1969 

12.40 

JAN. 

7, 

1958 

9.65 

JAN. 

31, 

1962 

9.75 

JAN. 

22,  1966 

12.90 

SEP. 

24 

8.65 

SEP. 

11 

7.55 

SEP. 

6 

11.93 

SEP. 

20 

10.70 

JAN. 

28,  1970 

12.30 

JAN. 

9, 

1969 

9.25 

JAN. 

29, 

1963 

12.23 

JAN. 

21,  1967 

12.40 

SEP. 

28 

11.40 

SEP. 

4 

9.15 

SEP. 

22 

10.73 

SEP. 

22 

9.60 

JAN. 

25,  1971 

12.20 

JAN. 

9, 

1960 

9.75 

JAN. 

18, 

1964 

10.33 

JAN. 

24,  1968 

12.30 

SEP. 

2 

11.7 

SEP. 

21 

9.65 

SEP. 

16 

9.53 

RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.40 


8S/22E-30R1  S 
FT  IN  1972. 

LSD   231.24  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.65  BELOW  LSD,  JAN.   2,  1947, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.   5,  1946. 
RECORDS  AVAILABLE:  1924-27,  1937-42,  1944-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

18, 

1924 

6.93 

MAR. 

21, 

1945 

2.18 

OCT. 

1, 

1954 

3.16 

SEP. 

22. 

1963 

5.80 

SEP. 

9 

6.93 

MAY 

20, 

1946 

3.13 

JAN. 

2, 

1955 

3.36 

JAN. 

17, 

1964 

5.75 

JAN. 

2. 

1925 

6.73 

SEP. 

5 

F 

SEP. 

30 

3.26 

SEP. 

12 

8.30 

OCT. 

24 

5.63 

JAN. 

2, 

1947 

1.65 

FEB. 

1, 

1956 

3.11 

JAN. 

15, 

1965 

10.10 

APR. 

10, 

1926 

4.83 

SEP. 

13 

3.68 

OCT. 

3 

2.86 

SEP. 

13 

8.65 

MAY 

25, 

1927 

5.53 

JAN. 

13, 

1948 

2.3B 

JAN. 

10, 

1957 

3.60 

JAN. 

15, 

1966 

10.40 

JUNE 

6 

5.63 

NOV. 

12 

3.46 

SEP. 

15 

3.36 

SEP. 

19 

8.55 

JAN. 

10, 

1937 

6.38 

JAN. 

6, 

1949 

3.21 

JAN. 

IS. 

1958 

4.05 

JAN. 

25, 

1967 

10.00 

DEC. 

10 

4.43 

SEP. 

10 

4.26 

SEP. 

4 

3.30 

SEP. 

20 

8.35 

JAN. 

11, 

1938 

4.08 

JAN. 

7, 

1950 

3.83 

JAN. 

9, 

1959 

4.50 

JAN. 

23, 

1968 

9.70 

SEP. 

15 

6.28 

SEP. 

14 

3.96 

SEP. 

18 

4.50 

SEP. 

21 

8.35 

JAN. 

6, 

1939 

4.48 

JAN. 

26, 

1951 

3.66 

JAN. 

9, 

1960 

6.10 

JAN. 

25, 

1969 

9.40 

OCT. 

26 

3.78 

SEP. 

13 

4.16 

SEP. 

21 

6.50 

SEP. 

23 

8.60 

JAN. 

15, 

1940 

3.28 

JAN. 

25, 

1952 

3.66 

JAN. 

11, 

1961 

6.10 

JAN. 

27, 

1970 

9.85 

SEP. 

26 

6.18 

OCT. 

3 

3.46 

SEP. 

13 

5.80 

SEP. 

22 

9.30 

JAN. 

« 

1941 

3.18 

JAN. 

7, 

1953 

3.31 

JAN. 

30, 

1962 

6.60 

JAN. 

20. 

1971 

9.85 

SEP. 

26 

2.68 

SEP. 

30 

2.16 

SEP. 

6 

5.90 

JUNE 

22 

9.25 

MAY 

29, 

1942 

2.68 

JAN. 

1, 

1954 

3.56 

JAN. 

29. 

1963 

6.50 

AUG. 

23. 

1972 

8.50 

NOV. 

2, 

1944 

3.18 

218 


8S/22E-31D1  S. 
16.4  ^^    IN  1971. 
LSD   233.87  H  AbOVt  MSL 
MIGMEST  «ATER  LtVEL 
LOWEST  wATtH  LEVtL 


RECOf*(W  PRIOR  rO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IKHIttATION  DISTRICT.   DEPTH 


6.80  BELOW  LSD,  SEP.  16»  1964, 
12.40  bELOw  LSO,  JAN.  22>  1966. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1959- 

•71. 

KATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LlVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE   1,  1959 

6.86 

SEP. 

5»  1962 

10.36 

JAN. 

22t     1966 

12.40 

JAN. 

27,  1969 

9.90 

SEP.   4 

7.56 

JAN. 

28,  1963 

10.46 

SEP. 

20 

8.95 

SEP. 

24 

9.65 

JAN.   9,  1960 

9.31 

OCT. 

31 

10.21 

JAN. 

21,  1967 

11.10 

JAN. 

28,  1970 

10.00 

SEP.  20 

7.36 

JAN. 

18,  1964 

8.70 

SEP. 

Zd 

10.60 

SEP. 

28 

10.20 

JAN.  10»  1961 

9.26 

SEP. 

16 

6.80 

JAN. 

24,  1968 

10.90 

JAN. 

25,  1971 

11.60 

SEP.  IS 

7.86 

JAN. 

16,  1965 

12.20 

SEP. 

23 

9.65 

SEP. 

2 

10.88 

JAN.  31.  1962 

10.06 

SEP. 

14 

9.00 

8S/22E-31K1  S.   RECOPUS  PRIOR  fO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
12.2  FT  IN  1971. 
LSO   232. d5  FT  AMOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.41  BELOW  LSD,  JUNE   1,  1959, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11. '^n  BELOW  LSD,  JAN.  22,  1966. 
RECOHUS  available:  1959-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

1,  1959 

4.41 

SEP. 

5,  1962 

7.61 

JAN. 

22,  1966 

11.50 

JAN. 

27,  1969 

11.20 

SEP. 

19 

5.11 

JAN. 

28,  1963 

7.71 

SEP. 

20 

9.00 

SEP. 

24 

9.25 

JAN. 

9,  1960 

7. SI 

SEP. 

22 

7.fl 

JAN. 

21,  1967 

11.00 

JAN. 

28,  1970 

10.90 

SEP. 

20 

5.81 

JAN. 

18,  1964 

10.46 

SEP. 

22 

8.95 

SEP. 

18 

10.25 

JAN. 

10,  1961 

7.31 

OCT. 

20 

9.50 

JAN. 

24,  1968 

10.80 

JAN. 

25,  1971 

11.10 

SEP. 

15 

7.01 

JAN. 

16,  1965 

11.35 

SEP. 

23 

9.35 

SEP. 

2 

9.99 

JAN. 

31,  1962 

7.11 

SEP. 

14 

8.85 

RECORDS  PRIOR  TO  9/2/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


BS/22t-31Ml  S 
13.3  KT  IN  1971. 
LSD   233.97  FT  ArtOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.39  BELOW  LsD,  JUNE   1,  1959,  SEP 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.45  BELOW  LSD,  JAN.  19,  1966. 
RECORDS  available;  1959-71. 


4,  1959,  JAN.  10,  1961, 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JUNE 

1,  1959 

7.39 

SEP. 

5,  1962 

9.59 

JAN. 

19,  1966 

13.45 

JAN. 

27.  1969 

11.85 

SEP. 

4 

7.39 

JAN. 

28,  1963 

9.79 

SEP. 

20 

11.10 

SEP. 

24 

10.25 

JAN. 

9,  1960 

9.29 

SEP. 

24 

8.69 

JAN. 

21,  1967 

13.10 

JAN. 

28,  1970 

10.50 

SEP. 

20 

7.99 

JAN. 

18,  1964 

8.84 

SEP. 

22 

11.30 

SEP. 

28 

10.65 

JAN. 

10,  1961 

7.39 

SEP. 

16 

9.24 

JAN. 

24,  1968 

12.70 

FEB. 

22,  1971 

12.45 

SEP. 

14 

8.69 

JAN. 

16,  1965 

9.69 

SEP. 

23 

10.90 

SEP. 

2 

12.05 

JAN. 

31,  1962 

9.49 

DEC. 

23 

13.05 

eS/22E-32Nl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12,05 
FT  IN  1972. 

LSD   235.46  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.31  BELOW  LSD,  APR.  13,  1937, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  SEP.  17,  1937. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1922-24,  1929,  1936-37,  1968-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

10,  1919 

9.97 

JUNE 

25,  1924 

7.36 

SEP. 

17,  1937 

F 

JAN. 

27,  1970 

9.60 

JUNE 

11 

8.17 

MAY 

29,  1929 

6.36 

JAN. 

ZZ,    1968 

10.75 

SEP. 

23 

12.00 

FEB. 

23,  1922 

7.96 

JULY 

20 

6.36 

SEP. 

21 

8.95 

JAN. 

20,  1971 

11.65 

NOV. 

21,  1923 

8.66 

NOV. 

21,  1936 

8.91 

JAN. 

25,  1969 

12.45 

JUNE 

22 

8.05 

FEB. 

1,  1924 

8.26 

APR. 

13,  1937 

2.31 

SEP. 

23 

8.50 

AUG. 

23.  1972 

9.15 
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bS/22E-32f«l  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.92 
FT  IN  1972. 

LSD   235.78  FT  ABOVE  MSL. 

HlbHEST  WATER  LEVEL     3.73  BELOW  LSD.  APR.  10.  1926. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.20  BELOW  LSD.  JAN.  2b.  1969. 
RECORDS  available:  192'»-26.  1957-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

18. 

1924 

6.03 

JAN. 

22. 

1959 

6.7b 

SEP. 

24. 

1963 

5.98 

JAN. 

22. 

1968 

10.40 

SEP. 

25 

8.33 

SEP. 

18 

7.28 

JAN. 

17. 

1964 

5.98 

SEP. 

21 

11.05 

JAN. 

3. 

1925 

7.63 

JAN. 

7, 

1960 

7.98 

SEP. 

12 

10.05 

JAN. 

25. 

1969 

12.20 

OCT. 

24 

5.13 

SEP. 

31 

7.78 

JAN. 

15. 

1965 

11.45 

SEP. 

23 

10.95 

APR. 

10. 

1926 

3.73 

JAN. 

11. 

1961 

4.9B 

SEP. 

13 

9.<fO 

JAN. 

27. 

1970 

11.80 

JAN. 

10. 

1957 

6.09 

SEP. 

13 

6.38 

JAN. 

15. 

1966 

11.15 

SEP. 

23 

11.65 

SEP. 

15 

5.89 

JAN. 

30. 

1962 

6.38 

SEP. 

19 

9.40 

JAN. 

20. 

1971 

12.10 

JAN. 

15, 

1956 

5. '►9 

SEP. 

20 

6.78 

JAN. 

21, 

1967 

11.00 

JUNE 

22 

11.10 

SEP. 

4 

5.39 

JAN. 

23. 

1963 

6.28 

SEP. 

20 

9.00 

AUG. 

23, 

1972 

11.23 

8S/22E-3401  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  15.27 
FT  IN  1972. 

LSD   236. ?7  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.83  BELOW  LSD,  SEP.  30,  1939. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10. H2  BELOW  LSD.  JULY  20.  1929. 
RECORDS  available;  1919,  1921,  1923-24.  1929.  1936-43,  19*5-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

APR. 

10, 

1919 

7.65 

FEB. 

20. 

1942 

3.23 

JAN. 

7, 

1953 

7.11 

JAN. 

25. 

1963 

7.49 

JUNE 

11 

8.55 

SEP. 

10 

3.43 

SEP. 

29 

7.01 

SEP. 

22 

6.99 

MAY 

31, 

1921 

N 

JAN. 

12. 

1943 

4.03 

JAN. 

1, 

1954 

7.71 

JAN. 

17, 

1964 

8.39 

NOV. 

21. 

1923 

8.72 

SEP. 

2 

4.03 

SEP. 

30 

5.B1 

SEP. 

12 

7.29 

FEB. 

1. 

1924 

7.52 

MAR. 

13, 

1945 

6.03 

JAN. 

10, 

1955 

7.11 

JAN. 

15, 

1965 

8.49 

JUNE 

25 

7.02 

JULY 

3 

5.23 

SEP. 

30 

6.21 

SEP. 

13 

8.24 

MAY 

28. 

1929 

10.72 

MAY 

18, 

1946 

3.78 

FEB. 

1. 

1956 

6.B1 

Jan. 

15. 

1966 

9.19 

JULY 

20 

10.82 

StP. 

9 

4.89 

OCT. 

2 

5.51 

SEP. 

17 

8.39 

NOV. 

21. 

1936 

3.23 

JAN. 

2, 

1947 

4.76 

JAN. 

10. 

1957 

5.54 

JAN. 

25. 

1967 

9.49 

MAR. 

13, 

1937 

3.33 

SEP. 

13 

5.28 

SEP. 

11 

5.14 

SEP. 

20 

7.59 

NOV. 

10 

3.33 

JAN. 

13, 

1946 

3.99 

JAN. 

15. 

1958 

5.54 

JAN. 

22, 

1968 

9.14 

JAN. 

11. 

1938 

3.43 

SEP. 

9 

6.30 

SEP. 

19 

5.84 

SEP. 

20 

8.34 

SEP. 

15 

4.B3 

JAN. 

6. 

1949 

6.28 

JAN. 

9, 

1959 

5.89 

JAN. 

24. 

1969 

9.74 

SEP. 

15 

4.83 

SEP. 

10 

6.33 

SEP. 

12 

5.59 

SEP. 

ii 

9.34 

JAN. 

6. 

1939 

3.43 

JAN. 

7, 

1950 

7.24 

JAN. 

7. 

1960 

7.44 

JAN. 

24. 

1970 

9.64 

SEP. 

30 

2.83 

SEP. 

14 

6.51 

SEP. 

21 

7.49 

SEP. 

23 

8.80 

JAN. 

15, 

1940 

2.93 

JAN. 

26, 

1951 

7.31 

JAN. 

11. 

1961 

7.79 

JAN. 

20, 

1971 

10.65 

SEP. 

26 

3.03 

SEP. 

13 

7.51 

SEP. 

13 

7.29 

JUNE 

22 

9.80 

JAN. 

« 

1941 

3.13 

JAN. 

25, 

1952 

7.51 

JAN. 

30. 

1962 

8.09 

AUG. 

23. 

1972 

9.93 

SEP. 

26 

3.03 

OCT. 

3 

5.81 

SEP. 

6 

7.49 

BS/22E-34N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  14.0 
FT  IN  1972. 

LSD   240.68  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.40  BELOW  LSD.  SEP.  23.  1970. 
LOWEST  WATER  LEVEL    13. HO  BELOW  LSD.  JAN.  24.  1970. 
RECORDS  available:  1968-72. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


JAN.  22.  1968 

SEP.  20 

JAN.  24.  19t>9 


13.35  SEP.  22,  1969  13.25 
12.65  JAN.  24,  1970  13.80 
13.70 


SEP.  23.  1970 
JAN.  20.  1971 


10.40 
13.60 


JUNE  21,  1971 
AUG.  23.  1972 


12.95 
13.23 


220 


BS/22t-3*Kl  S. 
10.5«j  FT  IN  1972. 
LSD   237.60  FT  ABOVt  MSL. 
HIGHEST  tIAftH    LEVEL 
LOWEST  ruATtK  LEVEL 


RECORSS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT,   DEPTH 


2.b2  bELOW  LSDt  JAN.  15t  195d« 
10.10  bELOta  LSD.  JAN.  20.  1971. 


RECORDS  AVAILAHLE:  lV57-h3»  1968-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

b.  1957 

4.72 

JAN. 

20.  1960 

7.54 

JAN. 

25.  1963 

7.54 

JAN. 

24.  1970 

9.75 

SEP. 

11 

2.77 

SEP. 

16 

5.74 

SEP. 

25 

7.24 

SEP. 

23 

8.80 

JAN. 

IS.  19b6 

2.62 

JAN. 

5.  1961 

6.14 

JAN. 

22.  1968 

e.t>5 

JAN. 

20.  1971 

10.10 

SEP. 

18 

3.17 

SEP. 

12 

7.54 

SEP. 

20 

7.95 

June 

21 

8.25 

JAN. 

9,  1959 

5.27 

JAN. 

20,  1962 

7.14 

JAN. 

24.  1969 

9.85 

AUG. 

16,  1972 

8.50 

MAR. 

19 

6.14 

SEP. 

6 

7.64 

SEP. 

22 

8.30 

8S/22E-35A1  S 
FT  IN  1972. 

LSD   243.58  FT  AdOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.33 


4.27  BELOW  LSD,  SEP.  19.  1958. 
12.10  bELOw  LSD.  JAN.  14.  1966. 


RECORDS  AVAILABLE 

:  1950- 

72. 

WaTER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

Jan. 

5, 

1950 

7.55 

FEB. 

1. 

1956 

7.77 

SEP. 

19, 

1961 

8.06 

JAN. 

23. 

1967 

11.55 

SEP. 

14 

7.55 

OCT. 

3 

6.27 

JAN. 

20, 

196? 

9.96 

SEP. 

19 

7.80 

JAN. 

26. 

1951 

7.75 

JAN. 

8. 

1957 

7.97 

SEP. 

5 

7.50 

JAN. 

20, 

1968 

8.60 

SEP. 

12 

7.30 

SEP. 

11 

6.17 

JAN. 

21, 

1963 

8.00 

SEP. 

20 

8.10 

JAN. 

25, 

1952 

7.20 

JAN. 

15. 

1958 

7.02 

SEP. 

22 

tt.20 

JAN. 

24, 

1969 

9.20 

OCT. 

3 

6.05 

SEP. 

19 

4.27 

JAN. 

16, 

1964 

9.40 

SEP. 

22 

9.10 

FEB. 

27. 

1953 

b.50 

JAN. 

9, 

1959 

8.72 

SEP. 

11 

7.50 

JAN. 

24, 

1970 

9.35 

SEP. 

29 

7.87 

SEP. 

12 

7.3? 

JAN. 

15, 

1965 

11.05 

SEP. 

23 

9.25 

JAN. 

18, 

1954 

7.67 

JAN. 

6, 

1960 

9.62 

SEP. 

13 

5.00 

JAN. 

20, 

1971 

9.65 

OCT. 

1 

8.27 

SEP. 

16 

8.46 

JAN. 

14, 

1966 

12.10 

MAY 

18 

9.80 

FEB. 

1. 

1955 

7.67 

JAN. 

5, 

1961 

10.16 

SEP. 

17 

8.40 

AUG. 

23, 

1972 

11.23 

SEP. 

29 

6.47 

6S/22E-35D1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEHDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
10.95  FT  IN  1972. 
LSD   239.73  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.50  BELOW  LSD.  FEB.   1.  195b. 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.7?  BELOl*  LSD,  JAN.   6,  1955. 
RECORDS  available:  1946-4><,  1952-59.  1972. 


DATE 


WATER 
LtVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  b.  1946 

SEP.  V 

JAN.  2.  1947 

SEP.  13 

JAN.  13.  194b 

SEP.  9 

JAN.  5.  1949 


6.39  SEP.  10,  1949 

7.40  JAN.  25.  1952 
5.29  OCT.   3 

6.34  JAN.   7,  1953 

5.50  SEP.  29 

5.69  JAN.  18.  1954 
6.65 


7.93 

OCT. 

1. 

1954 

6.76 

SEP. 

11, 

1957 

6.08 

6.96 

JAN. 

8. 

1955 

8.72 

JAN. 

15, 

1958 

5.83 

0.36 

SEP. 

29 

5.76 

SEP. 

19 

4.80 

6.96 

FEB. 

1. 

1956 

4.56 

JAN. 

9, 

1959 

6.90 

6.76 

OCT. 

2 

5.56 

MAR. 

19 

6.55 

6.86 

JAN. 

8. 

1957 

6.46 

AUG. 

23. 

1972 

8.25 
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8S/2^fc-3&Pl  S.   RECOftOS  PRIOR  TO  1972  FUfiNISHEU  BY  PALO  VERDE  IHWIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.0 
FT  IN  1^72. 

LSD   237.33  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.57  HELOW  LSO»  OCT.   8.  1958» 
LOWEST  WATER  LEVEL     St. 71  oELOW  LSD.  JAN.  24.  1969. 
RECORDS  available:  195B-70.  1972. 


■^ATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

8.  1958 

4.57 

SEP. 

12,  1961 

8.18 

JAN. 

15,  1965 

8.?9 

SEP. 

20,  1968 

8.01 

DEC. 

9 

6.87 

JAN. 

20.  1962 

7.94 

SEP. 

13 

7.86 

JAN. 

24,  1969 

9.71 

JAN. 

9,  1959 

6.77 

SEP. 

4 

7.44 

JAN. 

14,  1966 

9.31 

SEP. 

13 

8.01 

SEP. 

12 

6.27 

JAN. 

26,  1963 

8.20 

SEP. 

17 

7.06 

JAN. 

24,  1970 

9.50 

JAN. 

6.  1960 

7.73 

SEP. 

25 

7.64 

JAN. 

21,  1967 

8.81 

MAY 

27 

8.90 

SEP. 

17 

6.26 

JAN. 

16,  1964 

7.9* 

SEP. 

20 

6.76 

AUG. 

16,  1972 

8.98 

JAN. 

5.  1961 

8.68 

SEP. 

12 

6.79 

JAN. 

22,  1968 

8.21 

8S/23E-3E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  9/1/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  16.5 
FT  IN  1971. 

LSD   257.71  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.45  BELOW  LSD,  SEP.  lo,  1961, 
ORY.  WATER  LEVEL  NOT  MEttSUHtABLE,  JAN.  16,  1960. 
RECORDS  A\/AILAfaLE:  1960-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

OATt 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

16,  1960 

F 

MAR. 

14,  1963 

11.60 

JAN. 

12,  1966 

14.08 

JAN. 

21,  1969 

11.98 

SEP. 

15 

10.46 

SEP. 

20 

11.00 

SEP. 

16 

9.48 

SEP. 

20 

12.03 

JAN. 

3,  1961 

12.55 

JAN. 

10,  1964 

13.05 

JAN. 

17,  1967 

13.28 

JAN. 

23,  1970 

12.08 

SEP. 

18 

9.45 

SEP. 

10 

11.13 

SEP. 

16 

11.48 

SEP. 

22 

12.95 

JAN. 

16,  1962 

12.35 

JAN. 

11,  1965 

13.43 

JAN. 

16,  1968 

14.13 

FEB. 

12,  1971 

13.70 

SEP. 

8 

11.55 

SEP. 

11 

10.58 

SEP. 

18 

11.08 

SEP. 

1 

13.01 

eS/23E-4£l  S.   DEPTH  9.7  FT  IN  1971. 
LSD    256  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.41  BELOW  LbD,  SEP. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.41  BELOW  LSD,  SEP. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


3,  1971, 
3,  1971. 


OAft 
SEP.   3,  1971 


wATEw 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


Date 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


7.41 


eS/23E-SEl  S.   DEPTH  13.5  FT  IN  1971. 
LSD    256  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.88  6EL0W  LSD,  SEP.   3,  1971, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.88  BELOW  LSD,  SEP.   3,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1971. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


SEP.   3,  1971 


lu.88 


eS/23E-6Pl  S.   PERFORATED  362-370  FT»  DEPTH  390  FT  IN  1962,  490.9  FT  IN  19721  NO  RECORD  OF 
DEEPENING. 

LSD    250  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    10.32  BELOW  LSD,  FEB.   8,  1962, 
LOWEST  WATER  LEvEL    11. HO  BELOW  LSD,  AUG.   1,  1972. 
RECORDS  available:  1962,  1972. 


DATE 


WATErt 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB.   8,  1962 


10.32    AUG.   1,  1972 


11.8 
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e5/2Jt-7bl  S.   PEKKOPATtD  370-36?  FT. 
LSD    2S4  FT  ABOVE  HSL.   ' 

HIGHEST  WaTEh  LEVEL     8.00  BELOW  LbOt  MAY   ib.  lVS3t 
LOWEST  kATER  level    15.00  bELOW  LSO»  FEB.  13.  1962. 
RECORDS  AVAILAHLE:  1953.  1962.  197?. 


DATE 


WATEr* 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


HAY   18.  1953 


FEB.  13.  1962 


15. 


AUG.   9.  197? 


RECORDS  PRIOR  TO  8/31/71  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 


8S/23E-7D1    S 
16.9    FT    IiM    1971. 
LSD      2bl.37    FT    ABOVE    MSL. 

HIGHEST  «ATtR  LEVEL     7.87  BELOW  LsD.  JAN.  Id.  1962. 
DRY.  wATEK  LEvEL  NOT  KtASUHEABLE.  OCT.  30.  195*. 
RECORDS  AVAILABLE:  1950-71. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

5. 

1950 

10.50 

SEP. 

29, 

1955 

9.76 

SEP. 

8. 

1961 

10.07 

JAN. 

23, 

1967 

12.53 

SEP. 

13 

10.5'. 

FEB. 

1. 

1956 

10.96 

JAN. 

IB, 

1962 

7.87 

SEP. 

16 

11.38 

JAN. 

2«. 

1951 

11.20 

OCT. 

2 

10.48 

SEP. 

7 

8.17 

JAN. 

19, 

1968 

13.08 

SEP. 

28 

10.50 

JAN. 

B. 

1957 

11.15 

JAN. 

19, 

1963 

8.27 

SEP. 

18 

11.48 

JAN. 

2*. 

1952 

10.85 

SEP. 

11 

9.75 

SEP. 

20 

8.37 

JAN. 

21, 

1969 

13.18 

OCT. 

2 

9.56 

JAN. 

14. 

1958 

11.30 

JAN. 

10, 

1964 

11.43 

SEP. 

20 

13.33 

FEB. 

26, 

1953 

10.47 

SEP. 

18 

11.20 

SEP. 

10 

9.93 

JAN. 

23, 

1970 

13.18 

OCT. 

2 

9.71 

JAN. 

8. 

1959 

11.55 

JAN. 

11, 

1965 

11. 6S 

SEP. 

22 

12.66 

JAN. 

15. 

1954 

10.31 

SEP. 

11 

10.90 

SEP. 

11 

10.23 

JAN. 

19, 

1971 

13.68 

OCT. 

30 

F 

Jan. 

6. 

1960 

11.70 

JAN. 

12, 

1966 

12.88 

AUG. 

31 

14.63 

FEB. 

1. 

1955 

11.56 

SEP. 

15 

9.70 

SEP. 

16 

9.83 

8S/23t-7iMl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  15.66 
FT  IN  1972. 

LSD   250.77  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     8.47  BELOW  LSD,  SEP.  16,  1960, 
LOWEST  WATER  LEVEL    13. PO  bElOW  LSO,  JAN.  14,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-67,  1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

17,  1957 

11.57 

JAN. 

6.  1960 

11.97 

JAN. 

21.  1963 

10.75 

JAN. 

14,  1966 

13.80 

SEP. 

11 

9.77 

SEP. 

16 

8.47 

SEP. 

20 

9.25 

SEP. 

17 

10.60 

JAN. 

15,  195B 

10.67 

APR. 

10.  1961 

11.15 

JAN. 

16,  1964 

12.25 

JAN. 

23,  1967 

13.40 

SEP. 

18 

10.87 

StP. 

9 

10.25 

SEP. 

11 

10.55 

SEP. 

19 

11.90 

JAN. 

8.  1959 

12.07 

JAN. 

19.  1962 

10.  o5 

JAN. 

11,  1965 

12.50 

AUG. 

25,  1972 

13.26 

SEP. 

11 

11.07 

SEP. 

S 

10.85 

SEP. 

13 

10.75 

RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.73 


bS/23E-7Rl  S 
FT  IN  1972. 

LSO   252.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     7.67  BELOW  LSD,  SEP.   9,  1949, 
LOWEST  WATER  LEVEL    13.40  BELOW  LSD,  JAN.  14,  1966. 
RECORDS  available:  1946-67,  1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

21. 

194o 

9.00 

JmN. 

25. 

1952 

9.09 

SEP. 

11. 

1967 

8.97 

JAN. 

21, 

1963 

12.23 

UEC. 

21 

8.83 

OCT. 

3 

8.34 

JAN. 

15, 

1958 

8.27 

SEP. 

20 

8.23 

JAN. 

2. 

1947 

8.58 

JAN. 

7, 

1953 

8.7<. 

SEP. 

27 

9.62 

JAN. 

16, 

1964 

11.85 

OCT. 

7 

9.45 

SEP. 

29 

8.64 

JAN. 

8, 

1959 

10.72 

SEP. 

11 

9.70 

JAN. 

12. 

1948 

8.10 

JAN. 

15, 

1954 

9.84 

SEP. 

11 

9.82 

JAN. 

11, 

1965 

12.55 

SEP. 

8 

8.62 

OCT. 

1 

8.94 

JAN. 

6, 

1960 

12.02 

SEP. 

13 

8.90 

JAN. 

5. 

1949 

8.78 

JAN. 

8, 

1955 

10. OO 

SEP. 

16 

9.88 

JAN. 

14, 

1966 

13.40 

SEP. 

9 

7.87 

SEP. 

29 

8.40 

JAN. 

4, 

1961 

11.83 

SEP. 

17 

9.65 

FEB. 

17. 

1950 

8.56 

FEB. 

2. 

1956 

11.90 

SEP. 

9 

9.93 

JAN. 

23, 

1967 

12.75 

SEP. 

14 

10.54 

OCT. 

2 

10.20 

JAN. 

19, 

1962 

12.33 

SEP. 

19 

10.15 

JAN. 

26. 

1951 

11.34 

JAN. 

8. 

1957 

12.02 

SEP. 

5 

11.93 

AUG. 

25, 

1972 

11.00 

SEP. 

13 

9.14 
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8S/23e-6Dl  S.   RECO-vOS  PRIOR  TO  6/31/71  FURNISHED  By  PALO  WEROE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  194£:,  lb. 3  FT  IN  1C)71. 
LSD  ibft.Tb    KT  AbOVL  MSL. 

MlSMtST  wATEf*  LEVEL     7  .?.Z    BtLOW  LSD.  SEP.  11.  WbT, 

DRY.  WATER  LtVEL  NOT  MEASDRL adLE .  OCT.  20.  194*.  JAN.  30.  19*5.  APR.   2.  1946. 
RECORDS  AVAILAHlE:  1944-46.  1948-59.  1964-71. 


DEPTH  18 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

^0. 

1944 

F 

SEP. 

1?. 

1951 

10.01 

JAN. 

8. 

1957 

11.06 

JAN. 

23. 

1967 

13,47 

JAN. 

30, 

194S 

f 

JAN. 

31. 

1952 

11.96 

SEP. 

11 

7.22 

SEP. 

16 

10.12 

FES. 

28 

9.75 

OCT. 

2 

9.96 

JAN. 

23. 

1958 

10.87 

JAN. 

16. 

1968 

14.27 

APR. 

2. 

1946 

F 

JAN. 

3. 

1953 

11.47 

SEP. 

18 

8.57 

SEP. 

18 

9.62 

JUNE 

1^. 

1948 

9.20 

SEP. 

29 

9.67 

JAN. 

8. 

1959 

12.07 

JAN. 

21. 

1969 

14.27 

SEP. 

7 

8.88 

JAN. 

18, 

1954 

12.55 

JAN. 

10. 

1964 

9.22 

SEP. 

20 

10.72 

JAN. 

5, 

19f9 

9.12 

OCT. 

1 

9. 55 

SEP. 

10 

8.32 

JAN. 

23. 

1970 

14.12 

SEP. 

9 

9.78 

JAN. 

10, 

1955 

12.15 

JAN. 

11. 

1965 

12.37 

SEP. 

22 

10.77 

JAN. 

5. 

19bO 

11.66 

SEP. 

29 

9.35 

SEP. 

11 

8.07 

JAN. 

19. 

1971 

15.60 

SEP. 

13 

10.30 

FEU. 

1. 

1956 

12.25 

JAN. 

12. 

1966 

12.77 

AUG. 

31 

13.33 

JAN. 

24. 

1951 

11.96 

OCT. 

2 

B.35 

SEP. 

16 

8.77 

8S/23E-19N1  S.   RECOHOb  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  1965,  17.03  FT  IN  1972. 
LSD   251.59  FT  AaOVL  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.98  6EL0W  LSD.  JAN.  15.  1958. 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEAsURLAbLE.  JAN.  31.  1957.  JAN.  11.  1965. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-72. 


DEPTH  21  FT 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JAN. 

31. 

1957 

F 

JAN. 

5. 

1961 

14. 

.73 

JAN. 

11. 

1965 

F 

JAN. 

22. 

1969 

17. 

,55 

SEP. 

11 

11, 

.93 

SEP. 

12 

12. 

,13 

SEP. 

13 

13. 

,'»3 

SEP. 

22 

15. 

,35 

JAN. 

15. 

195a 

9, 

.98 

JAN. 

23, 

1962 

13. 

,13 

JAN. 

14. 

1966 

16. 

,70 

JAN. 

24. 

1970 

17. 

.05 

SEP. 

19 

12, 

.73 

SEP. 

6 

12. 

,63 

SEP. 

17 

12. 

,60 

SEP. 

23 

14. 

.45 

JAN. 

9. 

1959 

13, 

.43 

JAN. 

21. 

1963 

12. 

,23 

JAN. 

23. 

1967 

16. 

,55 

JAN. 

20. 

1971 

17. 

,30 

SEP. 

11 

12, 

.83 

SEP. 

21 

12. 

,73 

SEP. 

19 

14. 

,05 

JUNE 

21 

14. 

,95 

JAN. 

6. 

i9b0 

14, 

.63 

JAN. 

16. 

1964 

10. 

,18 

JAN. 

20. 

1968 

16. 

,60 

AUG. 

25, 

1972 

14. 

.73 

SEP. 

16 

11, 

.53 

SEP. 

11 

12. 

,18 

SEP. 

20 

14. 

,80 

9S/21E-1R1  S.   RECOWOS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.1 
FT  IN  1972. 

LSO   233.93  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEh  level     3.97  8EL0W  LsD,  JAN.   7,  1958. 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.47  BELOW  LSD.  JAN.  27,  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1955-72. 


WATEH 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

SEP. 

12, 

1955 

8.17 

SEP. 

4, 

1959 

4.87 

JAN. 

18, 

1964 

7.82 

SEP. 

23, 

1968 

8.42 

DEC. 

30 

7.67 

JAN. 

B, 

1960 

6.77 

SEP. 

16 

5.72 

JAN. 

27. 

1969 

10.47 

APR. 

4, 

1956 

5.82 

SEP. 

17 

4.37 

JAN. 

18, 

1965 

8.62 

SEP. 

24 

8.52 

OCT. 

3 

6.67 

JAN. 

5, 

1961 

6.97 

SEP. 

16 

5.62 

JAN. 

28. 

1970 

10.17 

JAN. 

10, 

1957 

7.47 

SEP. 

12 

6.07 

JAN. 

22, 

1966 

9.82 

SEP. 

28 

8.32 

SEP. 

15 

b.l2 

JAN. 

23, 

1962 

7.17 

SEP. 

20 

7.32 

JAN. 

25. 

1971 

10.02 

JAN. 

7, 

1958 

3.97 

SEP. 

31 

5.77 

JAN. 

27, 

1967 

9.82 

JUNE 

25 

7.90 

SEP. 

20 

4.37 

JAN. 

24, 

1963 

6.97 

SEP. 

23 

7.07 

AUG. 

22, 

1972 

8.72 

JAN. 

9, 

1959 

5.47 

SEP. 

25 

6.07 

JAN. 

26, 

1968 

10.37 

9S/21E-2C1  S.   PERFORATED  420-440  FT;  DEPTH  419.8  FT  IN  1972. 
LSD    235  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.47  BELOW  LSD,  AUG.  22,  1972, 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.00  BELOW  LSO,  SEP.  25,  19o9. 
RECORDS  AVAILABLE:  1969,  1972. 


DATE 
SEP.  25,  1969 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  22,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


12. 


9.47 
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9S/21t-^C3  S. 
LSD    23b  FT  AbOVE  MSL. 
RECORDS  available:  1972. 


DATE 
AUG.  22.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


wATEH 
LEVEL 


DATE 


hATER 
LEVEL 


DATE 


«iATER 
LEVEL 


8.97A 


9S/21E-2N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.73  FT  IN  1972. 
LSO   230. 8^;  FT  ArtOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     i.^t    HELOW  LSD.  AUG.  29.  1956» 
LOWEST  mATLH  LEVEL    10. SO  bELOw  LSu.  JAN.  13.  1964. 
RECORDS  AVAILAfiLC:  1952-'=.6.  1959-72. 


WATER 

wATEk 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

16. 

1952 

4.73 

JAN. 

9. 

1959 

8.50 

SEP. 

25. 

1963 

9.65 

Jan. 

26. 

196S 

8.60 

OCT. 

3 

4.93 

SEP. 

4 

8.45 

JAN. 

18. 

1964 

10.50 

SEP. 

23 

8.95 

MAR. 

6. 

1953 

6.76 

JAN. 

e. 

1960 

9.40 

SEP. 

16 

6.30 

JAN. 

27, 

1969 

9.65 

SEP. 

29 

5.66 

SEP. 

17 

7.95 

JAN. 

18. 

1965 

9.55 

SEP. 

24 

8.10 

JAN. 

1. 

1954 

5.56 

JAN. 

6. 

1961 

9.75 

SEP. 

14 

7.90 

JAN. 

28, 

1970 

9.25 

OCT. 

1 

3.79 

SEP. 

15 

9.45 

JAN. 

19, 

1966 

9.50 

SEP. 

28 

8.55 

JAN. 

2, 

1955 

4.29 

JAN. 

23. 

1962 

10.05 

SEP. 

20 

8.10 

JAN. 

25, 

1971 

9.05 

SEP. 

12 

4.24 

SEP. 

21 

9.75 

JAN. 

21, 

1967 

9.30 

JUNE 

25 

8.25 

FEB. 

1. 

1956 

4.54 

JAN. 

29, 

1963 

9.75 

SEP. 

22 

8.00 

AUG. 

22, 

1972 

8.63 

AUG. 

29 

2.44 

9S/21E-3H1  S.   DEPTH  55  FT  IN  1961,  11.9  FT  IN  1972. 
LSD    235  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9,50  bELOW  LSO,  JULY  2b,  1961, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.39  BELOw  LSD,  AUG.  17,  1972, 

RECORDS  Available:  i96i-63,  1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FtB. 

7, 

1961 

10.34 

OCT. 

16,  1961 

10.09 

APR. 

23, 

1962 

10.51 

OCT. 

15,  1962 

10.11 

MAY 

23 

9.73 

NOV. 

21 

10.55 

MAY 

25 

10.24 

NOV. 

8 

10.56 

JULY 

6 

9.55 

DEC. 

?0 

10.74 

JUNE 

21 

10.00 

DEC. 

13 

10.57 

JULY 

28 

9.50 

JAN. 

23,  1962 

10.89 

JULY 

20 

10.05 

JAN. 

9,  1963 

10.59 

AUG. 

24 

10.73 

FEB. 

19 

10.84 

AUG. 

16 

9.7S 

AUG. 

17,  1972 

11.39 

SEP. 

25 

10.25 

MAR. 

26 

10.59 

iEP. 

20 

9.82 

9S/21E-3U1  S.   PERFORATED  40-60  FT!  DEPTH  52.0  FT  IN  1972. 
LSO    244  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    16.28  BELOW  LS.D,  AUG.  22,  1972, 
LOWEST  WATER  LEVEL    20.00  BELOW  LSO.  FEB.   7.  1962. 
RECORDS  AVAILAHLF:  1962,  1972. 


DATE 

7,  1962 


WATER 
LEVEL 


DATE 
AUG.  22,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


FEB. 


20. 


16.28 
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9S/'21E-3H1  S.   RECOHDS  PWIOR  TO  1972  FUHNISHED  BY  PALO  VE«DE  IRKIGATION  UlSTHICT.   DEPTH  11.47 
FT  IN  1V72. 

LSD   231.6*  FT  AhOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.54  dELOW  LSOt  FEB.   !♦  1956. 
OkY.  KATEk  level  not  MEASUREAbLE,  JAN.   8.  1960. 
RECORDS  AVAlLAbLE:  1956-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

It 

1956 

6.54 

SEP. 

17. 

1960 

a. 95 

SEP. 

16, 

1964 

8.95 

SEP. 

23, 

1968 

9.10 

OCT. 

3 

6.74 

JAN. 

6. 

1961 

10.35 

JAN. 

18, 

1965 

10.10 

JAN. 

27, 

1969 

10.10 

JAN. 

10. 

1957 

6.61 

SEP. 

9.95 

SEP. 

14 

6.20 

SEP. 

24 

8.90 

SEP. 

?1 

6.61 

JAN. 

23. 

1962 

10.65 

JAN. 

19, 

1966 

8.80 

JAN. 

28, 

1970 

9.05 

JAN. 

7, 

1958 

7.21 

SEP. 

21 

9.65 

SEP. 

20 

9,10 

SEP. 

28 

8.70 

SEP. 

?0 

8.25 

JAN. 

24. 

1963 

10.36 

JAN. 

21, 

1967 

9.20 

JAN. 

25, 

1971 

9.30 

JAN. 

9. 

1959 

9.20 

SEP. 

25 

9.30 

SEP. 

22 

8.35 

JUNE 

25 

8.65 

SEP. 

4 

7.75 

JAN. 

18, 

1964 

9.90 

JAN. 

26, 

1968 

9.65 

AUG. 

22, 

1972 

9.28 

JAN. 

8. 

1960 

F 

9S/21E-4J1  S.   DEPTH  9.7  FT  IN  1972. 
LSD    260  FT  AbOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAbLE,  AUG.  29,  1972. 
RECORDS  AVAILAbLt;  1972. 


OATE 
AUG.  29.  1972 


■VATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


OATE 


WATER 
LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  12.3 


9S/21E-11A3  S 
FT  IN  1972. 

LSD   231.98  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.70  BELOW  LSD.  AUG.  31.  1955.  OCT 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.n3  BELOw  LSD.  AUG.  17.  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1955-56.  1972. 


3.  1956. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG.  31.  1955 
SEP.  12 


5.70 
6.00 


FEB.   1.  1956 


6.00 


OCT.   3,  1956 


5.70 


AUG.  17,  1972 


9.03 


9S/21E-12H1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  11.05 
FT  IN  1972. 

LSD   232.81  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     5.55  BELOW  LSD,  SEP.  15,  1965, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.20  BELOW  LSD,  JAN.  27,  1969. 
RECORDS  available:  1964-70.  1972. 


WATER 

DATE 

LEVEL 

D^ 

FEB. 

9.  1964 

8.00 

JAN. 

22 

SEP. 

16 

5.60 

SEP. 

10 

JAN. 

18,  1965 

6.6S 

JAN. 

27 

SEP. 

15 

5.55 

SEP. 

23 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


.  1966 
.  1967 


9.40 

JAN. 

26. 

1968 

9.95 

JAN. 

28. 

1970 

9.30 

7.40 

SEP. 

23 

8.30 

MAY 

29 

8.00 

9.20 

JAN. 

27. 

1969 

10.20 

AUG. 

iZ, 

1972 

8.35 

6.95 

SEP. 

13 

7.85 
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9S/21t.-12Cl  S.   RFCOKDS  PRIOR  TO  1972  FURNIbnEO  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  13.26 
FT  IN  1972.  ' 

LSD   234.70  FT  A80Vt  MSL. 

HIGHEST  *ATER  LEVEL     7.40  BELOW  LSD,  SEP.  16.  1964, 
LOWEST  wmTER  LEVEL    11.75  bELOW  LSD,  JAN.  27,  1969. 
RECORDS  AVAILAMLE:  1964-70,  1972. 


MATER 

•lATER 

oate 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

FEB. 

19,  1964 

9.95 

JAN. 

22,  1''66 

10.50 

SEP. 

16 

7.40 

SEP. 

20 

9.30 

JAN. 

Itt,  1965 

10.40 

JAN. 

21,  1967 

11.20 

OCT. 

18 

a. 15 

SEP. 

23 

9.10 

DATE 


WATER 

WATER 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

11.65 

JAN. 

26,  1970 

11.10 

10.55 

MAY 

29 

10.40 

11.75 

AUG. 

22,  1972 

B.e6 

10.20 

JAN.  26,  1968 

SEP.  23 

JAN.  27,  1969 

iEP.  13 


9S/21E-14H1  S.   RtCOrtOS  PRIOR  TO  1972  FOKNISHED  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.72  FT  IN  1972. 
LSD   230.53  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.-^4  BELOW  LSD,  JAN.  17,  195b, 
DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  JAN.  24,  1966. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-5«,  1962-70,  1972. 


wATtK 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

JULY 

30,  1957 

6. 49 

JAN. 

24,  1963 

8.26 

JAN. 

24,  1966 

F 

JAN. 

28,  1969 

9.55 

SEP. 

15 

6.29 

SEP. 

25 

6.36 

SEP. 

21 

8.41 

SEP. 

13 

7.70 

JAN. 

17,  1956 

3.84 

JAN. 

18,  1964 

7.71 

JAN. 

28,  1967 

8.11 

JAN. 

28,  1970 

9.05 

OCT. 

1 

5.99 

SEP. 

ir 

6.51 

SEP. 

23 

8.40 

MAY 

29 

8.80 

MAY 

9,  1962 

6.56 

JAN. 

18,  1965 

8.71 

JAN. 

26,  1968 

9.40 

AUG. 

22,  1972 

8.78 

SEP. 

8 

6.96 

SEP. 

15 

7.21 

SEP. 

23 

9.00 

9S/21E-14P1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  197i  FURNISHED  BY  PALO  VEHOE  IRrtIGA.TION  DISTRICT.   DEPTH 
13.25  FT  IN  1972. 
LSD   230.29  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     3.55  BELOW  LSD,  SEP.  25,  1963, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.30  BELOw  LSD,  SEP.  15,  1957. 
RECORDS  AVAILABLE:  1957-'^9,  1962-70,  1972. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

AUG. 

5,  1957 

11.15 

SEP. 

8,  1962 

7.o5 

SEP. 

16,  1965 

6.90 

SEP. 

23,  1968 

6.70 

SEP. 

15 

11.30 

JAN. 

24,  1963 

7.95 

JAN. 

24,  1966 

6.90 

JAN. 

28,  1969 

7.80 

JAN. 

17,  1958 

7.60 

SEP. 

25 

3.55 

SEP. 

21 

7.10 

SEP. 

13 

5.60 

OCT. 

1 

10.50 

JAN. 

18,  1964 

6.75 

JAN. 

28,  1967 

7.55 

JAN. 

28,  1970 

7.00 

JAN. 

10,  1959 

9.00 

SEP. 

17 

5.40 

OCT. 

21 

7.55 

MAY 

29 

6.70 

APR. 

13 

a. 60 

JAN. 

18,  1965 

7.35 

JAN. 

26,  1968 

8.15 

AUG. 

22,  1972 

8.4 

MAY 

9,  1962 

5.35 

9S/21E-15A1  S.   PERFORATED  42-56  FT. 
LSD    235  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    19.00  BELOW  LSD,  DEC.  27,  1955, 
LOWEST  WATER  LEVEL    19.00  BELOW  LSD,  DEC.  27,  1955. 
RECORDS  available:  1955,  1972. 


DATE 
DEC.  27,  1955 


WATER 
LEVEL 


DATE 
G   AUG.  22,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


19. 


227 


9S/21t-23Cl  S.   PEflFORATED  15-100  FT.   DtPTH  9b. 9  FT  IN  1972. 
LSU    224  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     t>.27  BELOW  LbD.  AUG.  22.  1972. 
LOWEST  WATER  lEVEL     8.00  oELOW  LSD.  NOV.  13.  1966. 
HECORDS  available:  IStjb.  1972. 


WATER  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


WOV.  13.  1966      ».   G   AUG.  22.  1972      fc.27 


95/216-2301  i>.   RECnwOS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.5 
FT  IN  1964.  8.3S  FT  In  1972. 


LSD   226.39  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  wATEh  LE-VEL     b.60  BELOW  LSD.  JAN.  28.  1967. 
LOWEST  WATlR  level     6.hs  BELOW  LSU.  JAN.  Itt.  196S. 
RECORDS  available:  1964-67.  1972. 


WATEH  WATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        uEvEL 


OCT. 

22. 

1964 

b.9b 

SEP. 

15. 

1965 

6. IS 

DEC. 

17 

6.63 

JAN. 

24, 

1966 

6.<fO 

JAN. 

IB. 

196b 

6.ab 

SEP.  21.  1966      5.95    SEP.  23.  1967      5.70 
JAN.  28.  1967      5.60    AUG.  23.  1972      5.68 


9S/21E-24E1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  10.5 
FT  IN  1964,  10.32  FT  IN  1972. 


LSD   228.91  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     b.49  BELOW  LSD.  SEP.  24.  196b. 
LOWEST  WATER  LEVEL     fi.f*  BELOW  LSD,  JAN.  24.  1966. 
HECORDS  available:  196»-r2. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

2at     1904 

5.89 

SEP. 

21.  1966 

7.04 

SEP. 

24.  1968 

5.49 

SEP. 

28.  1970 

5.80 

NOV. 

19 

7.39 

JAN. 

28.  1967 

7.59 

JAN. 

28.  1969 

8.54 

JAN. 

26.  1971 

7.40 

JAN. 

18,  1965 

7.74 

SEP. 

23 

7.59 

SEP. 

26 

6.59 

June 

25 

6.05 

SEP. 

15 

6.54 

JAN. 

27.  1966 

8.54 

JAN. 

30.  1970 

7.19 

AUG. 

22.  1972 

6.37 

JAN. 

24,  1966 

d.84 

9S/21E-24N1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  vERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  11.30 
FT  IN  1972. 

LSD   227.1b  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.10  BELOW  LSD.  JAN.  2b.  1967. 
LOWEST  WATER  LEVEL     7.30  BELOW  LSD.  JAN.  24.  1966. 
EiECOROS  available;  1962-67.  1972. 

WATER  (*ATER  WATER  WATER 

DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL  DATE        LEVEL 


HAY 

2, 

1962 

7.15 

JAN. 

18. 

1964 

5.61 

SEP. 

15. 

1965 

4.90 

JAN. 

28. 

1967 

4.10 

SEP. 

21 

4.91 

SEP. 

17 

4.81 

JAN. 

24. 

1966 

7.30 

SEP. 

23 

5.30 

JAN.. 

14. 

1963 

5.61 

JAN. 

18. 

1965 

6.60 

SEP. 

21 

4.60 

AUG. 

23. 

1972 

4.14 

SEP. 

25 

4.31 

228 


y 


9S/21fc-^5ei  S.   RfcCrtWBS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  bY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  1964.  10.95  FT  IN  197?. 
LSU   i!26.fa6  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  iHATtK  LEVEL     3.?0  HELOW  LSD.  SEP.  23.  1967. 
LOniEST  wATlk  level     6.67  bELOw  LSD.  JAN.  18.  1966. 
RECORDS  AVAILAttLE:  196<f-7?. 


DEPTH  14  FT 


WATER 

DATE 

LEVEL 

OCT. 

22.  1964 

'..9? 

NOV. 

20 

b.97 

JAN. 

18.  19os 

b.67 

SEP. 

15 

b.02 

FEB, 

21.  1966 

6.20 

DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


I 


SEP.  21.  1966 

JAN.  28.  1967 

SEP.  23 

JAN.  27.  1968 


5.15  SEP.  14.  1968 

5.80  JAN.  28.  1969 

3.20  SEP.  26 

4.70  JAN.  30.  1970 


4.75 

SEP. 

28. 

1970 

5.55 

6.50 

JAN. 

26. 

1971 

b.lO 

5.05 

JUNE 

25 

4.20 

5.50 

Au6. 

23. 

1972 

5.41 

9S/21E-25M1  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEBOE  IRRIGATION  DISTRICT. 
IN  1964.  12.16  FT  IN  1972. 
LSU   230.12  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     6.72  BELOW  LSD.  SEP.  lb.  196b. 
LOWEST  WATER  LEVEL    12.15  bELOW  LSD.  JAN.  28.  1969. 
RECORDS  AVAILABLE:  1964-7?. 


DEPTH  14  FT 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

22. 

1964 

8.47 

SEP. 

21. 

1966 

DEC. 

17 

9.82 

JAN. 

2fl. 

1967 

JAN. 

18. 

1966 

9.92 

SEP. 

23 

SEP. 

15 

6.72 

JAN. 

27. 

1968 

FEB. 

21. 

1966 

7.9S 

7.60  SEP.  24.  1968 

11.40  JAN.  28.  1969 

9.27  SEP.  26 

11.20  JAN.  31.  1970 


9.20  SEP.  28,  1970  10.15 

12.15  JAN.  26,  1971  12.00 

8.75  JUNE  25  9.75 

11.15  AUG.  23.  1972  8.16 


9S/21E-2bNl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1964.  9.9b  FT  IN  1972. 
LSD   229.07  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     4.21  BELOW  LSD,  SEP.  23,  1967, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.11  BELOW  LSD,  JAN.  2b.  1966. 
RECORDS  available:  1964-72. 


DEPTH  10.5 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

22. 

1964 

5.86 

SEP. 

21, 

1966 

NOV. 

20 

7.46 

JAN. 

2B, 

1967 

JAN. 

18. 

1965 

7.91 

SEP. 

23 

SEP. 

15 

5.16 

JAN. 

27, 

1968 

JAN. 

25, 

1966 

9.11 

5.66  SEP.  24,  1968 

7.16  JAN.  28,  1969 

4.21  SEP.  27 

7.76  JAN.  31,  1970 


5.61  SEP.  29,  1970  5.60 

8.51  JAN.  26,  1971  7.75 

7.06  JUNE  25  6.85 

7.41  AUG.  23.  1972  6.34 


9S/21E-25Q1  S. 
FT  IN  1972. 

LSO   227. b7  ft  ABOVE  MSL. 
HIGHEST  WATER  LEVEL 
LOWEST  WATER  LEVEL 


RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.95 


4.25  BELOW  LSD,  SEP.  15.  1965, 
12. 4S  BELOW  LSD.  MAY    2,  1962. 


RECORDS  available;  1962-72. 


WATER 

WATER 

WATER 

WATER 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

DATE 

LEVEL 

MAY 

2.  1962 

12.45 

JAN. 

18.  1965 

7.75 

SEP. 

23,  1967 

5.10 

JAN. 

31,  1970 

7.20 

SEP. 

21 

M 

SEP. 

15 

4.25 

JAN. 

28,  1968 

9.20 

SEP. 

29 

7.15 

JAN. 

24.  1963 

M 

JAN. 

25.  1966 

8.50 

SEP. 

24 

6.10 

JAN. 

26,  1971 

7.50 

SEP. 

25 

9.8b 

SEP. 

21 

4.75 

JAN. 

28,  1969 

6.80 

JUNE 

25 

7.60 

JAN. 

18.  I960 

11.65 

JAN. 

28.  1967 

7.10 

SEP. 

27 

6.75 

AUG. 

23,  1972 

6.00 

SEP. 

17 

10.70 

229 


<yS/21E-3t>Fl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  197^  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT. 
FT  IN  1SI64.  9.45  FT  IN  1972. 
LSD   2a<S.23  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  wATtR  LEVEL     4.20  bELOW  LSD.  SEP.  23.  1967. 
LOi^fcST  wATtW  LEVEL     8.«0  dELOW  LSU.  JAN.  26.  1971. 
RECOKDS  AVAILABLE:  1964-72. 


DEPTH  10. b 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


waTEH 
LEVEL 


DATE 


KATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

22. 

1964 

5.55 

SEP. 

dl. 

1966 

NOV. 

20 

7.20 

JAN. 

28, 

1967 

JAN. 

18. 

1965 

7.30 

SEP. 

23 

SEP. 

IS 

5.55 

JAN. 

27, 

1968 

JAN. 

25. 

1966 

e.45 

S.65  SEP.  24,  196B 

6.75  JAN.  28,  1969 

4.20  SEP.  27 

7.95  JAN.  31,  1970 


4.85  SEP.  29,  1970  7.90 

7.80  JAN.  26,  1971  8.80 

6.60  JUNE  29  7.05 

8.15  AUG.  23,  1972  6.35 


9S/2ie-36Gl  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  11.05 
FT  IN  1972. 

LSD   227.76  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATEW  LEVEL     6.7i>  BELOW  LsD,  SEP.  21,  1966, 
LO<*EST  WATER  LEVEL    11.00  BELOW  LSO,  JAN.  26,  1971. 
RtCOHOS  AVAILABLE:  1964-72. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


OCT. 

22, 

1964 

7.05 

SEP. 

21, 

1966 

DEC. 

17 

8.40 

JAN. 

28, 

1967 

JAN. 

18, 

1965 

9.30 

SEP. 

23 

SEP. 

15 

6.B5 

JAN. 

27, 

1968 

JAN. 

25, 

1966 

9.70 

6.75  SEP.  24,  1968 

8,30  JAN.  28,  1969 

6.90  AUG.  23 

9.95  JAN.  31,  1970 


7.30  SEP.  29,  1970  10.60 

10.15  JAN.  26,  1971  11.00 

9.00  JUNE  2b  8.45 

10.45  AUG.  23,  1972  9.03 


9S/21E-36H1  S.   PERFORATED  15-100  FT. 
LSD    225  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     9.00  8EL0W  LSD,  NOV.  13,  1966, 
LOWEST  WATER  LEVEL     9.00  BELOW  LSD,  NOV.  13,  1966. 
RECORDS  available:  1966,  1972. 


DATE 
NOV.  13,  1966 


WATER 
LEVEL 


DATE 
9.00G   AUG.  23,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


9S/22t-3Al  S.   RECORDS  PRIOR  TO  1972  FURNISHED  BY  PALO  VERDE:  IRKIGATION  DISTRICT.   DEPTH 
11.0  FT  IN  1972. 
LSU   239.79  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     2.63  BELOW  LSD,  APR.  10,  1919, 
LOWEST  WATER  LEVEL    10.80  BELOW  LSD,  JAN.  20,  1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1919,  1959,  1968-72. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


APR.  10,  1919 
JAN.  9,  1959 
MAR.  19 


2.63    JAN.  22,  1968 

6.53    SEP.  20 

5.93    JAN.  24,  1969 


9.50    SEP.  22,  1969 
7.65    JAN.  24,  1970 
10.40    SEP.  23 


8.75    JAN.  20,  1971     10.80 
9.80    JUNE  21  9.80 

8.85    AUG.  23,  1972      9.29 


9S/22E-9A1  S.   DEPTH  17.75  FT  IN  1972. 
LSD    246  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    11.47  BELOW  LSD,  AUG.  24,  1972, 
LOWEST  WATER  LEVEL    11.47  BELOW  LSD,  AUG.  24,  1972. 
RECORDS  AVAILABLE:  1972. 


DATE 
AUG.  24,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


11.47 


230 


lOS/aiE-lAl  S.   HECOrtOS  PRIOR  TO  197<l:  FUHNISHEU  bY  PALO  VEROE  IRRIGATION  DISTRICT.   DEPTH  9.70 
FT  IN  1972.  ' 

LSO   2^2. <H5  FT  ABOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL     1.^5  BELOW  LSDi  MAY    b,    196<;t 
LOWEST  WATER  LEVEL     8.yb  bELOw  LSO,  JAN.  dbt    1971. 
RECORDS  AVAILABLE:  1962-72. 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


l»ATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


MAY 

5. 

1962 

l.bo 

JAN. 

18 

SEP. 

21 

2.4b 

SEP. 

15 

JAN. 

24, 

1963 

3.55 

JAN. 

25 

SEP. 

23 

2.15 

SEP. 

21 

JAN. 

18, 

1964 

•♦.50 

JAN. 

28 

SEP. 

17 

3.50 

,  1965      5.00  SEP.  23,  1967 

3.45  JAN.  27,  1968 

,  1966      5.80  SEP.  24 

3.55  JAN.  2«,  1969 

,  1967      3.50  SEPj  27 


4.45 

JAN. 

30, 

1970 

6.65 

5.90 

SEP. 

^'i 

d.OO 

4.90 

JAN. 

26, 

1971 

8.95 

6. 45 

JUNE 

25 

7.55 

5.85 

AUG. 

23. 

1972 

7.03 

10S/21E-29E1  S.   DEPTH  134.4  FT  IN  1972. 
LSO    460  FT  AHOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    50.45  rtELOW  LsD,  AUG.  2»«  1972, 
LOWEST  WATER  LEVEL    50.45  bELOw  LSO,  AUG.  24,  1972. 

RECORDS  Available:  1972. 


DATE 
AUG.  24,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


50.45 


10S/21E-30C1  S.   DEPTH  73.0  FT  IN  1972. 
LSO    485  FT  AbOVE  MSL. 

HIGHEST  WATER  LEVEL    42.42  BELOW  LSD,  AUG.  24,  1972. 
LOWEST  WATER  LEVEL    42.42  BELOW  LSO,  AUG.  24,  1972. 
RECORDS  available:  1972. 


DATE 
AUG.  24,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


42.42 


10S/21E-30H1  S.   DEPTH  29.85  FT  IN  1972, 
LSO    480  FT  AbOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREAbLE.  AUG.  24.  1972. 
RECORDS  available:  1972. 


DATE 
24.  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


AUG. 


10S/21E-30J1  S.   DEPTH  39.9  FT  IN  1972. 
LSD    480  FT  AbOVE  MSL. 

DRY,  WATER  LEVEL  NOT  MEASUREABLE,  AUG.  24,  1972. 
RECORDS  available:  1972. 


DATE 
AUG.  24,  1972 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


DATE 


WATER 
LEVEL 


231 


TABLE   4. — Chemical 


[Any 

colunin: 

MO,  Trace  is  present,  and 

quantity 

rounds 

to  whole  1 

numbers; 

DEPTH 

DEPTH 

DIS- 

DIS- 

TO TOP 

TO  BOT- 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

LOCAL 

OF 

TOM  OF 

DIS- 

DIS- 

SOLVED 

MAG- 

DIS- 

PO- 

lOCNT- 

DATE 

SAMPLE 

SAMPLE 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

CAL- 

NE- 

SOLVED 

TAS- 

BICAR- 

CAR- 

I- 

OF 

INTER- 

INTER- 

SILICA 

IRON 

IRON 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

FIER 

SAMPLE 

VAL 

VAL 

(SI02) 

(FE) 

(FE) 

(CA) 

(MG) 

(NA) 

(K) 

(HC03) 

(C03I 

(FT) 

(FT) 

(M6/LI 

(U6/L) 

(Ue/L) 

(MO/L) 

(MG/L> 

(M6/L) 

(M6/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

oossozzEzecois 

60-06-27 

270 

601 





.. 

240 

8.9 

420 

__ 

21 

60-11-17 

270 

601 

— 

— 

" 

260 

— 

420 

.- 

20 

_. 

62-02-08 

270 

601 

11 

" 

« 

260 

12 

« 

— 

22 

__ 

62-10-25 

270 

601 

16 

» 

— 

270 

8.9 

.. 

.. 

38 

00SS022E28C02S 

59-03-16 

256 

400 

" 

" 

" 

270 

8.1 

410 

" 

21 

63-09-27 

256 

400 

.. 

.. 

._ 

260 

13 

420 

__ 

20 

005S022E33J01S 

62-03-16 

260 

380 

29 

» 

« 

130 

2.1 

« 

-* 

58 

62-04-16 

260 

380 

» 

» 

» 

120 

2.7 

300 

H 

49 

62-10-26 

260 

380 

24 

•• 

-• 

120 

7.4 

.. 

.. 

50 

005S022E3SA01S 

64-11-05 

220 

450 

~ 

— 

— 

66 

3.9 

370 

6.6 

120 

66-02-10 

220 

450 

18 

•_ 

.. 

63 

7.S 

.. 

.. 

120 

0(ISS»22E3SH015 

64-01-27 

290 

400 

19 

» 

" 

84 

2.1 

.- 

M 

82 

66-02-10 

290 

400 

20 

— 

— 

98 

4.7 

-• 

-• 

64 

66-06-21 

290 

400 

••■ 

•- 

•. 

95 

2.7 

330 

_• 

85 

HO 

005S023E3«a01S 

63-02-15 

246 

266 

17 

— 

~ 

140 

30 

" 

300 

005S024E30B01S 

64-06-18 

112 

130 

19 

•• 

__ 

150 

42 

_. 

_« 

350 

006S021E36R01S 

S4-07-1S 

520 

620 

— 

» 

» 

150 

— 

930 

— 

100 

61-06-13 

520 

620 

32 

« 

— 

36 

8.5 

440 

5.5 

120 

64-05-14 

520 

620 

27 

» 

» 

38 

8.1 

470 

6.5 

120 

006S022E01F01S 

66-11-10 

ISO 

350 

— 

— 

~ 

110 

24 

180 

8.0 

230 

006S022E01N01S 

66-02-09 

410 

426 

16 

.. 

•_ 

20 

8.8 

__ 

__ 

240 

006S022E02P01S 

64-05-14 

150 

250 

— 

— 

M 

21 

6.0 

210 

4.0 

180 

64-07-01 

ISO 

250 

— 

» 

« 

— 

29 

230 

.. 

200 

66-02-10 

ISO 

250 

15 

— 

» 

16 

5.8 

.. 

.• 

210 

006S022E»3B01S 

66-10-27 

275 

414 

~ 

~ 

~ 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

006S022E08J01S 

66-07-00 

172 

302 

•_ 

.. 

60 

84 

14 

250 

12 

82 

006S022EOaL01S 

66-09-09 

180 

300 

— 

— 

400 

210 

29 

310 

12 

85 

006S022EOVL01S 

66-06-00 

172 

332 

« 

— 

100 

76 

7.0 

240 

2.0 

100 

006S022E09H01S 

66-07-00 

162 

292 

« 

« 

160 

84 

5.0 

280 

14 

180 

006S022E09P01S 

67-06-13 

230 

250 

16 

— 

~ 

ISO 

9.4 

~ 

~ 

34 

a06S022E09a01S 

66-07-00 

172 

302 

__ 

_• 

40 

84 

14 

260 

6.0 

82 

006S022E10H01S 

66-07-00 

174 

304 

•- 

•• 

140 

32 

17 

240 

8.0 

210 

006S022EnH01S 

56-10-23 

170 

235 

._ 

-. 

220 

•_ 

140 

.• 

330 

63-03-26 

170 

235 

— 

» 

» 

170 

— 

250 

— 

230 

64-06-19 

170 

235 

22 

~ 

— 

110 

39 

" 

~ 

220 

006S022E11R01S 

67-03-27 

75 

77 

21 

.. 

__ 

140 

56 

._ 

__ 

290 

006S022EUK02S 

67-03-21 

18 

21 

39 

-• 

.. 

120 

84 

.. 

« 

440 

l)06S022E12E01S 

58-06-16 

160 

220 

— 

» 

» 

84 

36 

280 

— 

260 

60-09-23 

160 

220 

•• 

•- 

«• 

94 

37 

300 

.- 

240 

60-10-22 

160 

220 

~ 

" 

" 

170 

— 

330 

— 

240 

006S022E12F01S 

52-08-29 

.. 

_« 

_. 

__ 

_. 

__ 

.. 

380 

_. 

200 

MO 

60-10-22 

— 

— 

« 

» 

— 

170 

•• 

330 

» 

240 

61-01-05 

— 

« 

« 

50 

» 

100 

35 

310 

4.8 

260 

e06SII22E12L02S 

62-01-22 

— 

» 

— > 

.- 

-• 

45 

13 

150 

220 

64-05-22 

— 

— 

~ 

— 

— 

50 

11 

140 

— 

230 

006S022E13O01S 

67-03-23 

114 

116 

22 

.- 

.. 

110 

39 

.. 

.. 

320 

006S022E13a02S 

67-03-24 

20 

22 

20 

_- 

.. 

130 

69 

_. 

.. 

300 

006S022E14L01S 

67-03-31 

90 

94 

24 

.. 

.• 

140 

59 

._ 

•_ 

300 

006S022E14L02S 

67-03-31 

30 

34 

22 

» 

» 

130 

60 

.. 

.. 

300 

«06S«22E15H01S 

59-11-23 

171 

315 

~ 

~ 

~ 

32 

9.8 

240 

~ 

200 

62-02-06 

171 

315 

10 

.. 

.. 

35 

8.0 

_. 

_. 

200 

62-03-27 

171 

315 

« 

•• 

« 

34 

8.8 

2S0 

•_ 

200 

62-06-20 

171 

315 

20 

•• 

-• 

33 

10 

._ 

190 

63-06-12 

171 

315 

19 

•• 

-• 

35 

8.9 

„ 

•• 

200 

0e6S022E15O01S 

63-09-07 

346 

572 

14 

~ 

~ 

22 

27 

~ 

~ 

200 

63-09-16 

346 

572 

17 

«. 

•• 

23 

.1 

260 

.. 

240 

006S022E17L01S 

66-04-01 

180 

445 

•• 

•- 

•. 

120 

10 

300 

8.0 

67 

006S022E17U02S 

66-09-09 

171 

323 

•• 

._ 

40 

160 

10 

320 

10 

95 

006S022E1SA01S 

66-06-00 

168 

298 

•• 

._ 

40 

140 

12 

320 

9.0 

61 

006S022E1SJ01S 

66-09-00 

172 

302 

— 

~ 

300 

260 

14 

360 

12 

6T 

006S022E20A01S 

67-06-15 

230 

250 

30 

•• 

•• 

55 

10 

.. 

._ 

76 

006S022E21B01S 

66-09-19 

178 

378 

— 

» 

40 

SO 

7.0 

240 

6.0 

180 

006S022E21K01S 

66-06-00 

182 

323 

» 

•• 

40 

44 

10 

260 

2.0 

140 

006S022E22B01S 

66-04-28 

192 

372 

-• 

•_ 

40 

18 

4.0 

290 

5.0 

200 

006S022E26EaiS 

67-03-28 

62 

64 

16 

~ 

~ 

140 

59 

240 

006S022E26E02S 

67-03-28 

19 

21 

16 

.. 

.. 

120 

41 

__ 

._ 

280 

006S022E26601S 

67-03-28 

77 

T9 

20 

•• 

•• 

160 

60 

__ 

__ 

330 

006S022E26602S 

67-03-28 

19 

21 

22 

•• 

•• 

150 

74 

•« 

•« 

2S0 

00AS022E28S01S 

66-02-09 

282 

535 

18 

__ 

.. 

38 

7.1 

•_ 

•  a 

210 

00«S022E29601S 

47-01-08 

202 

350 

— 

" 

50 

11 

240 

— 

»T 

006S022E32F01S 

59-09-24 

195 

230 

__ 

.. 

.. 

34 

__ 

250 

.. 

no 

61-05-23 

195 

230 

32 

•• 

240 

24 

11 

240 

3.8 

120 

e06S022E32K01$ 

54-03-12 

112 

464 

«• 

75 

280 

82 

54-07-15 

112 

464 

•• 

•• 

••> 

70 

-• 

280 

.• 

100 

MO 

59-02-13 

112 

464 

~ 

-'- 

— 

140 

~ 

460 

" 

100 

59-09-23 

112 

*«4 

«. 

„. 

.. 

120 

__ 

420 

._ 

100 

61-05-23 

112 

464 

24 

— 

» 

62 

17 

320 

•• 

86 

61-12-04 

112 

464 

— 

•• 

— 

100 

•• 

370 

•« 

100 

64-05-14 

112 

464 

22 

■>* 

» 

86 

16 

340 

9.5 

96 

67-00-00 

112 

464 

~ 

~ 

-- 

84 

18 

M* 

S.S 

10* 

232 


analyeee    of  water  -^ 

M.OO,  Trace  is  present,  and  quantity  rounds  to  hundredths  of  a  whole  number] 


DIS- 

DIS- 

SPE- 

DIS- 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

NON- 

CIFIC 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

SOLIDS 

SOLIDS 

CAR- 

CON- 

DIS- 

LOCAL 

SOLVED 

CHLO- 

FLUO- 

TOTAL 

(RESI- 

(SUM OF 

HARD- 

BONATE 

DUCT- 

SOLVED 

IDENT- 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

DUE  AT 

CONSTI- 

NESS 

HARD- 

PERCENT 

ANCE 

PH 

TEMPER- 

BORON 

I- 

(SO*) 

(CD 

(F) 

(N03) 

180  C) 

TUENTS) 

(CA.MG) 

NESS 

SODIUM 

(MICRO- 

ATURE 

(B) 

FIER 

(M6/L> 

(MG/L) 

(M6/L) 

(M6/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

MHOS) 

(UNITS) 

(DEG  C) 

(U6/L) 

950 

♦  00 

— 

3.7 

2150 



6^0 

620 

.. 

2980 

7.3 

•. 

1570 

005S022E28C01S 

" 

♦20 

2.8 

» 

2160 

-. 

.. 

— 

« 

3030 

— 

— 

1570 

1000 

♦20 

« 

— 

— 

2190 

680 

670 

» 

3160 

7.7 

32.2 

— 

,— - 

970 

♦♦0 

" 

3.8 

— 

2160 

700 

670 

.- 

3090 

7.7 

32.8 

— 

1000 

390 

2.8 

3.1 

2190 

— 

710 

690 

~ 

2940 

7.8 

~ 

1530 

OOSS022E2SC02S 

970 

♦30 

— 

3.1 

2220 



700 

690 

.. 

3060 

7.3 

__ 

1600 

380 

♦  00 

2.2 

9.7 

" 

« 

330 

280 

•- 

2090 

7.2 

31.1 

005S022e33J01S 

380 

380 

" 

9.3 

1320 

— 

310 

270 

» 

2080 

7.6 

1280 

380 

♦  00 

1.7 

— 

" 

— 

3^0 

290 

.. 

2200 

T.^ 

.. 

.. 

330 

390 

" 

.62 

1260 

~ 

180 

82 

81 

2060 

8.0 

" 

1060 

005S022E3SA01S 

3S0 

900 

1.6 

— 

— 

— 

190 

90 

•_ 

2160 

7.^ 

30.6 



3«0 

3^0 

1.9 

— 

— 

» 

220 

150 

» 

1940 

7.6 

30.6 

1000 

OOSS022E35M01S 

400 

♦  10 

1.6 

— 

— 

— 

260 

210 

— 

2160 

7.1 

30.6 

« 

350 

390 

" 

2.5 

1250 

— 

250 

180 

— 

2030 

« 

— 

1060 

290 

130 

" 

.20 

— 

868 

♦80 

230 

~ 

1330 

8.0 

— 

♦  0 

OOSS023E3^a01S 

♦  20 

130 

.5 



— 

1100 

560 

270 

_. 

1740 

7.7 

22.2 

__ 

005S02^E30B01S 

I960 

8^0 

♦  .0 

H.OO 

3100 

— 

— 

— 

— 

4700 

7.6 

-- 

15^0 

006S021E36R01S 

♦  10 

♦  00 

1.1 

1^ 

1390 

1390 

120 

30 

88 

2350 

7.8 

33.3 

620 

♦♦0 

♦20 

3.0 

♦  .s 

U20 

U70 

130 

30 

88 

2300 

7.9 

— 

1070 

210 

2^0 

~ 

.00 

912 

" 

370 

180 

51 

1440 

8.0 

~ 

100 

006S022E01F01S 

150 

160 

1.2 





.. 

•6 

0 

_. 

1210 

7.7 

.» 

__ 

006S022E01N01S 

120 

180 

-- 

.00 

721 

6^0 

76 

0 

85 

1150 

8.2 

— 

MO 

006S022E02P01S 

150 

170 

— 

.62 

710 

— 

— 

-_ 

.. 

1190 

8.3 

» 

220 

150 

180 

1.7 

— 

— 

711 

6^ 

0 

_. 

1220 

6.2 

» 

3^0 

— 

~ 

— 

— 

— 

— 

— 

~ 

~ 

~ 

~ 

UOO 

006S022E03B01S 

250 

360 

2.0 

6.0 

1120 

.. 

270 

200 

66 

1700 

7.5 

_. 

1100 

006S022E08J01S 

600 

♦♦0 

2.1 

6.0 

1730 

« 

6^0 

570 

51 

2600 

7.6 

-. 

2000 

006S022E08L01S 

230 

290 

2.2 

6.0 

9*1 

.. 

220 

MO 

70 

1520 

7.^ 

» 

800 

006S022E09LOIS 

250 

370 

2.1 

6.0 

lUO 

— 

230 

150 

71 

1800 

7.6 

— 

900 

006S022E09M01S 

♦80 

580 

— 

~ 

~ 

1670 

♦  30 

390 

— 

2920 

7.5 

32.2 

— 

006S022E09P01S 

220 

390 

3.^ 

1.0 

10^0 

.. 

270 

200 

67 

1700 

7.4 

•_ 

1600 

006S022E09U01S 

160 

220 

5.0 

.00 

825 

-. 

ISO 

0 

77 

1400 

7.7 

— 

700 

006S022E10H01S 

♦  30 

120 

» 

M.OO 

1130 

— 

« 

— 

1600 

7.8 

— 

160 

006S022E11H01S 

300 

310 

— 

19 

1220 

» 

» 

-. 

— 

1870 

« 

» 

390 

310 

330 

1.0 

~ 

~ 

1180 

♦30 

2^0 

— 

2060 

7.2 

27.2 

200 

♦SO 

360 

.9 

__ 

•• 

U70 

580 

3^0 

_. 

2420 

7.7 

2^.^ 



006S022E11R01S 

580 

200 

.9 

-. 

» 

1510 

660 

300 

.• 

2400 

7.5 

2^.^ 

— 

006S022E1IR()2S 

3^0 

280 

.9 

8.7 

1250 

— 

360 

150 

— 

1940 

7.7 

— 

♦00 

006S022E12E01S 

380 

310 

.9 

15 

13^0 

— 

390 

190 

.. 

2060 

8.2 

« 

♦80 

" 

370 

" 

~ 

1500 

1370 

~ 

~ 

— 

2300 

" 

~ 

720 

^_ 

♦  10 

.. 

__ 

.. 

.. 

-. 

— 

— 

2420 

— 

— 

830 

006S022E12F01S 

.« 

370 

•_ 

•. 

ISOO 

« 

« 

» 

— 

2300 

« 

— 

720 

♦00 

320 

.• 

♦  .1 

1360 

« 

♦  00 

190 

63 

— 

8.0 

— 

-- 

120 

120 

.9 

M.OO 

567 

— 

170 

0 

" 

966 

8.1 

— 

120 

006S022E12L02S 

110 

120 

.8 

.62 

580 

~ 

170 

0 

~ 

980 

8.1 

— 

80 

260 

1^0 

.5 

„ 

„ 

867 

♦30 

160 

._ 

1450 

7.S 

22.2 



006S022E13Q01S 

800 

210 

1.3 

.. 

_. 

1730 

600 

350 

» 

2630 

7.7 

21.1 

— 

006S022E13O02S 

500 

350 

1.0 

__ 

_• 

15^0 

580 

330 

» 

2600 

7.7 

2^.^ 

" 

006S022EUL01S 

500 

360 

.9 

__ 

__ 

15^0 

580 

330 

— 

2590 

7.7 

23.9 

— 

006S022EUL02S 

190 

210 

3.2 

1.2 

797 

120 

0 

" 

1370 

8.0 

" 

570 

006S022E15M01S 

220 

220 

_^ 

__ 

._ 

863 

120 

0 

— 

1440 

8.0 

20.0 

— 

190 

220 

3.5 

1.2 

811 

— 

120 

0 

— 

1380 

" 

" 

560 

190 

220 

3.8 

•_ 

820 

120 

0 

— 

1400 

7.^ 

26.7 

-- 

190 

220 

.20 

.. 

822 

120 

0 

— 

1400 

8.1 

— 

♦50 

180 

210 

3.2 

~ 

796 

66 

0 

" 

1390 

8.0 

32.8 

•• 

006S022ElSe01$ 

150 

180 

2.3 

__ 

^_ 

752 

58 

0 

— 

1320 

7.9 

33.3 

— 

♦  00 

380 

11 

1^10 

350 

300 

65 

2060 

7.7 

— 

uoo 

006S022E17L01S 

600 

320 

2.0 

7.0 

1580 

_. 

♦30 

350 

61 

2350 

7.5 

— 

1500 

006S022E17L02S 

500 

370 

1.6 

6.0 

1100 

__ 

♦  00 

350 

63 

2000 

7.7 

— 

1200 

006S022E18A01S 

720 

♦80 

1.8 

♦  .0 

2190 

— 

720 

670 

52 

2950 

7.6 

~ 

2000 

006S022E18J01S 

210 
210 

270 

1.8 

„ 

838 

180 

120 

__ 

1510 

8.0 

31.1 



006S022E20A01S 

230 

2.7 

.00 

9^5 

150 

2 

76 

1450 

7.8 

— 

1200 

006S022E21B01S 

200 

270 

3.6 

.00 

935 

_. 

150 

35 

79 

1500 

7.6 

— 

900 

006S022E21K01S 

200 

200 

,2 

1.0 

831 

_« 

62 

0 

90 

1300 

8.3 

— 

— 

006S022E22B01S 

350 

210 

.8 

1020 

580 

380 

— 

1740 

7.8 

23.3 

•" 

006S022E26E01S 

310 
500 

no 

190 

.7 

_. 

857 

♦70 

2^0 

__ 

1420 

7.^ 

2^.^ 

— 

006S022E26E02S 

.8 

__ 

_. 

1790 

6^0 

370 

— 

2080 

7.7 

21.7 

— 

006S022E26G01S 

500 

180 

1.3 

__ 

__ 

1180 

670 

♦70 

" 

1930 

7.5 

21.7 

" 

006S022E26G02S 

230 

240 

2.0 

__ 

^_ 

937 

120 

0 

— 

1550 

7.7 

30.6 

130 

006S022E2SG01S 

250 

260 

2.2 

1.0 

917 

170 

91 

~ 

1510 

7.7 

" 

1160 

006S022E29G01S 

230 

210 

_. 

.86 

809 

.. 

.. 

.. 

— 

1360 

7.8 

— 

1280 

006S022E32FOIS 

220 

210 

2.5 

11 

823 

•13 

100 

9 

83 

1340 

8.1 

" 

" 

300 

300 

.62 

1030 

— 

-- 

1690 

7.5 

-- 

1080 

006S022E32K01S 

300 

__ 

•• 

— 

— 

— 

16T0 

— 

" 

1180 

670 

♦  10 

~ 

1.9 

1780 

~ 

~ 

~ 

— 

2700 

7.9 

~ 

1970 

580 

380 

_^ 

1.2 

1590 

•• 

.. 

— 

— 

2^80 

8.0 

— 

1630 

370 

330 

.. 

3.7 

.. 

1180 

220 

150 

-- 

1960 

8.2 

— 

1200 

♦60 

360 

1.8 

1.2 

1^00 

.. 

— 

« 

— 

2230 

— 

-- 

1^10 

♦00 

370 

2.0 

.00 

1260 

1290 

280 

200 

72 

2000 

8.0 

" 

U^O 

♦♦0 

380 

2.3 

2.0 

1^20 

" 

290 

200 

73 

2220 

7.9 

— 

1500 

DEPTH 

DEPTH 

DIS- 

DIS- 

TO TOP 

TO  BOT- 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

LOCAL 

Of 

TOM  OF 

DIS- 

DIS- 

SOLVED 

MAG- 

DIS- 

PO- 

IDENT- 

DATE 

SAMPLE 

SAMPLE 

SOLVED 

TOTAL 

SOLVED 

CAL- 

NE- 

SOLVED 

TAS- 

BICAR- 

CAR- 

I- 

OF 

INTER- 

INTER- 

SILICA 

IRON 

IRON 

CIUM 

SIUM 

SODIUM 

SIUM 

BONATE 

BONATE 

FIER 

SAMPLE 

VAL 

VAL 

(SI02I 

(FE) 

(FEI 

(CA) 

(M6) 

(NAI 

(K> 

(HC03) 

(C03) 

(FT) 

(FT) 

1M6/L) 

(Ue/L) 

IU8/L) 

(M6/L1 

(HG/L) 

IMG/L) 

IMG/L) 

(MG/L) 

(MG/L) 

006S()2ZE32R01S 

56-03-01 

120 

*88 

— 

.- 

— 

160 

— 

**0 

.. 

1*0 

63-06-11 

120 

*88 

27 

— 

-- 

65 

19 

-- 

— 

210 

006S022E3»L01S 

61-05-25 

350 

360 

16 

— 

0 

81 

26 

370 

*.8 

270 

006S022E35M01S 

62-02-07 

295 

310 

8.0 

— 

— 

57 

20 

— 

— 

250 

006S022E3SH02S 

62-10-23 

30* 

328 

19 

" 

" 

79 

28 

~ 

~ 

260 

aO6SO23E29N01S 

62-02-07 

252 

266 

1* 

.. 

.. 

1*0 

3* 

._ 

•• 

290 

006S023E29N02S 

56-10-23 

20 

25 

— 

« 

— 

220 

— 

220 

— 

210 

006S023E29R01S 

61-02-07 

26* 

368 

20 

" 

10 

130 

28 

110 

3.6 

270 

62-10-23 

26* 

368 

17 

» 

— 

120 

30 

.. 

•. 

250 

006S023E31S02S 

51-09-13 

125 

135 

" 

~ 

~ 

170 

*9 

2*0 

— 

*30 

006S023E31J01S 

62-02-06 

350 

380 

7.0 

.. 

.. 

*0 

11 

__ 

•• 

220 

006S023E32D01S 

62-10-23 

122 

286 

21 

— 

— 

1*0 

38 

» 

M 

3*0 

006S023E32N01S 

61-02-07 

310 

335 

21 

« 

10 

** 

12 

130 

2,6 

220 

006S023E32P01S 

60-03-11 

2*5 

32* 

» 

» 

200 

68 

11 

100 

5.0 

230 

61-02-07 

2*5 

32* 

21 

— 

10 

91 

22 

120 

3.0 

250 

62-10-23 

2*5 

32* 

18 

.. 

•• 

100 

27 

__ 

_« 

260 

006S023E32001S 

60-09-1* 

3*2 

366 

» 

» 

-* 

*6 

11 

120 

2.0 

220 

006S023E33G01S 

62-02-07 

500 

600 

12 

» 

» 

80 

17 

— 

250 

006S023E33H01S 

62-02-07 

351 

*08 

11 

« 

» 

63 

17 

•_ 

•• 

230 

006$023E33H01S 

58-06-16 

TO 

100 

— 

2*0 

— 

70 

17 

96 

.0 

230 

62-02-07 

70 

100 

11 

•• 

.. 

78 

19 

_. 

.. 

250 

006S023E3SR01S 

56-03-08 

— 

« 

» 

-• 

-• 

160 

52 

1*0 

5.5 

3*0 

0065023E36N01S 

52-02-1* 

235 

2*8 

» 

» 

« 

260 

90 

810 

.. 

310 

56-03-08 

235 

2*8 

•• 

•. 

•• 

220 

63 

♦♦0 

8.6 

320 

56-05-30 

235 

2*8 

25 

— 

~ 

— 

*20 

~ 

320 

61-05-15 

235 

2*8 

25 

._ 

.. 

120 

29 

120 

*.o 

300 

62-05-23 

235 

2*8 

19 

» 

» 

110 

3* 

120 

3.2 

310 

63-05-22 

235 

2*8 

13 

" 

— 

130 

28 

11 

5.9 

320 

67-05-16 

235 

2*8 

— 

— 

— 

1*0 

*2 

1*0 

*.o 

330 

007$021E1*B01S 

66-02-08 

— 

— 

2* 

~ 

~ 

85 

2.9 

~ 

" 

59 

OOTS022E03D01S 

67-03-27 

*5 

*9 

19 

__ 

_• 

*7 

17 

.» 

.« 

2*0 

O07S022E03OO2S 

67-03-29 

18 

20 

22 

.. 

-• 

56 

35 

.. 

« 

320 

OOTS022E03H01S 

67-03-30 

11* 

118 

23 

.- 

•• 

ISO 

91 

.. 

.. 

*00 

00TS022E03M02S 

67-03-30 

20 

22 

20 

» 

» 

98 

55 

150 

» 

220 

007S022E04P01S 

59-08-13 

lis 

136 

25 

~ 

300 

*1 

1* 

280 

5.1 

180 

60-02-29 

118 

136 

•. 

.. 

•• 

53 

18 

350 

._ 

200 

61-05-25 

118 

136 

30 

•. 

•• 

110 

29 

500 

_. 

180 

62-10-22 

118 

136 

25 

» 

— 

120 

*6 

-. 

— . 

170 

— 

007S022Etl001S 

62-02-1* 

— 

« 

12 

-• 

•• 

** 

12 

.. 

._ 

2*0 

007S022E13J01S 

57-05-15 

• 

00 

128 

20 

— 

— 

170 

*S 

130 

8.* 

280 

007S022E34H01S 

57-05-15 

00 

11* 

30 

_. 

__ 

270 

81 

5*0 

7.0 

*00 

007S022E34H02S 

51-03-2* 

• 

00 

101 

— 

» 

— 

80 

29 

180 

*.8 

260 

57-05-15 

• 

00 

101 

30 

M 

» 

97 

33 

200 

5.0 

300 

007S023E04H01S 

56-12-12 

» 

« 

» 

» 

M 

170 

*3 

180 

3.9 

350 

007S023E0SD01S 

62-02-07 

10* 

190 

1* 



~ 

110 

26 

— 

— 

290 

007S023E05E01S 

62-02-15 





16 



.. 

63 

17 

-. 

230 

007S023E09C01S 

56-12-12 

» 

« 

» 

» 

— 

130 

*2 

210 

3.7 

170 

007S023E17O01S 

62-02-1* 

112 

1*7 

17 

•  • 

-• 

130 

36 

-« 

« 

300 

007S023E17E01S 

62-02-1* 

» 

— 

13 

» 

» 

170 

5* 

» 

— 

320 

007S023E18A01S 

62-02-1* 

*65 

*86 

12 



~ 

120 

3* 

" 

~ 

220 

097S023E21H01S 

62-02-15 

.. 

.. 

11 

.. 

— 

36 

9.0 



— 

2*0 

007S023E29D01S 

61-05-25 

350 

353 

19 

3700 

30 

160 

37 

280 

6.3 

280 

OOTS023E32M01S 

62-02-1* 

» 

.. 

15 

•.. 

» 

68 

19 

» 

» 

2*0 

00SS021E13A01S 

63-08-1* 

39 

*30 

28 

•• 

» 

260 

*3 

-• 

M 

180 

63-08-28 

39 

*30 

30 

~ 

0 

29 

12 

7*0 

7.0 

250 

12 

008S022E19A01S 

63-03-00 

•• 

__ 

2* 

•• 

__ 

150 

73 

.. 

.. 

390 

00eS022E22N01S 

57-05-17 

00 

100 

20 

— 

— 

1*0 

56 

200 

*.l 

380 

008S022E24A01S 

63-02-13 

« 

« 

23 

» 

» 

180 

55 

« 

« 

350 

008S023E06P01S 

62-02-08 

362 

370 

10 

•- 

M 

71 

18 

» 

« 

220 

00aS023E07B01S 

62-02-1* 

370 

3«2 

11 

~ 

~ 

89 

26 

— 

~ 

220 

0«9S021E01NaiS 

63-02-07 

_• 

•• 

19 

__ 

.. 

160 

63 

.. 

.. 

570 

009S021E02C01S 

69-10-06 

*20 

**0 

-. 

•- 

0 

520 

72 

3800 

32 

300 

009S021E02C02S 

58-10-1* 

» 

.. 

.. 

3600 

-• 

160 

60 

*10 

1* 

*«0 

" 

009S021E02C03S 

SO-OS-11 

— 

— 

— 

M 

— 

99 

29 

220 

» 

300 

009S021Ea2e01S 

5*-03-09 

~ 

~ 

~ 

300 

— 

180 

60 

510 

8.0 

320 

009S021E02G02S 

61-0*-06 

.. 

.. 

-. 

860 

.. 

170 

5* 

5*0 

7.5 

— 

61-06-09 

— 

M 

— 

2500 

— 

1*0 

** 

*00 

8.0 

— 

— 

a09S021E02J01S 

62-03-27 

229 

231 

20 

— 

510 

150 

» 

— 

*30 

009S021E02J03S 

62-03-27 

92 

9* 

25 

» 

— 

57 

2* 

» 

— 

610 

009S021E02J04S 

62-05-15 

50 

52 

8.0 

" 

~ 

98 

79 

— 

" 

570 

009S021E02P01S 

63-05-07 

103 

10* 

23 

__ 

_• 

♦70 

160 

__ 



600 

009S021E03N01S 

63-03-15 

— 

25 

— 

» 

190 

62 

» 

— 

120 

0«9S021£03a01S 

59-10-20 

*0 

60 

« 

» 

— 

260 

— 

570 

— 

320 

62-02-07 

*0 

60 

•• 

•• 

» 

160 

35 

790 

*.7 

330 

ee9S021EllA01S 

63-03-27 

119 

120 

21 

— 

~ 

250 

99 

— 

" 

520 

009S021E11A02S 

63-05-08 

99 

100 

21 

_• 

.. 

♦  1 

13 

•• 

.. 

920 

009S021E11K01S 

63-03-26 

109 

110 

2* 

_• 

«« 

110 

*3 

•• 

— 

330 

009S021E15A01S 

55-12-27 

*2 

56 

.• 

.. 

-• 

250 

•- 

1*00 

16 

320 

009S021E2*001S 

63-05-09 

102 

10* 

20 

" 

7.8 

2.3 

360 

DIS- 

DIS- 

SPC- 

DIS- 

DIS- 

^ 

SOLVED 

SOLVED 

NON- 

CIFIC 

DIS- 

SOLVED 

SOLVED 

SOLIDS 

SOLIDS 

CAR- 

CON- 

DIS- 

LOCAL 

SOLVED 

CHLO- 

FLUO- 

TOTAL 

(RESI- 

(SUM OF 

HARD- 

BONATE 

DUCT- 

SOLVED 

IDENT- 

SULFATE 

RIDE 

RIDE 

NITRATE 

DUE  AT 

CONSTI- 

NESS 

HARD- 

PERCENT 

ANCE 

PH 

TEMPER- 

BORON 

I- 

(S04) 

(CL> 

(Fl 

IN03) 

180  C> 

TUENTS) 

(CA«Me> 

NESS 

SODIUM 

(MICRO- 

ATURE 

(B) 

FIER 

IM6/L) 

(M6/L) 

(M6/LI 

(«6/L) 

(M6/LI 

(M6/LI 

(MO/L) 

(MO/L) 

MHOS  1 

(UNITS) 

(DE6  CI 

(U6/L) 

490 

500 

1.8 

35 

1760 

„ 

•_ 

~ 

.. 

2750 

.. 

970 

006S022E32R01S 

530 

260 

— 

8.1 

«. 

1420 

240 

65 

— 

2200 

31.1 

1300 

350 

370 

.6 

.30 

— 

1350 

310 

88 

72 

2220 

— 

006S022E3^L01S 

ISO 

200 

— 

« 

— 

797 

220 

19 

« 

U90 

20.0 

« 

006S022E35M01S 

170 

160 

.5 

" 

" 

752 

310 

100 

" 

1320 

26.1 

" 

006S022E3SR02S 

♦50 

110 

— 

— 

— 

1060 

500 

260 

.. 

U80 

20.0 

__ 

006S023E29N01S 

320 

360 

.6 

14 

1330 

— 

— 

— 

— 

2050 

-* 

300 

006S023E29N02S 

300 

110 

.4 

.50 

— 

847 

450 

230 

35 

1290 

» 

« 

006S023E29R01S 

280 

120 

.5 

— 

— 

786 

430 

230 

» 

1290 

•• 

•• 

560 

190 

" 

1.9 

1480 

— 

630 

280 

— 

21^0 

— 

270 

006S023E31G02S 

100 

100 

— 

~ 

— 

498 

ISO 

0 

— 

852 

15.6 

.. 

006S023E31J01S 

380 

140 

.6 

— 

— 

1050 

510 

240 

— 

1610 

2A.^ 

» 

006S023E32D01S 

9* 

110 

.6 

.50 

— 

522 

160 

0 

6^ 

881 

30.8 

•- 

006S023E32N01S 

90 

120 

.1 

M.OO 

620 

525 

220 

28 

SO 

900 

« 

— 

006S023E32P01S 

150 

150 

.4 

3.1 

— 

690 

320 

110 

♦5 

1150 

~ 

~ 

190 

180 

.5 

— 

— 

787 

370 

160 



1370 

25.6 

_. 

90 

110 

.2 

.00 

— 

— 

160 

0 

62 

817 

._ 

•• 

006S023E32a01S 

160 

120 

— 

— — 

— 

621 

270 

68 

— 

997 

2^.^ 

•• 

006S023E33601S 

92 

93 

« 

— 

— 

478 

230 

38 

» 

87^ 

23.9 

•• 

006S023E33K01S 

99 

110 

.2 

.00 

625 

~ 

250 

61 

♦6 

— 

23.9 

~ 

006S023E33M01S 

160 

120 

— 

.. 

.. 

634 

270 

68 

.. 

1010 

23.9 

.» 

480 

120 

.6 

3.7 

1210 

» 

610 

340 

33 

1720 

-. 

220 

006S023E35R01S 

870 

1100 

.4 

— 

3530 

— 

1000 

750 

— 

— 

— 

— 

006S023E36N01S 

540 

660 

.1 

1.2 

2250 

— 

810 

550 

S* 

3510 

— 

630 

— 

660 

— 

~ 

— 

~ 

790 

530 

— 

3380 

20.0 

240 

120 

.5 

.50 

830 

806 

♦  10 

160 

38 

1260 

21.7 

120 

240 

140 

.0 

.00 

874 

819 

420 

170 

38 

1320 

_. 

180 

260 

140 

.2 

.00 

934 

746 

450 

190 

5 

1350 

-. 

220 

280 

210 

.6 

1.5 

1110 

540 

270 

37 

1610 

— 

200 

460 

1200 

6.4 

~ 

" 

2800 

220 

180 

" 

♦♦90 

— 

1800 

007S021E1^B01S 

400 

180 

2.0 

•• 

_. 

1090 

190 

0 

•• 

1810 

25.6 

•• 

007S022E03D01S 

520 

340 

1.8 

— 

.. 

.. 

280 

22 

— 

2650 

25.0 

— 

007S022E03002S 

700 

660 

.9 

— 

— 

2390 

810 

480 

« 

3900 

23.3 

« 

007S022E03H01S 

400 

140 

.9 

w 

-• 

969 

470 

290 

— 

1570 

22.8 

.• 

007S022ea3H02S 

230 

270 

1.5 

.81 

~ 

860 

160 

12 

79 

1750 

" 

~ 

007S022EO^P01S 

290 

350 

2.2 

8.1 

1200 

.. 

210 

42 

.. 

1950 

.. 

550 

520 

520 

.. 

52 

._ 

1840 

390 

240 

» 

2950 

28.3 

650 

700 

600 

» 

— 

2140 

510 

360 

M 

3790 

27.8 

» 

140 

130 

— 

— 

— 

623 

160 

0 

» 

1080 

18.9 

•• 

007S022EliaolS 

470 

140 

.4 

.00 

1200 

1130 

620 

390 

31 

1690 

— 

180 

007S022EI3J01S 

540 

920 

.6 

4.0 

2790 

2590 

1000 

680 

$♦ 

3700 

_^ 

280 

007S022E3^H01S 

130 

250 

— 

.99 

856 

» 

320 

110 

55 

1290 

21.1 

180 

007S022E3^H02S 

180 

260 

.5 

2.0 

1010 

953 

380 

130 

53 

1680 

160 

410 

190 

.5 

4.3 

1260 

« 

600 

310 

39 

1850 

•• 

70 

007S023EO^H01S 

220 

150 

" 

" 

~ 

806 

380 

140 

1290 

23.3 

007S023E05001S 

130 

120 

— 

.. 

•• 

592 

230 

41 

•• 

997 

21.7 

_« 

007S023EOSE01S 

550 

160 

.5 

3.6 

1260 

-• 

500 

360 

♦8 

1820 

__ 

320 

007S023E09C01S 

380 

250 

— 

— 

— 

1200 

470 

220 

•• 

1880 

2^.^ 

007S023E17001S 

580 

340 

" 

« 

« 

1640 

650 

390 

« 

2^10 

23.9 

•• 

007S023E17E01S 

230 

290 

— 

— 

" 

976 

440 

260 

— 

1700 

25.6 

~ 

007S023E18A01S 

140 

no 

— 

.. 

_. 

604 

120 

0 

_. 

1020 

19. ♦ 

_. 

007S023E21H01S 

340 

400 

.2 

3.0 

— 

1380 

540 

310 

52 

2250 

•• 

007S023E29001S 

100 

97 

— 

— 

— 

507 

250 

♦  8 

897 

20.0 

_. 

007S023E32M01S 

1600 

3000 

" 

" 

» 

7490 

820 

660 

» 

11700 

28.3 

— 

008S021E13A01S 

730 

520 

8.0 

.30 

~ 

2200 

120 

0 

92 

3^20 

23.9 

1000 

410 

130 

1.4 

.. 

.. 

1110 

680 

360 

_• 

1770 

•• 

•_ 

O0SS022E19A01S 

400 

210 

.5 

1.0 

1260 

1220 

580 

270 

♦3 

1820 

-. 

260 

0085022E22N01S 

600 

180 

1.1 

— 

« 

1440 

680 

♦  00 

— 

2160 

22.2 

— 

00SS022E24A01S 

130 

99 

— 

— 

— 

534 

250 

66 

— 

887 

21.7 

» 

008S023E06P01S 

190 

120 

" 

" 

" 

635 

330 

150 

~ 

1040 

22.2 

— 

008S023E07B01S 

1200 

1700 

— 

— 

.. 

5160 

660 

190 

.. 

8170 

7.9 

.. 



009S021E01N01S 

2600 

5300 

4.8 

— 

13100 

» 

1600 

1300 

83 

20000 

7.5 

— 

— 

009S021E02C01S 

570 

410 

— 

.00 

1380 

-• 

660 

300 

57 

— 

— 

» 

— 

009S021E02C02S 

360 

160 

— 

•• 

1170 

•• 

370 

120 

•• 

1540 

*• 

•• 

690 

009S021E02C03S 

650 

570 

1.1 

M.OO 

2380 

" 

690 

♦30 

61 

— 

7.0 

~ 

~ 

009S021E02601S 

510 

660 

— 

1.1 

2310 

._ 

650 

•• 

6^ 

.. 

.. 

•• 

009S021£02e02S 

520 

410 

1.2 

.28 

1810 

.- 

520 

M 

62 

*- 

» 

— 

4200 

5200 

— 

— 

•• 

14900 

1700 

1600 

•- 

21100 

2^.^ 

M 

009S021E02J01S 

1200 

1300 

— 

*• 

.• 

4400 

240 

0 

•• 

6950 

2^.^ 

•  - 

009S021E02J03S 

1100 

660 

~ 

— 

~ 

3100 

570 

100 

~ 

4820 

~ 

~ 

009S021E02JOAS 

3400 

5400 

-. 

•• 

•• 

14400 

1800 

UOO 

.. 

21100 

23.9 

.. 

009S021E02P01S 

850 

1700 

— 

•— 

— 

4040 

730 

630 

_• 

6830 

26.1 

•  • 

009S021E03N01S 

890 

490 

— 

10 

2460 

« 

« 

-• 

•• 

3530 

•. 

U80 

009S021E03001S 

990 

660 

5.0 

35 

2980 

••■ 

540 

270 

T* 

*3«0 

•• 

1960 

2000 

2800 

— 

~ 

" 

8040 

1000 

590 

~ 

12300 

22.8 

" 

009S021E11A01S 

850 

840 

•• 

._ 

.. 

3110 

160 

0 

«. 

5060 

22.8 

•• 

009S021E11A02S 

320 

120 

.7 

» 

» 

920 

450 

180 

.- 

1470 

21.1 

» 

OO9S021E11K01S 

970 

1800 

— 

.62 

4650 

_- 

-• 

» 

61 

73^0 

— 

3370 

009S021E15A01S 

320 

140 

2.4 

1040 

29 

0 

1670 

22.2 

009S021£2^D01S 

TABLE  5. — Puhlio   water   supply    criteria 
[Data  from  U.S.  Environmental  Protection  Agency,  1972] 


Constituent 


Recommended  limit 
(milligrams  per  liter  except  silver, 
which  is  in  micrograms  per  liter) 


Arsenic  (As) 
Ammonia  (NHi^) 
Barium  (Ba) 
Cadmium  (Cd) 
Chloride  (CI) 
Chromium  (Cr"^^) 
Copper  (Cu) 
Fluoride  (F) 
Iron  (Fe) 
Lead  (Pb) 
Manganese  (Mn) 
Mercury  (Hg) 
Nitrate-Nitrogen  (N) 
Nitrate  (NO3) 
Selenium  (Se) 
Silver  (Ag) 
Sulfate  (SOit) 
Zinc  (Zn) 


0.1 
.5 
1.0 
.010 
250 

.05 
1.0 
II.4-2.4 
.3 
.05 
.05 
.002 
10 
44 
.01 
1.0 
250 
5 


^Depends  on  annual  average  of  maximum  daily  air  temperature. 
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''  J,  TABLE  6. — Pumping    tests 

Time;   Time  of  measurement,  in  minutes,  after  pump  was  started. 

Static  water  level;   Depth  to  water,  in  feet  below  or  above  (+)  land- 
surface  datum,  prior  to  start  of  test. 

Pumping  water  level ;   Depth  to  water,  in  feet  below  or  above  (+)  land- 
surface  datum,  at  end  of  test. 

Drawdown ;   Difference,  in  feet,  between  the  static  and  pumping  water 
levels. 

Yield;   Yield  of  the  well,  in  gallons  per  minute,  for  drawdown  indicated. 


Specific  capacity; 
In  a  fully  effic 
directly  reflect 
capacity,  with  t 
increasing  speci 
aquifer  near  the 
well  with  a  larg 
well  with  a  smal 


Yield,  in  gallons  per  minute  per  foot  of  drawdown, 
lent  and  fully  penetrating  well,  specific  capacity 
s  aquifer  transmissivity .   A  declining  specific 
ime,  indicates  deteriorating  well  condition.   An 
fie  capacity  indicates  continuing  development  of  the 

well.   For  a  given  amount  of  available  drawdown,  a 
e  specific  capacity  will  have  a  greater  yield  than  a 
1  specific  capacity. 


STATIC 

PUMPING 

SPECIFIC 

STATF.  NUMdER 

DATE 

TIME 

k/ATER 

WATER 

DRA«^- 

YIELD 

CAPACITY 

LEVEL 

LEVEL 

OOWN 

(GAL/ 

[ (GAL/ 

(MIN) 

(FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN) 

MIN) /FT] 

05s/^^e-^bcol 

S 

Oft 

27 

60 

220.0 

265.0 

45.0 

1445.0 

32.11 

ObS/2iiE-2eC01 

S 

11 

17 

60 

220.0 

265.0 

45.0 

2000.0 

44.44 

05S/2i:E-26C01 

S 

02 

13 

6? 

1800 

26.6 

1000.0 

37.59 

0bS/22E-2bC02 

S 

03 

16 

5«> 

239.0 

264.0 

25.0 

890.0 

35.60 

05S/22E-28C02 

S 

09 

27 

63 

230.0 

260.0 

30.0 

900.0 

30.00 

06S/22E-31E01 

S 

07 

26 

6S 

720 

222.0 

263.0 

41.0 

560.0 

13.66 

ObS/22E-33J01 

S 

03 

16 

62 

600 

70.0 

1050.0 

15.00 

05S/22E-33J01 

S 

04 

16 

6? 

1049.0 

05S/22E-33J01 

s 

01 

23 

69 

1021.0 

05S/22E-33J02 

s 

03 

01 

68 

1080 

183.0 

244.0 

61.0 

1020.0 

16.72 

06S/22E-33J02 

s 

01 

16 

69 

1090.0 

05S/22E-3bA01 

s 

10 

23 

64 

175.5 

220.0 

4*^.5 

1950.0 

43.82 

06S/22E-35M01 

s 

01 

64 

165.0 

181.6 

16.6 

500.0 

30.12 

05S/22E-35M01 

s 

06 

21 

66 

180.0 

900.0 

05S/22E-35M02 

s 

12 

23 

66 

360 

158.0 

232.0 

74.0 

1650.0 

25.00 

s 

07 

13 

67 

540 

55.0 

2000.0 

36.36 

05S/22E-36H01 

s 

03 

12 

68 

720 

165.0 

210.0 

h5.0 

1800.0 

40.00 

05S/23E-3bM01 

s 

04 

27 

b6 

180 

7.0 

13.0 

6.0 

60.0 

10.00 

05S/24E-18L01 

s 

11 

12 

50 

180 

12.5 

22.5 

10. O 

35.0 

3.50 

05S/24E-30ti01 

s 

06 

18 

64 

45 

11.4 

2040.0 
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STATIC 

PUMPING 

SPECIFIC 

STATE  NUMBER 

DATE 

TIME 

XATER 

«<ATER 

ORAX- 

YIELD 

CAPACITY 

LEVEL 

LEVEL 

OOMN 

(GAL/ 

[ (GAL/ 

(WIN) 

(FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN) 

MIN) /FT] 

05S/24E-30B01 

S 

06 

18 

64 

180 

11.4 

-•■ 

2200.0 

05S/24E-30d01 

S 

06 

18 

64 

360 

11.4 

2200.0 

06S/21E-25A01 

S 

42 

145.0 

153.0 

8.0 

300.0 

37.50 

06S/21E-25A01 

S 

42 

145.0 

157.0 

12.0 

400.0 

33.33 

06S/21E-25A01 

S 

42 

IbO 

145.0 

161.0 

16.0 

450.0 

28.13 

06S/21E-36R01 

s 

04 

46 

600 

138.0 

148.0 

10.0 

800.0 

80.00 

06S/22E-01F01 

s 

06 

02 

66 

720 

142.0 

180.0 

38.0 

2275.0 

59.87 

06S/22E-01F01 

s 

10 

06 

66 

145.0 

156.0 

11.0 

2560.0 

232.73 

06S/22t-0lF01 

s 

10 

06 

66 

145.0 

154.5 

9.5 

1928.0 

202.90 

06S/22E-02F01 

s 

08 

03 

71 

240 

140.0 

197.0 

57.0 

2000.0 

35.09 

06S/22E-02P01 

s 

02 

06 

64 

1440 

137.5 

165.5 

28.0 

1500.0 

53.57 

06S/22E-02P01 

s 

05 

13 

64 

148.4 

186.2 

37.8 

1269.0 

33.60 

06S/22E-02P01 

s 

05 

13 

64 

148.4 

185.5 

37.1 

1238.0 

33.37 

06S/22E-02P01 

s 

05 

13 

64 

148.4 

185.2 

36.8 

1179.0 

32.04 

06S/22E-02P01 

s 

05 

13 

64 

148.4 

172.6 

24.2 

1044.0 

43.14 

06S/22E-02P02 

s 

08 

20 

68 

149.0 

188.0 

39.0 

1800.0 

46.15 

06S/22E-03B01 

s 

01 

20 

64 

1440 

161.0 

199.0 

38.0 

1550.0 

40.79 

06S/22E-03R01 

s 

04 

12 

66 

1380 

142.0 

187.0 

45.0 

2000.0 

44.44 

06S/22E-03R01 

s 

10 

06 

66 

146.8 

1502.0 

06S/22E-03R02 

s 

05 

17 

66 

750 

143.0 

184.0 

41.0 

2500.0 

60.98 

06S/22E-03R02 

s 

10 

06 

66 

146.9 

2042.0 

0bS/22E-0bJ01 

s 

06 

25 

66 

155.0 

195.0 

40.0 

1500.0 

37.50 

06S/22e-08J01 

s 

06 

25 

66 

155.0 

200.0 

45.0 

1600.0 

35.56 

06S/22E-0tiJ01 

s 

06 

25 

66 

480 

155.0 

210.0 

50.0 

1700.0 

34.00 

06S/22E-08J01 

s 

08 

24 

66 

164.0 

188.5 

24.5 

1587,0 

64.80 

06S/22E-08L01 

s 

08 

03 

66 

900 

151.0 

203.0 

52.0 

2300.0 

44.23 

06S/22E-08L01 

s 

08 

24 

66 

202.0 

1503.0 

06S/22E-09L01 

s 

05 

15 

66 

5hO 

143.0 

193.0 

50.0 

2400.0 

48.00 

06S/22E-09L01 

s 

08 

24 

66 

158.7 

191.7 

33.0 

1774.0 

53.80 

06S/22E-09M01 

s 

06 

20 

66 

480 

151.0 

215.0 

64.0 

1750.0 

27.34 

06S/22E-09M01 

s 

08 

24 

66 

161.3 

195.7 

34.4 

1496.0 

43.50 

06S/22E-09P01 

s 

06 

10 

67 

120 

10.0 

15.0 

1.50 

06S/22E-09Q01 

s 

07 

08 

66 

155.0 

180.0 

25.0 

1200.0 

48.00 

06S/22E-09Q01 

s 

07 

08 

66 

155.0 

186.0 

31.0 

1400.0 

45.16 

06S/22E-09Q01 

s 

07 

08 

66 

155.0 

197.0 

42.0 

1650.0 

39.29 

06S/22E-09Q01 

s 

07 

08 

66 

480 

155.0 

210.0 

55.0 

2000.0 

36.36 

06S/22E-09Q01 

s 

08 

23 

66 

200.5 

1923.0 

06S/22E-10H01 

s 

07 

23 

66 

480 

62.0 

2100.0 

33.87 

06S/22E-10H01 

s 

08 

23 

66 

156.0 

200.2 

44.2 

2113.0 

47.80 

06S/22E-11H01 

s 

06 

18 

64 

9.0 

665.0 

73.89 
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•• 

STATIC 

PUMPING 

SPECIFIC 

STATE  NUMBER 

DATE 

TIME 

WATER 

WATER 

DRAW- 

YIELD 

CAPACITY 

LEVEL 

LEVEL 

DOWN 

(GAL/ 

[(  GAL/ 

(MIN) 

(FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN) 

MIN) /FT] 

06S/22E-11N01 

S 

07 

10 

68 

300 

145.0 

185.0 

40.0 

3000.0 

75.00 

06S/22E-12C01 

s 

05 

29 

69 

300 

145.0 

230.0 

85.0 

900.0 

10.59 

06S/22E-12E01 

s 

11 

04 

70 

153.2 

174.8 

21.6 

1256.0 

58.20 

06S/22E-12L02 

s 

05 

22 

64 

18.0 

39.0 

21.0 

150.0 

7.14 

06S/22E-15M01 

s 

06 

12 

63 

21.0 

475.0 

22.62 

s 

09 

16 

63 

12.0 

712.0 

59.33 

06S/22t-15Q01 

s 

06 

28 

67 

132.0 

639.0 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

137.0 

13.0 

1500.0 

115.38 

Q6S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

144.0 

20.0 

1800.0 

90.00 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

151.0 

27.0 

2100.0 

77.78 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

154.0 

30.0 

2300.0 

76.67 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

157.0 

33.0 

2500.0 

75.76 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

160.0 

36.0 

2700.0 

75.00 

06S/22E-16A01 

s 

03 

29 

66 

124.0 

164.0 

40.0 

2750.0 

68.75 

06S/22E-16A01 

s 

04 

04 

67 

124.0 

2400.0 

06S/22E-16D01 

s 

04 

12 

66 

148.0 

170.0 

22.0 

850.0 

38.64 

06S/22E-16D01 

s 

04 

12 

66 

148.0 

172.0 

24.0 

900.0 

37.50 

06S/22E-16D01 

s 

04 

12 

66 

148.0 

182.0 

34.0 

1150.0 

33.82 

06S/22E-16D01 

s 

04 

12 

66 

148.0 

185.0 

47.0 

1550.0 

32.98 

06S/22E-16D01 

s 

04 

12 

66 

148.0 

206.0 

58.0 

1950.0 

33.62 

06S/22E-16U01 

s 

04 

12 

66 

480 

148.0 

206.0 

58.0 

1900.0 

32.76 

06S/22t-16D01 

s 

08 

22 

66 

218.2 

1725.0 

06S/22E-16E01 

s 

01 

16 

6^ 

2030.0 

06S/22E-lbP01 

s 

01 

16 

69 

2233.0 

06S/22E-17B01 

s 

05 

26 

66 

149.0 

183.0 

34.0 

1000.0 

29.41 

06S/22E-17B01 

s 

05 

26 

66 

149.0 

189.0 

40.0 

1100.0 

27.50 

06S/22E-17B01 

s 

05 

26 

66 

149.0 

194.0 

45.0 

1200.0 

26.67 

06S/22E-17B01 

s 

05 

26 

66 

149.0 

200.0 

51.0 

1300.0 

25.49 

06S/22E-17b01 

s 

05 

26 

66 

900 

149.0 

205.0 

56.0 

1400.0 

25.00 

06S/22E-17B01 

s 

08 

22 

66 

149.0 

200.5 

51.5 

1576.0 

30.60 

06S/22E-17L01 

s 

04 

01 

66 

540 

144.0 

210.0 

66.0 

2500.0 

37.88 

06S/22E-17L01 

s 

08 

23 

66 

159.2 

199.0 

39.8 

2170.0 

54.50 

06S/22E-17L02 

s 

04 

26 

66 

480 

149.0 

204.0 

55.0 

2350.0 

42.73 

06S/22E-17L02 

s 

08 

23 

66 

156.0 

195.0 

39.0 

2219.0 

56.90 

06S/22E-18A01 

s 

06 

02 

66 

155.0 

185.0 

30.0 

1100.0 

36.67 

06S/22E-18A01 

s 

06 

02 

66 

155.0 

192.0 

37.0 

1300.0 

35.14 

ObS/22E-18A01 

s 

06 

02 

66 

155.0 

200.0 

45.0 

1500.0 

33.33 

06S/22E-18A01 

s 

06 

02 

66 

360 

155.0 

208.0 

53.0 

1600.0 

30.19 

06S/22E-18A01 

s 

08 

22 

66 

190.3 

1419.0 

06S/22E-18A01 

s 

08 

23 

66 

1470.0 
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STATIC 

PUMPING 

WMi^«H^«»a 

■  ^■B^^^^«M« 

SPECIFIC 

bTATt  NUMBER 

DATE 

TIME 

i*ATER 

WATER 

ORAW- 

YIELD 

CAPACITY 

LEVEL 

LEVEL 

OOm/N 

(GAL/ 

[ (GAL/ 

(MIN) 

<FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN) 

MIN) /FT] 

06S/22e.-18j01 

S 

06 

14 

66 

156.0 

188.0 

32.0 

1100.0 

34.38 

P6S/22E-18J01 

S 

06 

14 

66 

156.0 

193.0 

37.0 

1200.0 

32.43 

06S/22E-18J01 

S 

06 

14 

66 

156.0 

195.0 

39.0 

1300.0 

33.33 

06S/22E-18J01 

S 

06 

14 

66 

156.0 

200.0 

44.0 

1500.0 

34.09 

06S/22E-18J01 

S 

06 

14 

66 

240 

156.0 

208.0 

52.0 

1800.0 

34.62 

S 

08 

23 

66 

201.1 

1568.0 

06S/22t-21801 

S 

04 

28 

66 

510 

117.0 

162.0 

45.0 

2600.0 

57.78 

ObS/22E-21B01 

S 

08 

23 

66 

120.7 

178.4 

57.7 

3107.0 

53.85 

06S/22E-21K01 

S 

05 

11 

66 

480 

126.0 

169.0 

43.0 

2700.0 

62.79 

06S/22E-21K01 

s 

08 

24 

66 

121.3 

162.4 

41.1 

2773.0 

67.47 

06S/22E-22B01 

s 

04 

16 

66 

480 

120.0 

l'»7.0 

27.0 

2700.0 

100.00 

06S/22E-22B01 

s 

08 

23 

66 

3111.0 

06S/22E-22B01 

s 

08 

24 

66 

115.0 

151.0 

36.0 

3229.0 

89.69 

06S/22E-28G01 

s 

02 

19 

65 

360 

112.0 

143.0 

31.0 

1609.0 

51.90 

06S/22E-29001 

s 

07 

06 

4? 

1470 

142.0 

180.0 

38.0 

470.0 

12.37 

06S/22E-29G01 

s 

01 

08 

47 

147.0 

158.0 

11.0 

800.0 

72.73 

06S/22t-29jOl 

s 

10 

43 

137.5 

148.8 

11.3 

375.0 

33.19 

06S/22E-32F01 

s 

08 

43 

137.0 

149.0 

12.0 

200.0 

16.67 

06S/22E-32F01 

s 

08 

43 

137.0 

152.0 

15.0 

300.0 

20.00 

06S/22E-32F01 

s 

08 

43 

137.0 

155.0 

18.0 

350.0 

19.44 

06S/22E-32K01 

s 

07 

15 

54 

114.0 

276.0 

162.0 

1300.0 

8.02 

06S/22E-32R01 

s 

06 

11 

63 

66.0 

650.0 

9.85 

06S/22E-35M01 

s 

06 

13 

53 

7.0 

17.0 

10.0 

250.0 

25.00 

06S/22E-35R01 

s 

01 

30 

48 

425.0 

06S/22E-35R02 

s 

01 

30 

48 

425.0 

06S/22E-35R02 

s 

10 

23 

62 

7.2 

22.2 

15.0 

520.0 

34.67 

06S/23E-07b01 

s 

05 

18 

53 

8.0 

15.0 

7.0 

250.0 

35.71 

06S/23E-16E01 

s 

06 

10 

66 

300 

6.0 

8.5 

2.5 

155.0 

62.00 

06S/23E-27t01 

s 

11 

18 

53 

7.0 

14.0 

7.0 

70.0 

10.00 

06S/23E-29E02 

s 

08 

20 

63 

300 

e.G 

16.0 

8.0 

575.0 

71.88 

06S/23E-29R01 

s 

03 

07 

50 

10.0 

600.0 

06S/23t-29H01 

s 

05 

02 

60 

12.0 

42.0 

30.0 

361.0 

12.03 

06S/23E-29R01 

s 

02 

07 

61 

30.0 

459.0 

15.30 

06S/23E-29R01 

s 

10 

23 

62 

10.0 

43.0 

33.0 

360.0 

10.91 

06S/23E-29R01 

s 

10 

28 

70 

10.2 

38.9 

28.7 

381.0 

13.30 

06S/23E-31J01 

s 

07 

06 

57 

360 

4.5 

12.5 

8.0 

460.0 

57.50 

06S/23E-32C01 

s 

06 

23 

47 

9.0 

700.0 

06S/23E-32C01 

s 

10 

28 

70 

493.0 

06S/23E-32001 

s 

07 

30 

53 

5.0 

13.0 

8.0 

650.0 

81.25 

06S/23E-32D01 

s 

08 

02 

60 

9.0 

42.5 

33.5 

522.0 

15.58 
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STATE  NUMBER 

DATE 

TIME 

WATER 

WATER 

DKAtt- 

YIELD  I 

CAPACITY 

LEVEL 

LEVEL 

domn 

(GAL/ 

[ (GAL/ 

( 

;min) 

(FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN)    1 

MIN) /FT] 

06S/23E-32D01 

S 

05 

02 

61 

8.0 

29.0 

21.0 

522.0 

24.86 

06S/23E-32D01 

s 

10 

23 

6? 

120 

7.0 

36.1 

31.0 

520.0 

17.00 

ObS/23E-32D01 

s 

10 

28 

70 

8.9 

55.3 

46.4 

529.0 

11.40 

06S/23E-32E01 

s 

08 

03 

65 

2880 

7.0 

53.5 

46.5 

2000.0 

43.01 

06S/23E-32E01 

s 

10 

27 

70 

9.7 

44.4 

34.7 

1178.0 

34.00 

06S/23E-32F01 

s 

37 

9.0 

28.0 

19.0 

780.0 

41.05 

06S/23E-38F02 

s 

39 

9.0 

25.0 

16.0 

450.0 

28.13 

06S/23e-38F02 

s 

02 

07 

61 

10.5 

357.0 

34.00 

06S/23E-38F02 

s 

10 

27 

70 

9.7 

31.4 

21.7 

351.0 

16.16 

06S/23E-32603 

s 

10 

04 

49 

10.0 

15.5 

5.5 

66.0 

12.00 

06S/23E-32L01 

s 

43 

6.0 

19.0 

13.0 

690.0 

53.08 

ObS/23E-32M01 

s 

08 

03 

<^8 

8.0 

<f6.0 

38.0 

550.0 

14.47 

06S/23E-32N01 

s 

07 

02 

56 

240 

6.0 

14.0 

8.0 

550.0 

68.75 

06S/23E-32N01 

s 

10 

27 

70 

8.7 

29.2 

20.5 

464.0 

22.60 

06S/23E-32P01 

s 

03 

16 

60 

300 

7.0 

27.0 

20.0 

1216.0 

60.80 

06S/23E-32P01 

s 

10 

23 

6? 

8.6 

20.5 

11.7 

470.0 

40.00 

06S/23E-32P01 

s 

10 

27 

70 

10.0 

Id.l 

8.1 

533.0 

65.80 

ObS/23E-32Q01 

s 

04 

10 

5R 

300 

8.0 

33.0 

25.0 

650.0 

26.00 

06S/23E-32U01 

s 

10 

26 

70 

10.2 

32.5 

22.3 

338.0 

15.10 

06S/23E-33B01 

s 

10 

20 

67 

600 

8.5 

14.0 

5.5 

300.0 

54.55 

06S/23E-33E01 

s 

09 

02 

47 

9.0 

10.0 

1.0 

550.0 

550.00 

06S/23E-33E01 

s 

10 

28 

70 

11.9 

35.0 

23.1 

329.0 

14.24 

06S/23E-33F01 

s 

05 

31 

66 

8.0 

46.0 

38.0 

290.0 

7.63 

06S/23E-33F01 

s 

05 

31 

66 

8,0 

57.5 

49.5 

360.0 

7.27 

06S/23E-33F01 

s 

05 

31 

66 

8.0 

64.0 

56.0 

410.0 

7.32 

06S/23E-33F01 

s 

05 

31 

66 

720 

8.0 

73.0 

65.0 

460.0 

7.08 

06S/23E-33F02 

s 

09 

30 

48 

6.0 

14.0 

8.0 

40.0 

5.00 

06S/23.E-33G01 

s 

02 

07 

6? 

9.0 

20.5 

11.5 

450.0 

39.13 

06S/23E-33K01 

s 

02 

07 

6? 

8.0 

21.0 

13.0 

450.0 

34.62 

ObS/23E-33K02 

s 

12 

31 

60 

720 

7,0 

19.0 

12.0 

320. U 

26.67 

0bS/23E-33M01 

s 

02 

07 

6? 

8.0 

13.0 

5.0 

300.0 

60.00 

ObS/23E-34M01 

s 

09 

23 

66 

4.5 

35.5 

31.0 

500.0 

16.13 

ObS/23E-34M01 

s 

09 

23 

66 

4.5 

59.5 

55.0 

960.0 

17.45 

ObS/23E-34M01 

s 

09 

23 

66 

720 

4.5 

66.5 

62.0 

1140.0 

18.39 

ObS/23E-3bN01 

s 

11 

15 

51 

10.0 

14.0 

4.0 

125.0 

31.25 

ObS/23E-3bN01 

s 

11 

15 

51 

180 

10.0 

14.0 

4.0 

125.0 

31.25 

07S/21E-Uri01 

s 

02 

28 

66 

930 

130.0 

800.0 

07S/21E-14H01 

s 

03 

01 

66 

130.0 

290.0 

160.0 

800.0 

5.00 

07S/22E-04P01 

s 

06 

59 

69.0 

100.0 

07S/22E-0bC01 

s 

07 

24 

69 

300 

136.0 

148.0 

12.0 

210.0 

17.50 
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LEVEL 
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DOWN 
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(MIN) 

(FT) 

(FT) 

(FT) 

MIN) 

MIN) /FT] 

07S/22E-13J01 

S 

1? 

14 

50 

8.0 

16.0 

8.0 

25.0 

3.13 

07S/22E-13J01 

S 

12 

14 

50 

240 

8.0 

16.0 

8.0 

25.0 

3.13 

07S/22E-13J05 

s 

02 

20 

5? 

9.0 

14.0 

5.0 

100.0 

20.00 

07S/22E-34H01 

s 

05 

11 

51 

6.5 

19.5 

13.0 

30.0 

2.31 

07S/22E-34h01 

s 

05 

11 

51 

180 

6.5 

19.5 

13.0 

30.0 

2.31 

07S/22E-34H02 

s 

03 

10 

51 

5.0 

15.5 

10.5 

75.0 

7.14 

s 

03 

10 

51 

300 

5.0 

15.5 

10.5 

75.0 

7.14 

07S/23E-05001 

s 

02 

07 

6? 

6.0 

1500.0 

250.00 

07S/23E-0bM01 

s 

05 

19 

67 

1200 

7.5 

23.5 

16.0 

51.0 

3.19 

07S/23E-05N01 

s 

07 

27 

65 

360 

8.0 

16.0 

8.0 

65.0 

8.13 

07S/23E-27N02 

s 

12 

12 

60 

240 

12.0 

16.0 

4.0 

570.0 

142.50 

07S/23E-34P01 

s 

66 

60 

30.0 

38.0 

1.27 

08S/21E-13A01 

s 

Oft 

14 

63 

8.8 

146.8 

140.0 

515.0 

3.70 

0bS/21E-13A01 

s 

08 

28 

63 

240 

10.6 

42.6 

32.0 

670.0 

20.90 

08S/22E-10N01 

s 

06 

05 

69 

180 

1?.0 

18.0 

6.0 

500.0 

83.33 

08S/22E-22N01 

s 

08 

23 

50 

5.5 

8.5 

3.0 

125.0 

41. o7 

08S/22E-22N01 

s 

08 

23 

50 

180 

5.5 

8.5 

3.0 

125.0 

41.67 

08S/23£-07b01 

s 

05 

18 

53 

8.0 

15.0 

7.0 

250.0 

35.71 

09S/21E-03Q01 

s 

02 

07 

62 

20.0 

30.0 

09S/21E-11A01 

s 

03 

26 

63 

30 

3.0 

09S/21E-11K01 

s 

03 

25 

63 

30 

4.0 
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This  section  consists  of  explanatory  information  and  14  page-size  maps  that  show 
reconnaissance  geology  and  location  of  wells  and  spring  in  the  Palo  Verde  area.    The 
area  covered  by  each  individual  map  is  shown  below.    One  composite  map,  about  33  by  42 
inches,  is  available  on  request,  at  the  requester's  expense,  from  the  district  chief,  U.S. 
Geological  Survey,  Water  Resources  Division,  855  Oak  Grove  Avenue,  Menio  Park, 
California  94025. 


115°00'     114°45' 


114°30' 


34°00' 


33045'  \. 1 —  — ^-J 


33°15' 


34°00' 


33°45' 


33°30' *-T"~t*"_ "Tf —  33°30' 


33°15' 


115°00' 


114°45' 


114°30' 


Location  of  wells  and  spring  by  W.  R.  Moyle,  Jr., 
J.  D.  Home,  R.  L.  Blazs,  and  L.  A.  Price.    Geology 
compiled  by  W.  R.  Moyle,  Jr. 


Base  from  U.S.  Geological  Survey 
1:24,000  and  1:62,500  quadrangles 
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1  C.  W.  Jenninfs  and  R.  B.  Sa«], 
unpublished,  1:S2,5M 

2  Warren  Hamilton,  unpublisM,  1:24,000 

3  James  Gamble  and  E.  A.  Ooftchy 
(Southern  Pacific  Land  Co.),  unpublished, 
1:24,000 

4  C.  W.  Jennings,  unpublished,  1:62,500 
All  mapping  published  by  the  California 
Division  of  Mines  and  Geology  on  the  Salton 
Sea  Sheet  (Jennings,  1967),  scale  1:250,000. 
This  map  was  compiled  from  the  original  field 
maps,  scale  1:24,000  and  1:62,500 
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EXPLANATION 
UNCONSOLIDATED  ROCKS 
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4) 

§ 
U 

o 


«  4J 

U 

V  O 

C  -^ 

u  n 

O  •-! 
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{V. 

S.2 

o   ^ 


§ 

u 
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I   Qs     I 

Dune  sand 
Actively  drifting  sand.    If  saturated  would  yield  small  quantities  of  water  to  wells 


Qya 


Younger  alluvium 

Sand,  gravel,  silt,  and  clay,  unconsolidated.    Above  water  table  in  mountains  and  on  slopes. 
Contains  water  in  the  flood  plain  of  the  Colorado  River.    Where  saturated,  yields  water 
freely  to  wells 


Qoa 


>- 
or 

< 


Older  alluvium 

Gravel,  sand,  boulders,  silt,  and  clay,  moderately  well  sorted  and  indurated.    Where  saturated, 
yields  water  freely  to  wells 


QTc 


Continental  and  marine  sedimentary  rocks 

Limestone,  sandstone,  tuffaceous  siltstone,  silt,  sand,  clay,  tufa,  and  fanglomerate,  moderately  to 
highly  indurated.    Yield  small  to  moderate  quantities  of  water  to  wells  where  saturated 


Tf 


Fanglomerate 
Fanglomerate,  well-indurated,  reddish-brown  volcanic  debris.    Probably  will  yield  little  water  to  wells 

CONSOLIDATED  ROCKS 


>- 


Tv 


Volcanic  rocks 

Intrusive  and  extrusive  plugs,  dikes,  and  flows  composed  of  andesite,  rhyodacite,  tuff,  pyroclastic 
breccia,  and  agglomerate.    Yield  little  or  no  water  to  wells  and  springs 


pTb 


Basement  complex 

Igneous  and  metamorphic  rocks  composed  of  granite,  diorite,  quartzite,  schist,  gneiss,  metalimestone, 
and  metavolcanics.    Impermeable  except  where  highly  fractured 


>- 
I— 

Od 


Od 
Q_ 
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MAP  SYMBOLS 


•0S1 


Approximate  geologic  contact 


Flowing  spring 


Fault 

Dashed  where  inferred,  dotted 
where  concealed 


WELL-NUMBERING  SYSTEM 

Letter  after  well  indicates 
position  in  section  thus: 


Surface-water  divide 
Well 
Destroyed  well 


D 

C 

B 

A 

E 

F 

G 

H 

M 

L 

K 

J 

N 

P 

Q 

R 

For  a  complete  description 
of  well-numbering  system, 
see  text 
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DATM  IS  lEAN  SEA  LEVEL 
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